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IMPORTANT SAFETY NOTICE 


Proper service and repair is important to the safe, reliable operation of all Philips 
Consumer Electronics Company** Equipment. The service procedures recommended by 
Philips and described in this service manual are effective methods of performing service 
operations. Some of these service operations require the use of tools specially designed 
for the purpose. The special tools should be used when and as recommended. 


It is important to note that this manual contains various CAUTIONS and NOTICES 
which should be carefully read in order to minimize the risk of personal injury to service 
personnel. The possibility exists that improper service methods may damage the 
equipment. It also is important to understand that these CAUTIONS and NOTICES 
ARE NOT EXHAUSTIVE. Philips could not possibly know, evaluate and advise the 
service trade of all conceivable ways in which service might be done, or of the possible 
hazardous consequences of each way. Consequently, Philips has not undertaken any such 
broad evaluation. Accordingly, a servicer who uses a service procedure or tool which is 
not recommended by Philips must first satisfy himself thoroughly that neither his safety 
nor the safe operation of the equipment will be jeopardized by the service method 
selected. 


** Hereafter throughout this manual, Philips Consumer Electronics Company will be 
referred to as Philips. 


WARNING 


Critical components having special safety characteristics are identified with a А or 
"S" by the Ref. No. in the parts list and enclosed within a broken line“ (where 
several critical components are grouped in one area) along with the safety symbol 


on the schematics or exploded views. Use of substitute replacement parts which 
do not have the same specified safety characteristics may create shock, fire, or other 
hazards. Under no circumstances should the original design be modified or altered 
without written permission from Philips. Philips assumes no liability, express or 
implied, arising out of any unauthorized modification of design. Servicer assumes all 
liability. 


* Broken Line 
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FIRE AND SHOCK HAZARD 


1. Be sure all components are positioned in such a way as to avoid the possibility of adjacent component 
shorts. This is especially important on those chassis which are transported to and from the service shop. 


2. Never release a repaired unit unless all protective devices such as insulators, barriers, covers, strain 
reliefs, and other hardware have been installed in accordance with the original design. 


3. Soldering and wiring must be inspected to locate possible cold solder joints, solder splashes, sharp solder 
points, frayed leads, pinched leads, or damaged insulation (including the ac cord). Be certain to remove 
loose solder balls and all other loose foreign particles. 


4. Check across-the-line components and other components for physical evidence of damage or 
deterioration and replace if necessary. Follow original layout, lead length, and dress. 


5. No lead or component should touch a receiving tube or a resistor rated at 1 watt or more. Lead tension 
around protruding metal surfaces or edges must be avoided. 


6. Critical components having special safety characteristics are identified with an 'S' by the Ref. No. in the 
parts list and enclosed within a broken line* (where several critical components are grouped in one area) 


along with the safety symbol А on the schematic diagrams and /or exploded views. 


7. When servicing any unit, always use a separate isolation transformer for the chassis. Failure to use a 
separate isolation transformer may expose you to possible shock hazard, and may cause damage to 
servicing instruments. 


8. Many electronic products use a polarized ac line cord (one wide pin on the plug). Defeating this safety 
feature may create a potential hazard to the servicer and the user. Extension cords which do not 
incorporate the polarizing feature should never be used. 


9. After reassembly of the unit, always perform an ac leakage test or resistance test from the line cord to all 
exposed metal parts of the cabinet. Also, check all metal control shafts (with knobs removed), antenna 
terminals, handles, screws, etc., to be sure the unit may be safely operated without danger of electrical 
shock. 


* Broken line 
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LEAKAGE CURRENT COLD CHECK 


1. Unplug the ac line cord and connect a jumper between the two prongs of the plug. 
2. Turn on the power switch. 


3. Measure the resistance value between the Jumpered ac plug and all exposed cabinet parts of the receiver, 
such as screw heads, antennas, and control shafts. When the exposed metallic part has a return path to the 
chassis, the reading should be between 1 megohm and 5.2 megohms. When the exposed metal does not 
have a return path to the chassis, the reading must be infinity. Remove the jumper from the ac line cord. 


LEAKAGE CURRENT HOT CHECK 


1. Do not use an isolation transformer for this test. Plug the completely reassembled receiver directly into 
the ac outlet. 


2. Connect a 1.5k, 10W resistor paralleled by a 0.15uF. capacitor between each exposed metallic cabinet 
part and a good earth ground such as a water pipe, as shown below. 


3. Use an ac voltmeter with at least 5000 ohms/volt sensitivity to measure the potential across the resistor. 


4. The potential at any point should not exceed 0.75 volts. A leakage current tester may be used to make 
this test; leakage current must not exceed 0.5mA. If a measurement is outside of the specified limits, 
there is a possibility of shock hazard. The receiver should be repaired and rechecked before returning it 
to the customer. 


5. Repeat the above procedure with the ac plug reversed. (Note: An ac adapter is necessary when a 
polarized plug is used. Do not defeat the polarizing feature of the plug.) 


OR 


With the instrument completely reassembled, plug the ac line cord directly into a 120Vac outlet. (Do not 
use an isolation transformer during this test.) Use a leakage current tester or a metering system that 
complies with American National Standards Institute (ANSI) C101.1 Leakage Current for Appliances and 
Underwriters Laboratories (UL) 1410, (50.7). With the instrument ac switch first in the on position and 
then in the off position, measure from a known earth ground (metal water pipe, conduit, etc.) to all exposed 
metal parts of the instrument (antennas, handle brackets, metal cabinet, screw heads, metallic overlays, 
control shafts, etc.), especially any exposed metal parts that offer an electrical return path to the chassis. 
Any current measured must not exceed 0.5mA. Reverse the instrument power cord plug in the outlet and 
repeat the test. See the graphic below. 
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TV SAFETY NOTES 


SAFETY CHECKS 


After the original service problem has been corrected, a complete safety check should be made. Be sure to 
check over the entire set, not Just the areas where you have worked. Some previous servicer may have left 
an unsafe condition, which could be unknowingly passed on to your customer. Be sure to check all of the 
following: 


Fire and Shock Hazard 
Implosion 

X-Radiation 

Leakage Current Cold Check 
Leakage Current Hot Check 
Picture Tube Replacement 
Parts Replacement 


WARNING: Before removing the CRT anode cap, turn the unit OFF and short the HIGH VOLTAGE to 
the CRT DAG ground. 


SERVICE NOTE: The CRT DAG is not at chassis ground. 


IMPLOSION 


1. All picture tubes used in current model receivers are equipped with an integral implosion system. 
Care should always be used, and safety glasses worn, whenever handling any picture tube. Avoid 
scratching or otherwise damaging the picture tube during installation. 


2. Use only replacement tubes specified by the manufacturer. 


X-RADIATION 


1. Be sure procedures and instructions to all your service personnel cover the subject of X-radiation. 
Potential sources of X-rays in TV receivers are the picture tube and the high voltage circuits. The 
basic precaution which must be exercised is to keep the high voltage at the factory recommended 
level. 


2. To avoid possible exposure to X-radiation and electrical shock, only the manufacturer's specified 
anode connectors must be used. 


3. It is essential that the service technician has an accurate HV meter available at all times. The 
calibration of this meter should be checked periodically against a reference standard. 


4. When the HV circuitry is operating properly there is no possibility of an X-radiation problem. High 
voltage should always be kept at the manufacturer's rated value - no higher - for optimum 
performance. Every time a color set is serviced, the brightness should be run up and down while 
monitoring the HV with a meter to be certain that the HV is regulated correctly and does not exceed 
the specified value. We suggest that you and your technicians review test procedures so that HV and 
HV regulation are always checked as a standard servicing procedure, and the reason for this prudent 
routine is clearly understood by everyone. It is important to use an accurate and reliable HV meter. It 
is recommended that the HV reading be recorded on each customer's invoice, which will 
demonstrate a proper concern for the customer's safety. 
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5. When troubleshooting and making test measurements in a receiver with a problem of excessive high 
voltage, reduce the line voltage by means of a Variac to bring the HV into acceptable limits while 
troubleshooting. Do not operate the chassis longer than necessary to locate the cause of the excessive 
HV. 


6. New picture tubes are specifically designed to withstand higher operating voltages without creating 
undesirable X-radiation. It is strongly recommended that any shop test fixture which is to be used 
with the new higher voltage chassis be equipped with one of the new type tubes designed for this 
service. Addition of a permanently connected HV meter to the shop test fixture is advisable. The 
CRT types used in these new sets should never be replaced with any other types, as this may result in 
excessive X-radiation. 


7. It is essential to use the specified picture tube to avoid a possible X-radiation problem. 


8. Most TV receivers contain some type of emergency "Hold Down" circuit to prevent HV from rising 
to excessive levels in the presence of a failure mode. These various circuits should be understood by 
all technicians servicing them, especially since many hold down circuits are inoperative as long as 
the receiver performs normally. 


PICTURE TUBE REPLACEMENT 


The primary source of X-radiation in this television receiver is the picture tube. The picture tube 
utilized in this chassis is specially constructed to limit X-radiation emissions. For continued X- 
radiation protection, the replacement tube must be the same type as the original, including suffix letter, 
or a Philips approved type. 


PARTS REPLACEMENT 


Many electrical and mechanical parts in Philips television sets have special safety related 
characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection 
afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, 
wattage, etc. The use of a substitute part which does not have the same safety characteristics as the 
Philips recommended replacement part shown in this service manual may create shock, fire, or other 
hazards. 


PRODUCT SAFETY GUIDELINES FOR ALL PRODUCTS 


CAUTION: Do not modify any circuit. Service work should be performed only after you are thoroughly 
familiar with all of the following safety checks. Risk of potential hazards and injury to the user increases if 
safety checks are not adhered to. 


USE A SEPARATE ISOLATION TRANSFORMER FOR THIS UNIT WHEN SERVICING. 
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PREVENTION OF ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) 


Some semiconductor solid state devices can be damaged easily by static electricity. Such components 
commonly are called Electrostatically Sensitive (ES) Devices, Examples of typical ES devices are 
integrated circuits and some field-effect transistors and semiconductor "chip" components. The following 
techniques should be used to help reduce the incidence of component damage caused by electrostatic 
discharge (ESD). 


mÓ 


. Immediately before handling any semiconductor component ог semiconductor-equipped assembly, drain 
off any ESD on your body by touching a known earth ground. Alternatively, obtain and wear a 
commercially available discharging ESD wrist strap, which should be removed for potential shock 
reasons prior to applying power to the unit under test. 


2. After removing an electrical assembly equipped with ES devices, place the assembly on a conductive 
surface such as aluminum foil, to prevent electrostatic charge buildup or exposure of the assembly. 


3. Use only a grounded-tip soldering iron to solder or unsolder ES devices. 


4. Use only an anti-static solder removal device. Some solder removal devices not classified as "antistatic 
(ESD protected)" can generate an electrical charge sufficient to damage ES devices. 


5. Do not use Freon propelled chemicals. These can generate electrical charges sufficient to damage ES 
devices. 


6. Do not remove a replacement ES device from its protective package until immediately before you are 
ready to install it (most replacement ES devices are packaged with leads electrically shorted together by 
conductive foam, aluminum foil or comparable conductive material). 


7. Immediately before removing the protective material from the leads of a replacement ES device, touch 
the protective material to the chassis or circuit assembly into which the device will be installed. 


CAUTION: Be sure no power is applied to the chassis or circuit and observe all other safety precautions. 


8. Minimize bodily motions when handling unpackaged replacement ES devices. (Otherwise harmless 
motion such as the brushing together of your clothes fabric or the lifting of your feet from a carpeted 
floor can generate static electricity (ESD) sufficient to damage an ES device.) 


NOTE to CATV system Installer: 

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to article 820-22 of the NEC that 
provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be 
connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. 
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PRACTICAL SERVICE PRECAUTIONS 


IT MAKES SENSE TO AVOID EXPOSURE TO ELECTRICAL SHOCK. While some sources are 
expected to have a possible dangerous Impact, others of quite high potential are of limited current and are 
sometimes held in less regard. 


ALWAYS RESPECT VOLTAGES. While some may not be dangerous in themselves, they can cause 
unexpected reactions — reactions that are best avoided. Before reaching into the powered color TV set, it is 
best to test the high voltage insulation. It is easy to do, and is just a good service precaution. 


BEFORE POWERING UP THE TV WITH THE BACK OFF (or on a test fixture), attach a clip lead to 
the CRT DAG ground and to a screwdriver blade that has a well insulated handle. After the TV is powered 
on and high voltage has developed, probe the anode lead with the blade, starting at the bottom of the High 
Voltage Transformer (flyback — IFT). Move the blade to within two inches of the connector of the CRT. IF 
THERE IS AN ARC, YOU FOUND IT THE EASY WAY, WITHOUT GETTING A SHOCK! If 
there 1s an arc to the screwdriver blade, replace the High Voltage Transformer or the lead, (if removable) 
whichever is causing the problem. 


PICTURE TUBE REPLACEMENT PROCEDURE 


Note: a. Two (2) people are required to handle this picture tube. 
b. Safety Glasses must be worn during this procedure or whenever directly handling a picture tube. 
c. Take care in each step not to damage the CRT or the cabinet. 


1. Remove the Chassis and the CRT Socket Board Module from the cabinet. 

2. A furniture pad or blanket should be positioned on the floor to support only the CRT Face. This pad or 
blanket should be high enough to keep the CRT Face approximately 12 to 14 inches off the floor. 

3. Using two people, place the cabinet in a front down position with the CRT Face on the pad or blanket. 

4. Place padded blocks under each corner of the cabinet to keep it from rocking. 

5. Remove the four screws, at the corners of the CRT. 

6. With two people lowering the cabinet to the floor, leave the CRT elevated by the pad or blanket. 


Note: Take care not to grasp the neck of the CRT during this procedure, as it is extremely fragile. 
7. Two (2) people may then lift the CRT from the cabinet. 
8. Remove the degaussing coil from the defective CRT and mount on the replacement. Take care to 


maintain the exact shape and fit. 
To install the new CRT, reverse steps 1 to 7. 
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Technical Specifications, Connections And C hassis O verview 


Technical S pecifications 


Reception 
Feature Data 
Tuning system : PLL 
Color systems : NTSC M 
: (3.58- 4.5 MHz) 
Sound systems : FM-mono M 
: (4.5 MHz) 
: BTSC DBX 
: (4.5 MHz) 
A/V connections : NTSC M 
: (3.58- 4.5 MHz) 
Channel selections : 181 channels, full cable 
IF frequency : 45.75 MHz 
Aerial input : 75 O, Coax 


Miscellaneous 


Feature Data 


AC voltage : 90 - 140 V (x 10 96) 
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AC frequency : 60 Hz (+5 96) 


Ambient temperature : +5 to +45 deg. С 
Maximum humidity : 90 96 
Power consumption : 36 W (14") 


: 100 W (32") 


Standby Power consumption : 23 W 


Connections 


Front Or Top Control, Front Or Side Connections 


V- | V+ 
gan | V- V+ 
RED 
= VOLUME + 
aeons 
Audio / Video In 
Connector Kind Value 
1 Video 1 Vpp /75 0 
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C- | C+ Mono 
m - Я A 
» V z | : 
Ж L 
б EN Video Audio 
P+ 
V-|= > | V+ 
Ts 


S ymbol 
«9 


2 Audio 


3 Audio 

4 Headphone 
mm) 

Rear Connections 


75 Ohm" ll^ MONITOR 
OUT 


V Y 
L LI il 
ЕМГ ( 
a » ë R vi 
Monitor Out 


Connector Kind 


1 Video 
2 Audio 
3 Audio 
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L (0.2 Vrms / 10 kO) 


R (0.2 Vrms / 10 kO) 


(3.5 
8-600 O / 4 mW 
Avi AV2 
IN IN 
v (С Y (©) —— 
L и | 


Value 


1Vpp/750 
L (0.5 Vrms / 1 kO) 


R (0.5 Vrms / 1 kO) 


R (® м ©) SVHS 


ZO, 
QO 


S 


S ymbol 
>O 


>O 
>O 


YUV In 


Connector 


1 


2 


3 


AV1 In 


Connector 


4 


5 


6 


AV2 In 


Connector 


1 


2 
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Kind 


Y 


U 


Kind 


Video 


Audio 


Audio 


Kind 


Video 


Audio 


Audio 


Value 


0.7 Vpp/ 75 O 
0.7 Vpp/ 75 O 


0.7 Vpp/ 75 O 


Value 


1 Vpp / 7/50 
L (0.5 Vrms / 10 kO) 


R (0.5 Vrms / 10 kO) 


Value 


1 Vpp / 75 O 
L (0.5 Vrms / 10 kO) 


R (0.5 Vrms / 10 kO) 


Symbol 
«9 


eo 
o 


S ymbol 
QO) 


eo 
QO 


Symbol 
QO) 


ZO, 
ZO, 


AV2 In (SVHS) 


Connector Kind 


1 
2 
3 Y 
4 C 
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Value 

gnd 

gnd 

1 Vpp/750O 


0.3 Vpp/ 750 


Mechanical Instructions 


Rear Cover Removal 


1. Remove all fixation screws of the rear cover. 


2. Now pull the rear cover backward to remove it. 


Service Position Main Panel 


There are 2 configurations. With and without panel bracket. Both have a different 
service position: 


Main panel without bracket. 


1. Disconnectthe strain relief of the AC power cord. 

2. Remove the main panel, by pushing the two center clips outward [1]. At the same 
time pull the panel away from the CRT [2]. 

. Disconnectthe degaussing coil by removing the cable from (red) connector 0201. 

. Turn the panel 90 degrees counter clockwise [3]. 

. Flip the panel 90 degrees [4], with the components towards the CRT. 

. Turn the panel with the rear I/O towards the CRT [5]. 

. Slide the metal heatsink (near the mains transformer5520) underneath the right 


м Oo Ui HR UJ 


chassis bracket, so the panel is secured [6]. 
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Figure 
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Main panel with bracket. 


1. Disconnectthe strain relief of the AC power cord. 

2. Disconnectthe degaussing coil by removing the cable from (red) connector 0201 
[1]. 

3. Remove the panel bracket from the bottom tray, by pulling it backward [2] and 
turn the chassis tray 90 degrees counter clockwise. 

4. Move the panel somewhat to the left and flip it 90 degrees [3], with the 
components towards the CRT. 

5. Turn the panel with the rear I/O towards the CRT. 

6. Place the hook of the tray in the fixation hole of the cabinet bottom [4] and secure 
it. 
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Side I/O Panel Removal 


1. Remove the complete Side 1/0 assembly after unscrewing the 2 fixation screws. 


2. Release the 2 fixation clamps and lift the board out of the bracket. 


шегетін ee A 
[ — М. Te ET i k! 
TAM TR ko MANY PS 
4 ' i i a = 
n я ст үйү ki i ' 
Li ; ЕТІҢІЗ Li ; Г 
= : Vi — ы 


Figure: 


Pip Module (If Present) 


Service Position 


1. Remove the module bracket from the bottom tray by pulling it backward. 
2. Hook the bracket in the first row of the cabinet bottom. In other words: reposition 


the bracket from [1] to [2]. 
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Figure: 


Panel Removal 


1. Liftthe board out of its bracket after releasing the 2 fixation clamps. 


Figure: 
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Rear Cover Mounting 


Before you mount the rear cover, perform the following checks: 


1. Check whether the AC power cord is mounted correctly in its guiding brackets. 
2. Replace the strain relief of the AC power cord into the cabinet. 


3. Check whether all cables are replaced in their original position. 
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Service Modes, Error Codes and Fault Finding 


Index: 


. Test points. 

. Service Modes. 

. Problems and Solving Tips (related to CSM). 
. ComPair. 

Error Codes. 

The Blinking LED Procedure. 


Protections. 


о - о uU RB шо N н 


Repair Tips. 


Supporting Overviews 


е |2С-ІС overview 


Test Points 


The chassis is equipped with test points printed on the circuit board assemblies. These 
test points refer to the functional blocks: 
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Table: Test Point Overview 


Test point 


A1-A2-A3-.. 
C1-C2-C3-. 
F1-F2-F3-.. 


11-12-13-.. 


L1-L2-L3-. 

Р1-Р2-Р3-.. 
51-52-53-.. 
V1-V2-V3-.. 


Circuit 

Audio processing 
Control 

Frame drive and output 
Tuner & IF 

Line drive and output 
Power supply 
Synchronization 


Video processing 


Diagram 

A8, A9 / A11 
A7 

A3 

A4 

A2 

A1 

A6 

A5, B1 


The numbering is in a logical sequence for diagnostics. Always start diagnosing within a 


functional block in the sequence of the relevant test points for that block. 


Perform measurements under the following conditions: 


e Television set in Service Default Alignment Mode. 


e Video input: Color bar signal. 


e Audio input 3 kHz left channel, 1 kHz right channel. 
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Service Modes 


Service Default Alignment Mode (SDAM) offers several features for the service 
technician, while the Customer Service Mode (CSM) is used for communication 
between the servicer and the customer. 

The T8 chassis also offers the option of using ComPair, a hardware interface between a 
computer and the TV chassis. It offers the abilities of structured troubleshooting, error 
code reading, and software version readout for all T8 chassis. Minimum requirements 


for ComP air: а 486 processor, Windows 3.1 and a CD-ROM drive. 
Note: ComPair products will become available as they are developed. 


Table: Service Modes 


S oftware UOC S pecial 
SW Cluster UOC type Шр 
пате Diversity Features 
55K 
Mono 
2US9 L01UM9x.y TDA9577(SS) ROM 
| (Magnavox) 
Size 
55K Stereo non- 
TDA9577 
3US2 LOIUN2x.y ROM dBx 
(55) (LS) | 
Size (Magnavox) 
Stereo non- 
64K 
TDA9588 dB x 
1US5 LOIUS5x.y ROM 
(LS) | (Magnavox), 
Size 
Non PIP 
55K 
TDA9577 Mono 
2US2 LOIUM2x.y ROM 7 
(LS) | (Philips) 
Size 
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Software UOC S pecial 


SW Cluster UOC type | | 
пате Diversity Features 
Stereo non- 
55K 
TDA9577 dBx 
3US3 LOIUN3x.y ROM " 
(SS) (LS) | (Philips), 
Size 
CVI 
TDA9587 Stereo non- 
64K 
(SS), dBx 
1US4 L01US4x.y ROM E 
TDA9588 | (Philips), 
Size 
(LS) PIP 
Abbreviations 
in Software 
name: U = 
USA (NAFTA), 
M Mono, N = 
Stereo on-dBx 
and S = 
Stereo dBx. 


Service Default Alignment Mode (SDAM) 
Purpose 


e То create a predefined setting for measurements to be made. 
e To Override software protections. 

• To Start the blinking LED procedure. 

е To change option settings. 

е To display / clear the error code buffer. 


• To perform alignments. 
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Specifications 


e Tuning frequency: 61.25 MHz (channel 3) 
e Colorsystem: NTSC M 
e All picture settings at 50% (brightness, color contrast, hue) 
e Bass, treble and balance at 5096; volume at 25%. 
e All service-unfriendly modes (if present) are disabled. The service unfriendly 
modes are: 
= (sleep) timer 
= child/parental lock 
= blue mute 
=  hotel/hospitality mode 
= auto shutoff (when no "IDENT" video signal is received for 15 minutes) 
= Skipping of non-favorite presets / channels 
= auto-storage of personal presets 
= auto user menu timeout 
e Runtimer (maximum four digits displayed) 
e Software version 
e Option settings 
e Error buffer reading and erasing 


e Software alignments 


How to enter SDAM 
To enter SDAM, use one of the following methods: 


e Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
е 0-6-2-5-9-6-MENU 


e Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence. 
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e Shortjumper wires 9631 and 9641 on the monocarrier (see Fig. 8-1) and apply 
AC power. Then press the power button (remove the short after start-up). 
Caution: Entering SDAM by shorting wires 9631 and 9641 will override the +8V- 
protection.Do this only for a short period. When doing this, the service-technician 
must know exactly what he is doing, as it could damage the television set. 

e Orvia ComPair (with the ComPair "Tools" RC7150Service Remote, it should be 


possible to enter SDAM via the ComPair interface IR ). 


After entering SDAM, the following screen is visible, with S at the upper right side for 


recognition. 


AAABCD X.Y 5 
ХХ ХХ XX хх хх 
XX KAX XXX ХХХ XXX XXX XXX 


CLEAR 7 
> 


Omm: OX xx 
| = 


L 
E 
O 
G 
о 
А 
Т 
W 
G 
A 


Figure: SDAM Menu 


Explanation of SDAM Menu 


1. LLLL This represents the run timer. The run timer counts normal operation hours, 
but does not count standby hours. (maximum four digits displayed). 
2. AAABCD-X.Y This is the software identification of the main microprocessor: 
= А =the project name (L01). 
= В =the region: E- Europe, A- Asia Pacific, U= NAFTA, LZ LATAM. 
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= С =the feature of software diversity: N = stereo non-dBx, S = stereo dBx, 
M =mono, D =DVD 
= D =the language cluster number: 
= X =the main software version number 
= Y =the sub software version number 
3. S Indication of the service mode. 5 = SDAM- Service Default Alignment Mode. 
4. Error Buffer Shows all errors detected since the last time the buffer was erased. 
Five errors possible. 
5. Option Bytes Used to setthe option bytes. See "Options" in the Alignments 
section for a detailed description. Seven codes possible. 
6. Clear Erases the contents of the error buffer. Select the CLEAR menu item and 
press the MENU RIGHT key. The contents of the error buffer are cleared. 
7. Options Used to setthe option bits. See "Options" in the Alignments section for a 
detailed description. 
8. AKB Used to disable (0) or enable (1) the "black currentloop" (AKB = Auto Kine 
Bias). 
9. Tuner Used to align the tuner. See "Tuner" in the Alignments section for detailed 
description. 
10.White Tone Used to align the white tone. See "White Tone" in the Alignments 
section for a detailed description. 
11.Geometry Used to align the geometry settings of the television. See "Geometry" 
in the Alignments section for a detailed description. 


12.Audio No audio alignment is necessary for this television set. 
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How to navigate in SDAM 


e In SDAM, select menu items with the MENU UP/DOWN keys on the remote 
control transmitter. The selected item will be highlighted. When not all menu 
items fit on the screen, use the MENU UP/DOWN keys to display the next / 
previous menu items. 

ө With the MENU LEFT/RIGHT keys, itis possible to: 

= Activate the selected menu item. 
= Change the value of the selected menu item. 
= Activate the selected submenu. 

e In SDAM, when you press the MENU button, the set will switch to the normal 
user menus (with the SDAM mode still active in the background). To return to the 
S DAM menu press the STATUS/EXIT button. 

e When you press the MENU key in while in an SDAM submenu, you will return to 


the previous menu. 


How to store SDAM settings 


To store settings changed in SDAM leave the top level SDAM menu by using the 


POWER button on the remote control transmitter or the television set. 


How to exit SDAM 


Switch the setto STANDBY by pressing the POWER button on the remote control 
transmitter or the television set. 

If you turn the television set off by removing the AC power (i.e., unplugging the 
television) without using the POWER button, the television set will remain in SDAM 


when AC power is re-applied, and the error buffer is not cleared. 
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Customer Service Mode (CSM) 
Purpose 


The Customer Service Mode shows error codes and information on the TV operation 
settings. The servicer can instruct the customer to enter CSM by telephone and read off 
the information displayed. This helps the servicer to diagnose problems and failures in 
the TV set before making a service call. 


The CSM is a read-only mode; therefore, modifications are not possible in this mode. 


How to enter CSM 


To enter CSM, press the following key sequence on the remote control transmitter: 
1-2-3-6-5-4 
Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence. 


U pon entering the Customer Service Mode, the following screen will appear: 


AAABCD X.Y 


AKBS 
TV SYSTEM / NOT TUNED 
ERROR BUFFER. 


Figure: CSM Menu 


Explanation of CSM Menu 


1. Indication of the service mode CSM =Customer Service Mode 

2. Reserved. 

3. Software identification of the main microprocessor (see "Service Default 
Alignment Mode" for an explanation) 


4. Reserved item. 
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5. Indicates the type of TV system or whether or notthe television is receiving an 
"IDENT" signal on the selected source. If no "IDENT" signal is detected, the 
display will read "NOT TUNED" 

6. Error code buffer. Displays the last five errors detected in the error code buffer. 


How to exitCSM 
To exit CSM, use one of the following methods: 


e Press the MENU, STATUS/EXIT, or POWER button on the remote control 
transmitter. 


e Press the POWER button on the television set. 


Problems and Solving Tips Related to CSM 


Picture Problems 


Note: The problems described below are all related to the TV settings. The procedures 


used to change the value (or status) of the different settings are described. 


Picture too dark or too bright 
If: 


e The picture improves when you have press the AUTO PICTURE button on the 
remote control transmitter, or 


e [he picture improves when you enter the Customer Service Mode 
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Then: 


1. Pressthe AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly (if 
necessary)to choose PERSONAL picture mode. 

2. Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up the 
normal user menu. 

3. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

4. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

5. Use the MENU UP/DOWN keys (if necessary) to select BRIGHTNESS. 

6. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to increase or decrease the BRIGHTNESS 
value. 

7]. Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

8. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to increase or decrease the PICTURE value. 

9. Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the user 
menu. 


10.The new PERSONAL preference values are automatically stored. 


White line around picture elements and text 


If: 

The picture improves after you have pressed the "Smart Picture" button on the remote 
control transmitter 

Then: 


1. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly (if 
necessary) to choose PERSONAL picture mode. 
2. Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up the 


normal user menu. 
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3. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 
Use the MENU UP/DOWN keys to select SHARPNESS. 

Press the MENU LEFT key to decrease the SHARPNESS value. 


Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the user 


М 2 I 


menu. 


8. The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


S nowy picture 


Enter CSM, by pressing the following key sequence on the remote control transmitter: 
1-2-3-6-5-4 

Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence. 
Check CSM line 5. If this line reads "Not Tuned," check the following: 


e Antenna not connected. Connect the antenna. 
e No antenna signal or bad antenna signal. Connect a proper antenna signal. 
e The tuner is faulty (in this case line 6, the Error Buffer line, will contain error 


number 10). Check the tuner and replace/repair the tuner if necessary. 


Black and white picture 
If: 


e The picture improves after you have pressed the "Smart Picture" button on the 


remote control transmitter 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Then: 


1. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly (if 
necessary)to choose PERSONAL picture mode. 

2. Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up the 
normal user menu. 

3. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 

PICTURE sub menu (if necessary). 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select COLOR. 

Press the MENU RIGHT key to increase the COLOR value. 


Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the user 


=~ иа ша 


menu. 


8. The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


Menu textnot sharp enough 
If: 


e The picture improves after you have pressed the "Smart Picture" button on the 


remote control transmitter. 
Then: 


1. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly (if 
necessary) to choose PERSONAL picture mode. 

2. Press the MENU button on the remote control transmitter. This brings up the 
normal user menu. 

3. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the 
PICTURE sub menu (if necessary). 

4. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 
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5. Usethe MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

6. Pressthe MENU LEFT key to decrease the PICTURE value. 

7. Press the MENU button on the remote control transmitter twice to exit the user 
menu. 


8. The new PERSONAL preference value is automatically stored. 


ComPair 


Introduction 


ComPair (Computer Aided Repair) is a service tool for Philips Consumer Electronics 
products. ComP air is a further development of the DST (special remote control 
transmitter for Service), which allows faster and more accurate diagnostics. ComP air 


has three big advantages: 


e ComPair helps you quickly get an understanding on how to repair the chassis in 
a short time by guiding you systematically through the repair procedures. 

e ComPair allows very detailed diagnostics (onl2C level) and is therefore capable 
of accurately indicating problem areas. You do not have to know anything about 
І2С commands yourself because ComPair takes care of this. 

e ComPair speeds up the repair time since it can automatically communicate with 
the chassis (when the microprocessor is working) and all repair information is 
directly available. When ComPair is installed together with the Force electronic 


manual of the T8 chassis, schematics and CBAs are only a mouse-click away. 
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Specifications 


ComP air consists of a Windows based faultfinding program and an interface box 
between PC and the product. The ComPair interface box is connected to the PC via a 
serial or RS232 cable. 

In the case of the 101 chassis, the ComPair interface box and the TV communicate via 
a bi-directional service cable via the service connector (Connector 0267). 

Тһе ComPair faultfinding program is able to determine the problem of the television set. 


ComP air can gather diagnostic information in two ways: 


e Automatic (by communication with the television): ComP air can automatically 
read the contents of the entire error buffer. Diagnosis is done on I2C level. 
ComP air can access the І2С bus of the television. ComPair can send and 
receive I2C commands to the microprocessor of the television. In this way, it is 
possible for ComP air to communicate (read and write) to devices on the І2С 
busses of the TV-set. 

e Manually (by asking questions to the servicer): Automatic diagnosis is only 
possible if the microprocessor of the television is working correctly, and only to a 
certain extent. When this is not the case, ComPair will guide you through the 
faultfinding tree by asking you questions (for example; Does the screen give a 
picture? Click on the correct answer: YES / NO) and showing you examples (for 
example; Measure test-point I7 and click on the correct oscillogram you see on 
the oscilloscope). Y ou can answer by clicking on a link (for example, text or a 


waveform picture) that will bring you to the next step in the faultfinding process. 


By a combination of automatic diagnostics and an interactive question and answer 
procedure, ComP air will enable you to find most problems in a fast and effective way. 


Beside fault finding, ComP air provides some additional features like: 


e Uploading or downloading of presets. 


e Management of preset lists. 
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e If both ComPair and the Force electronic service manual are installed, all the 
schematics and CBAs of the television set are available by clicking on the 
appropriate hyperlink. Example: Measure the DC-voltage on capacitor C2568 
(S chematic/P anel) at the Monocarrier. Click on the "Panel" hyperlink to 
automatically show the CBA with a highlighted capacitor C2568.Click on the 
"Schematic" hyperlink to automatically show the electronic position of the 


highlighted capacitor. 


How To Connect 


1. First install the ComP air Browser software (see the Quick Reference Card for 
installation instructions). 

2. Connect ће R S232 interface cable between a free serial (COM) port of your PC 
and the PC connector (marked with "P C") of the ComPair interface. 

3. Connectthe AC power adapter to the supply connector (marked "POWER 9V 
DC") on the ComPair interface. 

4. Switch the ComPair interface OFF. 

5. Switch the television set OFF (and remove the AC power). 

6. Connect the ComPair interface cable between the connector on the rear side of 
the ComP air interface (marked"I2C") and the ComPair connector on the mono 
carrier (Connector0267). 

7. Plug the AC power adapter in the AC power outlet and switch on the ComP air 
interface. The green and red LEDs light up together. The red LED turns off after 
approximately 1 second, while the green LED remains lit. 


8. Startthe ComPair program and read the "introduction" chapter. 
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Figure: ComPair Connection 


How To Order 
ComP air order codes: 


e ComPair Interface Box 4822 727 21631 

e CDR Interface board 3122 785 90200 

е TV cable 3122 785 90004 

e DVD cable 3122 785 90017 

е BETA CALIBRATION DISK 7104 099 93132 
e Extra Com Cable 583-940 

е AC Adapter T405-ND 


Error Buffer 


The error code buffer contains all errors detected since the last time the buffer was 
erased. The buffer is written from left to right. When an error occurs that is not yet in the 
error code buffer, itis displayed atthe left side and all other errors shift one position to 
the right. 
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How To Read The Error Buffer 
You can read the error buffer in 3 ways: 


e Оп screen via the SDAM (if you have a picture). Examples: 
= ERROR:00000: No errors detected 
= ERROR:60000: Error code 6 is the last and only detected error 
= ERROR:96000: Error code 6 was detected first and error code 9 is the 
last detected (newest) error 
e Via (when you have no picture). See "The Blinking LED Procedure" 
e Via ComPair. 


How To Clear The Error Buffer 


e [he error code buffer is cleared in the following cases: 
е By using the CLEAR command іп the SDAM menu: 
= To enter SDAM, press the following key sequence on the remote control 
transmitter: 
=  0-6-2-5-9-6-MENU 
=  Donotallow the display to time out between entries while keying the sequence. 
= Make sure the menu item CLEAR is highlighted. Use the MENU 
UP/DOWN buttons, if necessary. 
= Press the MENU RIGHT button to clear the error buffer. The text on the 
right side of the "CLEAR" line will change from "CLEAR?" to "CLEARED" 
e Ifthe contents of the error buffer have not changed for 50 hours, the error buffer 


resets automatically. 


Note: 
If SDAM is exited by disconnecting the AC power from the television set, the error buffer 


Is not reset. 
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Error Codes 


In case of non-intermittent faults, write down the errors present in the error buffer and 
clear the error buffer before you begin the repair. 

This ensures that old error codes are no longer present. 

If possible, check the entire contents of the error buffer. In some situations an error 
code is only the result of another error and not the actual cause of the problem (for 


example, a fault in the protection detection circuitry can also lead to a protection). 


Table: Error Code Table 


Error Check 
ERROR Device | Diagram 
description item 
0 Notapplicable No Error 
| X-Ray 2465, 
1 Notapplicable | A2 
Protection 7460 
7460, 
7461, 
| Horizontal 
2 Notapplicable | 7462, A2 
Protection 
7463, 
6467 
7861, 
Vertical 
3 TDA8359/TDA9302 | МоАих А2,АЗ 
Protection 
+13v 
МАР І2С 
| EN 7831, А9 ог 
4 MSP34X5/TDA9853 identification 
7861 A11 
error 
1200, A1, A2. 
POR 3.3V / 
5 TDA95XX | 7560, А5, Аб, 
8V Protection 


7480 A7 
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ERROR Device 


10 


11 


12 


Note: Error 7 is not applicable. 
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І2С bus 


Notapplicable 


Notapplicable 


M24C08 


Tuner 


TDA6107/8 


M65669 


Error 


description 


General I2C 


bus error 


E/W 
Protection 
(Large 


S creen) 


NVM I2C 
identification 


error 


Tuner I2C 
identification 


error 


Black current 


loop 


protection 


MAP I2C 
Identification 


error 


Check 


item 
7200, 


3624, 
3625 


7400, 
3405, 
3406, 
3400 


7602, 
3611, 
3603, 
3604 


1000, 
1482 


7330, 
RGB 
amps, 
CRT 


7803 


Diagram 


Al 


A2 


Al 


A2, A4 


B1, B2 


P 


The Blinking LED Procedure 


Using this procedure, you can make the contents of the error buffer visible via the front 


LED. This is especially useful when there is no picture. 


When the SDAM is entered, the LED will blink the contents of the error-buffer: 


е 1-12 short blinks (indicates error number 1-12) 
e when all the error-codes are displayed, the sequence finishes with an "ON" LED 
blink of 3 seconds 


e the sequence starts again 


Example of error buffer: 129600 


After entering SDAM, the following occurs: 


e 12 short blinks followed by a pause of 3 seconds 

e Oshort blinks followed by a pause of 3 seconds 

e Gshort blinks followed by a pause of 3 seconds 

е llong "ON" blink of 3 seconds to finish the sequence 


e the sequence starts again. 
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Protections 


If a fault situation is detected, an error code will be generated; and, if necessary, the 
television set will go in to protection mode. Blinking of the red LED at a frequency of 3 
Hz indicates the protection mode. In some error cases, the microprocessor does not put 
the set in protection mode. The error codes of the error buffer and the blinking LED 
procedure can be read via the Service Default Alignment Menu (SDAM ), or via 

ComP air. 

To get a quick diagnosis the chassis has two service modes implemented: 


e [he Customer Service Mode (CSM). 
e The Service Default Alignment Mode (SDAM). 


For a detailed description see Chapter 9 paragraphs 3.4and 4.5. 


Repair Tips 
Below some failure symptoms are given, followed by a repair tip. 
e Setis dead and makes hiccupping sound 


"Main Power Supply" is available. Hiccupping stops when 155615 de-soldered, 
meaning that problem is in the "Main Power Supply" line. No output voltages at 


LOT, no horizontal deflection. Reason: line transistor 7460 is defective. 
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е Setis dead, and makes no sound 


Check power supply ІС 7520. Result: voltage at pins 1,3, 4, 5 and 6 are about 180 V 
and pin 8 is 0 V. The reason why the voltage on these pins is so high is because the 
output driver (pin6) has an open load. Thatis why MOSFET 7521 is not able to 
switch. Reason: feedback resistor 3523 is defective. Caution: Be careful measuring 


the gate of 7521; circuitry is very high ohmic and can easily be damaged! 


e Setis in hiccup mode and shuts down after 8 seconds Blinking LED (set is in 
S DAM mode) indicates error 5. As itis unlikely that P "POR" and "48V 
protection" happen at the same time, measure the"+8V" supply. If this voltage is 
missing, check transistor7480. 


° Setis in non-stop hiccup mode 


Setis in over-current mode; check the secondary sensing (optocoupler 7515) and the 
"Main Power Supply" voltage. Signal "Stdby con" must be logic low under normal 


operation conditions and goes to high (3.3 V) under standby and fault conditions. 
e Settums on, but without picture and sound 


The screen shows snow, but OSD and other menus are okay. Blinking LED 
procedure indicates error 11, so problem is expected in the tuner (part reference 
number 1000). Check presence of supply voltages. "Vlotaux+5V" voltages at pin 
5 and 7 are okay; "ҮТ supply" at pin 9 is missing. Conclusion: resistor 346015 


defective. 
° Settums on, but with a half screen at the bottom. Sound is okay 


Blinking LED (setis in SDAM mode) indicates error 3. Check"Vlotaux+11V" and 
"50V". If they are okay, problem is expected in the vertical amplifier IC 7471. 
Use an oscilloscope to measure the waveform on pin 17 of the UOC. Also 
measure the waveform at pin 1 of IC 7471. If the signal there is missing, a 


defective resistor R 3244 caused the problem. 
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Alignments 


Index of this chapter: 
1. General Alignment Conditions 
2. Commercial Models SDAM Entry 
3. Hardware Alignments 
4. Software Alignments and Settings 


Note: The Service Default Alignment Mode (SDAM) is described in the "Service Modes, Error 
Codes and Fault Finding" section. SDAM menu navigation is performed by using the MENU 
UP, MENU DOWN, MENU LEFT, and MENU RIGHT keys of the remote control transmitter. 


General Alignment Conditions 
Perform all electrical adjustments under the following conditions: 
AC voltage and frequency: 110 V (+ 10 Yo), 60 Hz (+ 5%). 
Connect the television set to the AC power via an isolation transformer. 
Allow the television set to warm up for approximately20 minutes. 
Measure the voltages and waveforms in relation to chassis ground (with the exception of 
the voltages on the primary side of the power supply). Never use heatsinks as ground. 
Test probe: Ri » 10 MO; Ci « 2.5pF. 


Use an isolated trimmer/screwdriver to perform the alignments. 


Service Default Alignment Mode (SDAM) Entry for 
Commercial Models 


Note: For commercial models, a master setup remote control is required in order to access the Service Default 
Alignment Mode (SDAM). 


1. Use the master setup remote control to identify the television's operational mode (either 


“consumer” or “commercial”). Place the master setup remote control in setup mode by pressing 
the TV SETUP key. 


2. Press the RECALL key. Information similar to the following will be displayed. 
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Status Item Status Data Meaning 


SYSTEM STATUS 

(LO11TV-US4PV) Information title 

MODE COMMERCIAL/CONSUMER Operational mode 

CHANNEL CHANNEL, INPUT Currently tuned channel/input 

DCM OFF/ON Data Comm. Module online/offline 
CODES 209 222 1 33 Internal data for factory/service use 
SIGNAL TUNED/NOT TUNED Valid signal present/absent 

OP HRS 0031h Number of hours set has operated (hex) 
ERRORS 00000 Internal data for factory/service use 
VERSION 3.3 Microprocessor software version 


з. То change the television's mode, ensure the master setup remote control is in setup mode, then 
press the 0-2-4-9-9-5-MENU keys in order, without permitting the display to time out while 
entering the key sequence. 


Note: If the operational mode is changed, the television must be turned off and then back on to 
complete the mode change. When the television is in consumer mode, do not use the master setup 
remote control to activate commercial mode features. 


4. When the television is in commercial mode, the Institutional Television Menu may be accessed by 
pressing the MENU button. Though the specific items in the menu will vary, information similar to the 
following will be displayed. 


Menu Item Settings / Options 
(MENU TITLE) SETUP MENU / MAIN MENU 
LANGUAGE ENGLISH / ESPANOL / FRANCAIS 
CHANNEL INSTALL > 

CABLE TUNING ON / OFF 
BRIGHTNESS ---|---31 

COLOR кене 
CONTRAST ео 
SHARPNESS и шеш 3] 

TINT ses ||se=0 

NOISE REDUCTION ON / OFF 

SOUND MODE MONO / STEREO 
SAP OFF / NO SAP / ON 
AUDIO OUT FIXED / VARIABLE 
BALANCE ese ensi 

TREBLE „ше БӘСІ 

ВА$$ — PE 
INCRED STEREO ON / OFF 

AVL ON / OFF 

VOLUME BAR ON / OFF 

MIN VOLUME [кекен 0 

MAX VOLUME ------ | 63 

SWITCH ON VOLUME ---|---31 
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5. 


SWITCH ОМ CHANNEL 
POWER ON 

CHANNEL DISPLAY 
KEYBOARD LOCK 
ESP 

AUDIO / VIDEO MUTE 
EXT AUD / VID OUT 
WELCOME MESSAGE 
CHANNEL GUIDE 
REMINDER 

3 DIGIT ENTRY 

A/CH A/V SWITCH 

CC 

SAVE CC 

V-CHIP MENU ITEM 
SAVE V-CHIP 

V-CHIP SETUP 
SLEEPTIMER 

EXIT 


After making changes to the settings, the EXIT option may be used to leave the Institutional Television 


Menu. 


CH. 1-125 / FRONT / AUX / S-VIDEO / CVI/ STANDARD 
STANDARD / FORCED 

NUMBER / LABEL / ALL / NONE 

ON / OFF 

] — 99 / OFF 

OFF / BLACK / BLUE 

ON / OFF 

> 

POWER ON / OFF / ON 

ON / OFF 

ON / OFF 

ON - OFF 

OFF / CC-1 / CC-2 / CC ON MUTE 

ON / OFF 

ON / OFF 

ON / OFF 

> 

OFF / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 
> 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Hardware Alignments 


= ComPair 


= 
LLI 
= 
= 
E 
c 
[mm] 
c 


Figure: Mono Carrier (Top View) LS 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Vg? Adjustment 
Enter SDAM: 
: Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU 

Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence. 

Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the WHITE TONE sub menu. 

Press the MENU LEFT or MENU RIGHT key to enter the WHITE TONE sub menu. 

In the WHITE TONE sub menu, press the MENU UP/DOWN keys to select NORMAL 

RED, NORMAL GREEN, or NORMAL BLUE. 

6. Use the MENU LEFT/RIGHT keys to set the values of NORMAL RED, NORMAL 
GREEN and NORMAL BLUE to 40. 

7. Press the MENU button twice to enter the normal user menu. 

8. In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the PICTURE 
sub menu (if necessary). 

9. Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 

10. Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. Be sure to record the current 
value of PICTURE. 

11.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to set the value of PICTURE to zero. 

12. Use the MENU UP/DOWN keys to select BRIGHTNESS. Be sure to record the current 
value of BRIGHTNESS. 

13. Use the MENU LEFT/RIGHT keys to set the value of BRIGHTNESS to minimum (OSD 
just visible in a dark room). 

14.Press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 

15.Press the STATUS/EXIT button to hide the SDAM onscreen display. 

16. Connect the RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

17. Input a "black picture" test pattern to the television set. 

18. Set the oscilloscope to 50 V/div and the time base to 0.2 milliseconds (external 
triggering on the vertical pulse). 

19. Ground the scope at the CRT panel and connect a 10:1 probe to one of the cathodes 
of the picture tube socket (see schematic diagram B). 

20. Measure the cut off pulse during first full line after the frame blanking (see Fig. 8-2). 
You will see two pulses, one being the cut off pulse and the other being the white drive 
pulse. Choose the one with the lowest value; this is the cut off pulse. 

21.Select the cathode with the highest VDC value for the alignment. Adjust the V Cut-Off 
of this gun with the SCREEN potentiometer (see Fig. 8-1) on the LOT to the correct 
value (see table below). 

22.Press the STATUS/EXIT button to display the SDAM onscreen display. 

23. Press the MENU button to enter the normal user menu. 

24.In the normal user menu, use the MENU UP/DOWN keys to highlight the PICTURE 
sub menu (if necessary). 

25.Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the PICTURE sub menu. 


ӨТ San 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


26.Use the MENU UP/DOWN keys to select PICTURE. 

27.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to reset the value of PICTURE to the original value. 

28.Use the MENU UP/DOWN keys to select BRIGHTNESS. 

29.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to reset the value of BRIGHTNESS to the original 
value. 

30.Press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 

31.Use the POWER button on the remote control transmitter or the POWER button on the 
television set to turn off the television set. This will save the changes made іп SDAM. 


V cutoff [Ydc] 
Ok Fèl ЕЕ sa anan see Lape menas 


Figure: V Cut-Off 


Table: Cut-off Voltage, Large Screen 


20RF/21RF/25RF/29RF,21RF Pin-Free, 25"HF LA, 
25V/27V/32V/35V/25"/33"/28BLS, 29",29SF EU, 


21RF AP/CH, 25" AP/CH, 25RF/29RFAP/CH, 29SF AP 


21RF Ph, 24/28/32WS BLD,29RF (Eu), 28/22WSRF 


Focusing 

1. Connect the RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

2. Input a circle or crosshatch test pattern to the television set. 

3. Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly to 
choose PERSONAL or MOVIES picture mode. 

4. Adjust the FOCUS potentiometer (see Fig. 8-1)until the vertical lines near the left and 
right sides of the screen, and near the horizontal center of the screen, are at minimum 
width without visible haze. 
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Software Alignments and Settings 

The following options are performed in the Service Default Alignment Mode (SDAM). SDAM 
Is described in the "Service Modes, Error Codes and Fault Finding" section. 

The following alignments are explained: 

OPTIONS 

TUNER 

WHITE TONE 

GEOMETRY 

AUDIO 


de a әй залы 


Options 


X XX 
X XX 
X XX 
X XX 
X XX 
X XX 
XXX 


Figure: Options Menu 


Options are used to control the presence or absence of certain features and hardware. 


How to change an Option Byte 

An Option Byte represents a number of different options. Changing these bytes directly 
makes it possible to set all options very quickly. All options are controlled via seven option 
bytes. 


To change Option Byte(s): 
1. Enter SDAM: 
Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU 
Do not allow the display to time out between entries while keying the sequence. 
Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the OPTIONS sub menu. 
Press the MENU LEFT or MENU RIGHT key to enter the OPTIONS sub menu. 
In the OPTIONS sub menu, press the MENU UP/DOWN keys to select OP 1 through 
OP 7. 


54212 
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5. Use the number keys on the remote control transmitter to enter a new value for the 
selected option byte. The value must be entered as a three-digit value (for example, 
"4" would be entered as "0-0-4"). 

6. The selected value must be between 0 and 255. 

7. When all desired changes to the option bytes are made, press the MENU button to 
return to the top level SDAM menu. This will save changes to the option byte settings. 

8. To ensure the option byte changes take effect: Turn the television set OFF by using 
the POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect 
the television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set 
to AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


T8 Option Byte Codes 


[ОРТ | OP2 | ОРЗ | ОР4 | OPS | OP6 | ОР? | 
20RF40 S325 | * NOT AVAILABLE 
| 20RF50S321 |0 |23 |129 |162 |252 | 152 |0 
| 20АЕ50 5325 |0  |23 |129 |162 |252 |152 |0 | 
 25Р540531 |0 |23 |1 11 144 1520 | 
 25Р540 S325 |0 |23 |1 |1 |144 |153. 
|25PS50S321 |0 |23 |1 |162 252 | 152 |O | 
261500133 | 16 |23 |1 |1 |144 |153 0 — 
26LW50 2231 [252 |152 |O | 
27Р550 B321 |0 | 
27PS55 5321 |0 | 
27Р560 S321 |0 | 
27RF50 S325 0 | 
27RF72 5325 


2911600131 116 |23 |1 |162 |252 

29LW60 2231 |16 |23 |1 |162 |252 |152 |O | 
29PV70 2235 129 |162 |252 |152 |O — 
 32Р555 5321 |0 |23 |129 |162 |252 |152 |0 | 
 32Р560 B321 |0 |23 |129 |162 |253 |152 |0 | 
| 32PS61 521 |0 |23 |129 |162 |253 |152 |0 | 
| 331180111 0 |23 |129 |162 |253 |152 |0 | 
|CH0119 C322 | 133 |16 |2 1132 0 J- - | 
|CH0127C321 |213 |18 |2 |64 |O J- — 
|М52530 C321 |0 |5 | 10 |192. 
|М52530 C325 |0 |5 | 

| М52730 C321 |0 |5 | 
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MS3250C321 |0 |215 | 129 
MS3650 C329 |0 |215 | 129 | 
РА0113 C321 


 РС0127 C321 213 |18 |2 — 
21 s 
213 |222 |3 | ЕК ЕЛІН СЕН 
PL0119 C322 1 |16 0 |132 128 |- |- | 


PL0125 C321 1 |16 0 |128 18 |- |- | 
 PL0127C321 |193 |16 0 (64 |128 |- |- | 
|PLW225 5321 213 | 254 3 |35 |128 |- |- | 
PPC132 C321 223 | 222 |43 |40 0 - | 

| PPC132 C331 223 | 222 |43 |40 0 - l- | 


SC3127 N321 |213 |18 |2 | 
SC3132 N321 | 223 
SC3132 N331 | 223 | 222 40 


* Option Byte Data for these models was not available at manual release. 
Refer to future updates to this manual regarding these models. 


Tuner 
Note: Described alignments are only necessary when the NVM (part reference number7602) 
is replaced. 


IF PLL MO, 


Figure: Tuner Menu 
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IF PLL 


This adjustment is auto-aligned. Therefore, no action is required. 


AGC (AGC take over point) 


1. 


2. 
3. 


е 


Connect the RF output of a video pattern generator їо the antenna input. 

Input a color bar test pattern to the television set. 

Set the amplitude of the video pattern generator to 10 mV and set the frequency to 
61.25 MHz (channel 3). 

Connect a DC multimeter to pin 1 of the tuner(item 1000 on the main chassis). 
Enter SDAM: 

Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 
the sequence. 

Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the TUNER sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the ТОМЕН sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select AGC. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the AGC value (default value is 27) until 
the voltage at pin 1 of the tuner lies between 3.8V and 2.3У. 


10.Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 
11.To ensure the AGC change takes effect: Turn the television set OFF by using the 


POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect the 
television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set to 
AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


SL (Slicing Level) 

This adjustment sets the sync slicing level for non-standard signals. 

SL should be turned ON to help correct picture instability in premium decoded cable 
channels. 

OFF: slicing level dependent on noise detector 

ON: fixed slicing level of 70% 


To adjust SL: 


1. 


2. 
3. 


Enter SDAM: 

Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 
the sequence. 

Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the TUNER sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the TUNER sub menu. 
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Use the MENU UP/DOWN keys to select SL. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to toggle SL "Off" and "On" 

Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 

To ensure the SL setting is saved: Turn the television set OFF by using the POWER 
button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect the 
television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set to 
AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


DU ID mm 


White Tone 


НОЕМА КЕП 


NORMAL GREEN 


HORMAL BLUE 


Figure: White Tone Menu 


The values of the black cut off level can be adjusted in the WHITE TONE sub menu. 
Normally, no alignment is needed for WHITETONE, and the given default values are used. 


Default settings: 

NORMAL (color temperature = 9600 K): 
NORMAL RED = 40 
NORMAL GREEN = 40 
NORMAL BLUE = 40 


To adjust NORMAL RED, NORMAL GREEN, and NORMAL BLUE: 


1. Enter SDAM: 
Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 


the sequence. 
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Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the WHITE TONE sub menu. 

Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the WHITE TONE sub menu. 

Use the MENU UP/DOWN keys to select NORMAL RED, NORMAL GREEN, or 
NORMAL BLUE. 

Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the value of NORMAL RED, NORMAL 
GREEN, or NORMAL BLUE. 

When all desired changes to the WHITE TONE submenu values are made, press the 
MENU button to return to the top level SDAM menu. 

To ensure the WHITE TONE settings are saved: Turn the television set OFF by using 
the POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect 
the television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set 
to AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


Geometry 
The geometry alignments menu contains several Items for correct picture geometry 
alignment. 


1. 
2. 
3. 


9. 


Connect the RF output of a video pattern generator to the antenna input. 

Input a crosshatch test pattern to the television set. 

Set the amplitude of the video pattern generator to at least 1 mV and set the frequency 
to 61.25 MHz (channel 3). 

Press the AUTO PICTURE button on the remote control transmitter repeatedly to 
choose PERSONAL or MOVIES picture mode. 

Enter SDAM: 

Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 
the sequence. 


6. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the GEOMETRY sub menu. 
7. 
8. Use the MENU UP/DOWN keys to highlight either the HORIZONTAL sub menu or the 


Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the GEOMETRY sub menu. 


VERTICAL sub menu. 
Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter either the HORIZONTAL sub menu or the 
VERTICAL sub menu. 


10. Use the MENU UP/DOWN keys to select items in the HORIZONTAL sub menu or the 


VERTICAL sub menu. 


11.Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the values of items in the HORIZONTAL 


and VERTICAL sub menus. 


12.When all desired changes to the HORIZONTAL and VERTICAL sub menu values are 


made, press the MENU button twice to return to the top level SDAM menu. 
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13.To ensure the GEOMETRY settings are saved: Turn the television set OFF by using 
the POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect 
the television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set 
to AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


The following alignments can be performed in the GEOMETRY submenu: 


HORIZONTAL > 
RTICAL 


=i 


Figure: Horizontal Menu 


Horizontal: 

Horizontal Parallelogram (HP) Aligns straight vertical lines at the top and the bottom of 
the screen; vertical rotation around the center. 

Horizontal Bow (HB) Aligns straight horizontal lines at the top and the bottom of the 
screen; horizontal rotation around the center. 

Horizontal Shift (HSH) Aligns the horizontal center of the picture to the horizontal center 
of the CRT. 

East West Width (EWW) Aligns the width of the picture. 

East West Parabola (EWP) Aligns straight vertical lines at the sides of the screen. 
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Upper Corner Parabola (UCP) Aligns straight vertical lines in the upper corners of the 
screen. 

Lower Corner Parabola (LCP) Aligns straight vertical lines in the lower corners of the 
screen. 

East West Trapezium (EWT) Align straight vertical lines at the middle of the screen. 


HORIZONTAL > 
VERTICAL > 


к 


Figure: Vertical Menu 


Vertical: 

Vertical slope (VSL) Aligns the picture so the proportions are the same at the top and 
bottom of the screen. This alignment must be performed first, before all other vertical 
alignments. Turning SBL ON will assist in performing this alignment. 

Vertical Amplitude (VAM) Aligns the height of the picture (other vertical alignments are 
NOT compensated). 

Vertical S-Correction (VSC) Aligns the vertical linearity, so that the vertical intervals of the 
grid-patterns are the same over the entire height of the screen. 

Vertical Shift (VSH) Aligns the vertical center of the picture to the vertical center of the 
CRT. After performing this alignment, it may be necessary to perform the VAM 
alignment again. 

Vertical Zoom (VX) Adjusts picture height. 

Service Blanking (SBL) Turns the blanking of the lower half of the screen ON or OFF (to 
be used in combination with the vertical slope alignment). 
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The table below lists the default GEOMETRY values for the different television sets. 


Table: Default Geometry Values 


Description 20RFL260/37R |21PT839B/85R |27RFL260/37R |ZORFL250/37R |21РТ639А/85Н 
BTSC NON- 
DBX 


сае on JM NEM NN on 


ewe East East West Parabola Parabola 3 - 
Upper Corner 
Parabola 

Lower Corner 
Parabola 

East West 

Trapezium 

V Меп. боре | Меп. Slope | 


= asss 


Figure: Audio Menu 


No alignments are necessary for the AUDIO sub menu. Use the default values. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


AF-M 
Default value is 300. 


А2Т 
TV A2 Threshold 
Default value is 250. 


To adjust AF-M: 

1. Enter SDAM: 
Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 
the sequence. 
Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the AUDIO sub menu. 
Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the AUDIO sub menu. 
Use the MENU UP/DOWN keys to select AF-M. 
Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the value of AF-M to 300. 
Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 
To ensure the АҒ-М setting is saved: Turn the television set OFF by using the 
POWER button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect the 
television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set to 
AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


OSs o уы 


To adjust A2 T: 

1. Enter SDAM: 
Press the following key sequence on the remote control transmitter: 
0-6-2-5-9-6-MENU Do not allow the display to time out between entries while keying 
the sequence. 
Use the MENU UP/DOWN keys to highlight the AUDIO sub menu. 
Press the MENU LEFT/RIGHT keys to enter the AUDIO sub menu. 
Use the MENU UP/DOWN keys to select А2Т. 
Use the MENU LEFT/RIGHT keys to adjust the value of A2T to 250. 
Press the MENU button to return to the top level SDAM menu. 
To ensure the A2T setting is saved: Turn the television set OFF by using the POWER 
button on the remote control transmitter or the local keyboard. Disconnect the 
television set from AC power for at least ten seconds. Reconnect the television set to 
AC power. Turn the television set ON by using the POWER button on the remote 
control transmitter or the local keyboard. 


UEM PS 9 уы 
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Circuit Description 


Index of this chapter: 


CON Oy (ІЛ A W N ғ 


Note: 


. Introduction 

. Audio signal processing 
. Video signal processing 
. Synchronization 

. Deflection 

. Power supply 

. Control 

. Abbreviations 


For complete block diagrams a reference is made to Block diagram. 


Introduction 


The S8/T8 chassis is a global TV chassis for the model year 2001 and is used for TV 


sets with screen sizes from 25" - 36" (large screen), in Super Flat, Real Flat and Wide 


Screen executions. 


The standard architecture consists of a Main panel, a Picture Tube panel, a Side I/O 


panel and a Top Control panel. In some executions, a Picture In Picture (PIP) panel is 


used. 


The Main panel consists primarily of conventional components with hardly any surface 


mounted devices. 
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TDA6107 MSP 34X5 AN7522 |  M24C08 TUNER 
RGB Amplifier — SOUNDIC AUDIO AMP | EEPROM 


Figure: 


The functions for video processing, microprocessor (uP) and teletext (TXT) decoder аге 
combined in one IC (TDA958xH), the so-called Ultimate One Chip (UOC). This chip is 


CL 16532020 071.11 


100401 


(surface) mounted on the copper side of the LSP. 
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Тһе S8/T8 is divided into 2 basic systems, i.e., mono and stereo sound. While the audio 
processing for the mono sound is done in the audio block ofthe UOC, an external audio 


processing IC is used for stereo sets. 


The tuning system features 181 channels with on-screen display. The main tuning 
system uses a tuner, a microcomputer, and a memory IC mounted on the main panel. 
The microcomputer communicates with the memory IC, the customer keyboard, remote 
receiver, tuner, signal processor IC and the audio output IC via the I? C bus. Тһе 
memory IC retains the settings for favorite stations, customer-preferred settings, and 
service / factory data. 

The on-screen graphics and closed caption decoding are done within the 
microprocessor, and then sent to the signal processor IC to be added to the main 


signal. 


The chassis utilizes a Switching Mode Power Supply (SMPS) for the main voltage 
source. The chassis has a 'hot' ground reference on the primary side and a cold ground 


reference on the secondary side of the power supply and the rest of the chassis. 


Audio Signal Processing 


Refer to Block diagram Audio 


Stereo 


In stereo sets, the signal goes via the SAW filter (position 1002), to the audio 
demodulator part of the UOCIC 7200. The audio output on pin 48 goes to the stereo 
decoder 7831or 7861. The switch inside this IC selects either the internal decoder or an 


external source. 
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There are two stereo decoders used: 


1. a BTSC DBX stereo/SAP decoder (MSP 34X5 at position 7831) for the highest 
specified sets and 
2. a BTSC non-DBX stereo decoder (TDA 9853 at position 7861) for BTSC 


Economic. 


The output is fed to the to the audio amplifier (AN 7522at position 7901). The volume 
level is controlled atthis IC (pin9) by a control line (Volume Mute) from the 
microprocessor. The audio signal from 7901 is then sentto the speaker / headphone 


output panel. 


Mono 


In mono sets, the signal goes via the SAW filter (position 1002), to the audio 
demodulator part of the UOC IC 7200.The audio output on pin 48 goes, via the smart 
sound circuit (7941for Bass and 7942 for Treble) and buffer 7943, to the audio amplifier 
(AN 7523 at position 7902). 

The volume level is controlled at this IC (pin 9) by a Volume Mute’ control line from the 
microprocessor. 


The audio signal from IC 7902 is then sentto the speaker / headphone output panel. 


Q k | [e] р 
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Video Signal Processing 


Introduction 
The video signal-processing path consists of the following parts: 


e RF signal processing. 

e Video source selection. 

e Video demodulation. 

e Luminance / Chrominance signal processing. 
e RGB control. 

e RGB amplifier 


The processing circuits listed above are all integrated in the UOC TV processor. The 
Surrounding components are for the adaptation of the selected application. The 12 C bus 


is for defining and controlling the signals. 


RF signal processing 


The incoming RF signal goes to the tuner (pos.1000), where the 45.75 MHz IF signal is 
developed and amplified. The IF signals then exits the tuner from pin 11 to pass through 
the SAW filters (pos. 1002). The shaped signal is then applied to the IF processor part 
of the UOC (pos. 7200). 

Tuner AGC (Automatic Gain Control) will reduce the tuner gain and thus the tuner 
output voltage when receiving strong RF signals. Adjust the AGC takeover point via the 
Service Alignment Mode (SAM). The tuner AGC starts working when the video-IF input 
reaches a certain input level. Adjust this level via the 12 C bus. The tuner AGC signal 
goes to the tuner (pin 1) via the open collector output (pin22) of the UOC. 

The IC also generates an Automatic Frequency Control (AFC) signal that goes to the 


tuning system via the 12 C bus, to provide frequency correction when needed. 
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The demodulated composite video signalis available at pin 38 and then buffered by 
transistor 7201. 


Video source selection 


The Composite Video Blanking Signal (CVBS) from buffer 7201 goes to the audio 
carrier trap filters (1200, 1201,or 1202 depending on the system used) to remove the 
audio signal. The signal then goes to pin 40 of IC 7200. The internal input switch selects 
the following input signals: 


e Pin 40: terrestrial CVBS input 

e Pin 42: external AVI CVBS input 

e Pin 44: external Side I/O CVBS or AV2Luminance (Y) input 
e Pin 45: external AV2 Chrominance (C) input 


= CL 18632016. D11.0ps 
120401 


Figure: 
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Once the signal source is selected, a chroma filter calibration is performed. The 
received color burst sub-carrier frequency is used for this. Correspondingly, the chroma 
band pass filter for PAL/NTSC processing or the cloche filter for SECAM processing 15 
switched on. The selected luminance (Y ) signal is supplied to the horizontal and vertical 
synchronization processing circuit and to the luminance processing circuit. In the 
luminance-processing block, the luminance signal goes to the chroma trap filter. This 
trap is switched "on" or "off" depending on the color burst detection of the chroma 
calibration circuit. 

The group delay correction part can be switched between the BG and a flat group delay 
characteristic. This has the advantage that in multi-standard receivers no compromise 
has to be made for the choice of the SAW filter. 


Video demodulation 


The color decoder circuit detects whether the signal is a PAL, NTSC or SECAM signal. 
The result is made known to the auto system manager. The PAL/NTSC decoder has an 
internal clock generator, which is stabilized to the required frequency by using the 12 
MHz clock signal from the reference oscillator of the microcontroller / teletext decoder. 
The base-band delay line is used to obtain a good suppression of cross color effects. 
The Y signal and the delay line outputs U and V are applied to the luminance / chroma 


signal processing part of the TV processor. 


Luminance / C hrominance signal processing 


The output of the YUV separator is fed to the internal YUV switch, which switches 
between the output of the YUV separator or the external YUV (for DVD or PIP) on pins 
51-53. Pin 50 is the input for the insertion control signal called ‘F BL-1’. When this signal 
level becomes higher than 0.9 V (but less than 3 V), the RGB signals at pins 51, 52 and 
53 are inserted into the picture by using the internal switches. 


Also some picture improvement features are implemented in this part: 
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e Black stretch This function corrects the black level of incoming signals, which 
have a difference between the black level and the blanking level. The amount of 
extension depends upon the difference between actual black level and the 
darkest part of the incoming video signal level. It is detected by means of an 
internal capacitor. 

e White stretch This function adapts the transfer characteristic of the luminance 
amplifier in a non-linear way depending on the average picture content of the 
luminance signal. It operates in such a way that maximum stretching is obtained 
when signals with a low video level are received. For bright pictures, stretching is 
not active. 

е Dynamic skin tone correction This circuit corrects (instantaneously and locally) 
the hue of those colors which are located in the area in the UV plane that 
matches the skin tone. The correction is dependent on the luminance, saturation 


and distance to the preferred axis. 


The YUV signal is then fed to the color matrix circuit, which converts itto R, G and B 
signals. 

The OSD/TXT signal from the microprocessor is mixed with the main signal atthis point, 
before being output to the CRT board (pins 56, 57 and 58). 


Picture in picture (if present) 


The PIP controller M65669FP is an NTSC video processor for TV applications. It 
contains all of the analog signal processing, control logic and memory, necessary to 
provide sub-picture insertion from a second, non-synchronized, video source into the 
main picture of the TV. This can be an external source (via the rear 1/0 inputs) or the 
video signal of the tuner. 

Sync signals are derived from the sandcastle signal and separated by circuit 7171-7174 
on the PIP-interface, and then fed to pins32 and 33 of the PIP processor 7803. 
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RGB control 


The RGB control circuit enables the picture parameters contrast, brightness and 
saturation to be adjusted, by using a combination of the user menus and the remote 
control. Additionally automatic gain control for the RGB signals via cut-off stabilization is 
achieved in this functional block to obtain an accurate biasing of the picture tube. 
Therefore this block inserts the cut-off point measuring pulses into the RGB signals 
during the vertical retrace period. 


The following additional controls are used: 


e Black current calibration loop Because of the 2-point black current stabilization 
circuit, both the black level and the amplitude of the RGB output signals depend 
on the drive characteristics of the picture tube. The system checks whether the 
returning measuring currents meet the requirements, and adapt the output level 
and gain of the circuit when necessary. After stabilization of the loop, the RGB 
drive signals are switched on. The 2-pointblack level system adapts the drive 
voltage for each cathode in such a way that the two measuring currents have the 
right value. This is done with the measurement pulses during the frame flyback. 
During the first frame, three pulses with a current of 8 UA are generated to adjust 
the cut off voltage. During the second frame, three pulses with a current of 20 uA 
are generated to adjust the ‘white drive’. This has as a consequence, that a 
change in the gain of the output stage will be compensated by a gain change of 
the RGB control circuit. Pin 55 (BLKIN) of the UOC is used as the feedback input 
from the CRT base panel. 

e Blue stretch This function increases the color temperature of the bright scenes 
(amplitudes which exceed a value of 80% of the nominal amplitude). This effect 
is obtained by decreasing the small signal gain of the red and green channel 
signals, which exceed this 80% level. 

e Beam current limiting A beam current limiting circuit inside the UOC handles the 


contrast and brightness control for the RGB signals. This prevents the CRT from 
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being overdriven, which could otherwise cause serious damage in the line output 
stage. The reference used for this purpose is the DC voltage on pin 54 (BLCIN) 
of the TV processor. Contrast and brightness reduction of the RGB output signals 
is therefore proportional to the voltage present on this pin. Contrast reduction 
starts when the voltage on pin 54 is lower than 2.8 V. Brightness reduction starts 
when the voltage on pin 54 is less than 1.7 V. The voltage on pin 54 is normally 
3.3 V (limiter not active). During set switch-off, the black current control circuit 
generates a fixed beam current of 1 mA. This current ensures that the picture 
tube capacitance is discharged. During the switch-off period, the vertical 
deflection is placed in an over-scan position, so that the discharge is not visible 


on the screen. 


RGB amplifier 


From outputs 56, 57 and 58 of IC 7200 the RGB signals are applied to the integrated 
output amplifier (7330) on the CRT panel. Via the outputs 7, 8 and 9 the picture tube 
cathodes are driven. 

The supply voltage for the amplifier is +200V and is derived from the line output stage. 


S ynchronization 


Inside IC 7200 part D the vertical and horizontal sync pulses are separated. These 'H' 
and 'V' signals are synchronized with the incoming CVBS signal. They are then fed to 
the H- and V-drive circuits and to the OSD/TXT circuit for synchronization of the On 


S creen Display and Teletext (CC) information. 
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Deflection 


Horizontal drive 


The horizontal drive signal is obtained from an internal VCO, which is running at twice 
the line frequency. This frequency is divided by two, to lock the first control loop to the 
incoming signal. 

When the IC is switched 'on', the 'Hdrive' signal is suppressed until the frequency is 
correct. 

The 'Hdrive' signal is available at pin 30. The 'Hflybk' signal is fed to pin 31 to phase 
lock the horizontal oscillator, so that Q7462 cannot switch 'on' during the flyback time. 
The 'EW drive' signal for the E/W circuit (if present) is available on pin 15, where it 


drives transistor7400 to make linearity corrections in the horizontal drive. 


When the set is switched on, the '+8V' voltage goes to pin 9 of IC 7200. The horizontal 
drive starts up in a soft start mode. It starts with a very short T ow time of the horizontal 
output transistor. The T orr of the transistor is identical to the time in normal operation. 
The starting frequency during switch on is therefore about 2 times higher than the 
normal value. The 'on' time is slowly increased to the nominal value in 1175 ms. When 
the nominal value is reached, the PLL is closed in such a way that only very small 


phase corrections are necessary. 


The 'EHT information' line on pin 11is intended to be used as an 'X-ray' protection. 
When this protection is activated (when the voltage exceeds 6 V), the horizontal drive 
(pin 30) is switched "off" immediately. If the 'H-drive' is stopped, pin 11 will become low 
again. Now the horizontal drive is again switched on via the slow start procedure. 

The 'EHT information' line (Aquadag) is also fed back to the UOC IC 7200 pin 54, to 


adjust the picture level in order to compensate for changes in the beam current. 
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The ‘filament’ voltage is monitored for ‘no voltage’ or ‘excessive voltage’. This voltage is 
rectified by diode 6447 and fed to the emitter of transistor 7443. If this voltage goes 
above 6.8 V, transistor 7443will conduct, making the 'EHTO' line ‘high’. This will 


immediately switch off the horizontal drive (pin 30) via the slow stop procedure. 


The horizontal drive signal exits IC 7200 at pin 30 and goes to 7462, the horizontal 
driver transistor. The signal is amplified and coupled to the base circuit of 7460, the 
horizontal output transistor. This will drive the line output transformer (LOT) and 
associated circuit. The LOT provides the extra high voltage (EHT), the VG2voltage and 
the focus and filament voltages for the CRT, while the line output circuit drives the 


horizontal deflection coil. 


Vertical drive 


A divider circuit performs the vertical synchronization. The vertical ramp generator 
needs an external resistor (R 3245, ріп 20) and capacitor (C2244, pin 21). A differential 
output is available at pins 16 and 17, which are DC-coupled with the vertical output 
stage. 

During the insertion of RGB signals, the maximum vertical frequency is increased to 72 
Hz so thatthe circuit can also synchronize on signals with a higher vertical frequency 
like VGA. 

To avoid damage of the picture tube when the vertical deflection fails, the guard output 
is fed to the beam current limiting input. When a failure is detected the RGB-outputs are 
blanked. When no vertical deflection output stage is connected this guard circuit will 


also blank the output signals. 


These V DRIVE+ апа V DRIVE-' signals are applied to the input pins 1 and 2 of IC 
7471 (full bridge vertical deflection amplifier). These are voltage driven differential 
inputs. As the driver device (IC 7200) delivers output currents, R 3474 and 


R 3475convert them to voltage. The differential input voltage is compared with the 
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voltage across measuring resistor R 3471 that provides internal feedback information. 
The voltage across this measuring resistor is proportional to the output current, which is 
available at pins4 and 7 where they drive the vertical deflection coil (connector0222) in 
phase opposition. 

IC 7471 is supplied by +13 V. The vertical flyback voltage is determined by an external 
supply voltage at pin 6 (VlotAux+50V). This voltage is almost totally available as flyback 
voltage across the coil, this being possible due to the absence of a coupling capacitor 


(which is not necessary, due to the 'bridge' configuration). 


Deflection corrections 


The linearity correction 


A constant voltage on the horizontal deflection coil should result in a sawtooth current. 
This however is notthe case as the resistance of the coil is not negligible. In order to 
compensate for this resistance, a pre-magnetized coil L5457 is used. R3485 and C2459 
ensure that L5457 does not excite, because of its own parasite capacitance. This L5457 


is called the "linearity coil". 


The Mannheim effect 


When clear white lines are displayed, the high-voltage circuit is heavily loaded. During 
the first half of the flyback, the high voltage capacitors are considerable charged. At that 
point in time, the deflection coil excites through C2465. This current peak, through the 
high-voltage capacitor, distorts the flyback pulse. This causes synchronization errors, 
causing an oscillation under the white line. 

During t3 - t5, C2490//2458 is charged via R3459. At the moment of the flyback, 
С2490//245815 subjected to the negative voltage pulses of the parabola as a result of 
which 06465 and D6466 are conducting and C2490//2458is switched in parallel with 
C2456//2457. This is the moment the high-voltage diodes are conducting. Now extra 
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energy Is available for excitation through C2465 and the line deflection. As a 


consequence the flyback pulse is less distorted. 


The S-Correction 


Since the sides of the picture are further away from the point of deflection than from the 
centre, a linear sawtooth current would resultin a non-linear image being scanned (the 
center would be scanned slower than the sides). For the center-horizontal line, the 
difference in relation of the distances is larger then those for the top and bottom lines. 
An S-shaped current will have to be superimposed onto the sawtooth current. This 


correction is called finger-length correction or S-correction. 


C2456//2457 is relatively small, as a result of which the sawtooth current will generate a 
parabolic voltage with negative voltage peaks. Left and right, the voltage across the 
deflection coil decreases, and the deflection will slowdown; in the center, the voltage 
increases and deflection is faster. The larger the picture width, the higher the deflection 
current throughC 2456//2457. The current also results in a parabolic voltage across 
C2484//2469, resulting in the finger length correction proportionally increasing with the 
picture width. The east/west drive signal will ensure the largest picture width in the 


center of the frame. Here the largest correction is applied. 


East/West correction 


In the T8, there are three types of CRTs, namely the 1002, 1102 and wide screen CRTs. 
The 1009 CRT is raster-correction-free and does not need East/West correction. 

The 1109 4:3 CRT comes with East/West correction and East/West protection. 

The wide screen TV sets have all the correction of the110 4:3 CRT and also have 
additional picture format like the 4:3format, 16:9, 14:9, 16:9 zoom, subtitle zoom and the 


S uper-Wide picture format 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


A line, written atthe upper- or lower side of the screen, will be larger atthe screen 
center when a fixed deflection current is used. Therefore the amplitude of the deflection 
current must be increased when the spot approaches the center of the screen. This is 


called the East/West or pincushion correction. 


The 'Ew drive' signal from pin 15 of IC 7200 takes care for the correct correction. It 
drives FET 7400.It also corrects breathing of the picture, due to beam current variations 
(the EHT varies dependent of the beam current). This correction is derived from the 
'EHT information' line. 

Two protections are built-in for the E/W circuit: over-current and over-voltage protection. 
S ee paragraph 9.3.5. 


Panorama 


The panorama function is only used in 16:9sets. This is a function to enable the 4:3 and 
S uper-Wide feature. It drives the ‘Bass panorama’ line, to activate relay 1400. When 
this relay is switched on, the capacitors2453//2454 are added in parallel to the default 
S-correction capacitors 2456//2457. This results in an increased capacitance, a lower 
resonance frequency of the line deflection coil and the S-correction capacitors and 


therefore a less steep S-corrected line deflection current. 
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Power Supply 
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Introduction 


The supply is a Switching Mode Power Supply (5МР5). The frequency of operation 
varies with the circuit load. This 'Quasi-Resonant Flyback' behavior has some important 
benefits compared to a ‘hard switching’ fixed frequency Flyback converter. Тһе 
efficiency can be improved up to90%, which results in lower power consumption. 
Moreover the supply runs cooler and safety is enhanced. 

The power supply starts operating when a DC voltage goes from the rectifier bridge via 
T5520, R3532 to pin 8. The operating voltage for the driver circuit is also taken from the 


'hot side of this transformer. 


The switching regulator IC 7520 starts switching the FET ‘on’ and ‘off’, to control the 
current flow through the primary winding of transformer5520. The energy stored in the 
primary winding during the 'on' time is delivered to the secondary windings during the 
‘off’ time. 

The ‘Main Supply’ line is the reference voltage for the power supply. It is sampled by 
resistors 3543 and3544 and fed to the input of the regulator 7540 / 6540.This regulator 
drives the feedback optocoupler 7515 to set the feedback control voltage on pin 3 of 
1520. 


The power supply in the set is 'on' anytime AC power goes to the set. 


Derived Voltages 


The voltages supplied by the secondary windings of T5520 are: 


e 'MainAux' for the audio circuit (voltage depends on set execution, see table 
below), 

e 3.3 V and 3.9 V for the microprocessor and 

e ‘Main Supply’ for the horizontal output (voltage depends on set execution, see 


table below). 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Other supply voltages are provided by the LOT. It supplies +50 V (only for large screen 
sets), +13 V, +8 V, +5V and a +200 V source for the video drive. The secondary 
voltages of the LOT are monitored by the 'EHT information' lines. These lines are fed to 
the video processor part of the UOC IC 72000n pins 11 and 34. 

This circuit will shut 'off the horizontal drive in case of over-voltage or excessive beam current. 
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Degaussing 


When the set is switched on, the degaussing relay 1515 is immediately activated as 
transistor 7580 is conducting. Due to the RC-time of R3580 and С2580, it will last about 


3 to 4 seconds before transistor 7580 is switched off. 


Basic IC Functionality 


For a clear understanding of the Quasi-Resonant behavior, it is possible to explain it by 
a simplified circuit diagram (see Figure below). In this circuit diagram, the secondary 
side is transferred to the primary side and the transformer is replaced by an inductance 
Lp .Cpis the total drain capacitance including the resonance capacitor C n, parasitic 
output capacitor C oss of the MOSFET and the winding capacitance C w of the 


transformer. The turns ratio of the transformer is represented by n (N p /N s). 


Магній . | Damagnati 
гаёбп 


ee T” 
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Inthe Quasi-Resonant mode each period can be divided into four different time 


Intervals, in chronological order: 


e Interval 1: t0 < t < tlprimary stroke at the beginning of the first interval, the 
MOSFET is switched 'on' and energy is stored in the primary inductance 
(magnetization). At the end, the MOSFET is switched ‘off’ and the second 
interval starts. 

e Interval 2:t1 « t « 2 commutation time In the second interval, the drain voltage 
will rise from almost zero to V iy *n*(V our + r). V r is the forward voltage drop of 
de diode that will be omitted from the equations from now on. The current will 
change its positive derivative, corresponding to V in / p, to a negative derivative, 
corresponding to -n*V out /L p. 

e Interval 3:0 «t « G secondary stroke In the third interval, the stored energy is 
transferred to the output, so the diode starts to conduct and the inductive current 
1. will decrease. In other words, the transformer will be demagnetized. When the 
inductive current has become zero the next interval begins. 

e Interval 443 «t < 00 resonance time In the fourth interval, the energy stored in 
the drain capacitor C p will start to resonate with the inductance L p .The voltage 
and current waveforms are sinusoidal waveforms. The drain voltage will drop 


from Vin +neV our to Vin -nV our. 


Frequency Behavior 


The frequency in the QR-mode is determined by the power stage and is not influenced 
by the controller (important parameters are L p and C p). The frequency varies with the 
input voltage V iy and the output power P our .If the required output power increases, 
more energy has to be stored in the transformer. This leads to longer magnetizing tprim 
and demagnetizing tsec times, which will decrease the frequency. See the frequency 


versus output power characteristics below. The frequency characteristic is not only 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


output power-, but also input voltage dependent. The higher the input voltage, the 


smaller tprim, so the higher the frequency will be. 


fmax 


switching 
frequency 


Pout min Pout max 
— — power 
QR frequency characteristics at different input voltages 


CL ЛЕНИП ПГ арса 
"жн 


Figure: 


Point P 1 is the minimum frequency fw that occurs at the specified minimum input 
voltage and maximum output power required by the application. Of course the minimum 


frequency has to be chosen above the audible limit (>20 kHz). 


Start-Up Sequence 


When the rectified AC voltage V in (via the center tap connected to pin 8) reaches the 

Mains dependent operation level (Mlevel: between 60 and 100 V), the internal 'Mlevel 

switch' will be opened and the start-up current source is enabled to charge 

capacitorC 2521 at the V cc pin as shown below. 

The ‘soft start’ switch is closed when the V cc reaches a level of 7 V and the ‘soft start’ 
capacitor C ss (C2522, between pin 5 and the sense resistor R 3526), is charged to 0.5 
V. 
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Once the V cc capacitor is charged to the start-up voltage V cc-stan (11V), the IC starts 
driving the MOSFET. Both internal current sources are switched 'off' after reaching this 
start-up voltage. Resistor R ss (3524) will discharge the 'soft start' capacitor, such that 
the peak current will slowly increase. This to prevent ‘transformer rattle’. 


During start-up, the V cc capacitor will be discharged until the moment that the primary 


auxiliary winding takes over this voltage. 


Charging of Voz eapaciipr 
“ч. Changing с over by the winding 
[ILE] AT Г 


CL 16532020_DrB.aps 
110401 


Figure: 


The moment that the voltage on pin 1 drops below the ‘under voltage lock out' level 
(UVLO = +9 V), the IC will stop switching and will enter a safe restart from the rectified 
mains voltage. 
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Operation 


The supply can run in three different modes depending on the output power: 


e Quasi-Resonantmode (QR) The QR mode, described above, is used during 
normal operation. This will give a high efficiency. 

e Frequency Reduction mode (FR) The FR mode (also called VCO mode) is 
implemented to decrease the switching losses at low output loads. In this way the 
efficiency at low output powers is increased, which enables power consumption 
smaller than 3 W during stand-by. The voltage atthe pin 3 (Ctrl) determines 
where the frequency reduction starts. An external Ctrl voltage of 1.425 V 
corresponds with an internal VCO level of 75 mV. This fixed VCO level is called 
V vco, star. The frequency will be reduced in relation to the VCO voltage between 
75 mV and 50ту (at levels larger than 75 mV, Ctrl voltage < 1.425V, the 
oscillator will run on maximum frequency foscu = 175 kHz typically). At 50 mV (V 
vco, max) the frequency is reduced to the minimum level of 6 kHz. Valley switching 
|5 still active in this mode. 

e Minimum Frequency mode (MinF) At VCO levels below 50 mV, the minimum 
frequency will remain on 6 kHz, which is called the MinF mode. Because of this 
low frequency, itis possible to run at very low loads without having any output 


regulation problems. 
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Safe-Restart Mode 


This mode is introduced to preventthe components from being destroyed during 
eventual system fault conditions. It is also used for the Burst mode. Тһе Safe-R estart 


mode will be entered if it is triggered by one of the following functions: 


ө Over voltage protection, 

e Shortwinding protection, 

e Maximum ‘on time’ protection, 

e Vcc reaching UVLO level (fold back during overload), 
e Detecting a pulse for Burst mode, 


e Over temperature protection. 


When entering the Safe-Restart mode, the output driver is immediately disabled and 
latched. The Vcc winding will not charge the V cc capacitor anymore and the V cc 
voltage will drop until UVLO is reached. To recharge the V cc capacitor, the internal 
current source (I (restarty(vcc)) Will be switched ‘on’ to initiate a new start-up sequence as 
described before. This Safe-Restart mode will persist until the controller detects no 


faults or burst triggers. 


Standby 
The set goes to Standby in the following cases: 


e After pressing the ‘standby’ key on the remote control. 


e When the setis in protection mode. 


In Standby, the power supply works in ‘burst mode’. 
Burst mode can be used to reduce the power consumption belowl W at stand-by. 
During this mode, the controller is active (generating gate pulses) for only a short time 


and for a longer time inactive waiting for the next burst cycle. 
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In the active period the energy Is transferred to the secondary and stored in the buffer 
capacitor С stas in front of the linear stabilizer (see Figure below). During the inactive 
period, the load (e.g. microprocessor) discharges this capacitor. In this mode, the 


controller makes use of the Safe-Restart mode. 


Baslc Burst mode configuration CL 18532020 081.005 
100401 


Figure: 


The system enters burst mode standby when the microprocessor activates the 

'Stdby con' line. When this line is pulled high, the base of Q7541 is allowed to go high. 
This is triggered by the current from collector Q7542. When Q7541 turns 'on', the opto- 
coupler (7515) is activated, sending a large current signal to pin 3 (Ctrl). In response to 
this signal, the IC stops switching and enters a ‘hiccup’ mode. This burst activation 
signal should be present for longer than the 'burst blank' period (typically 30 us): the 
blanking time prevents false burst triggering due to spikes. 

Burst mode standby operation continues until the microcontroller pulls the ‘Stdby_ con’ 
signal low again. The base of Q7541 is unable to go high, thus cannot turn ‘on’. This will 
disable the burst mode. The system then enters the start-up sequence and begins 


normal switching behavior. 
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Fora more detailed description of one burst cycle, three time intervals are defined: 


e tl: Discharge of V cc when gate drive is active During the first interval, energy is 
transferred, which result in a ramp-up of the output voltage (V став) in front of the 
stabilizer. When enough energy is stored in the capacitor, the IC will be switched 
‘off’ by a current pulse generated at the secondary side. This pulse is transferred 
to the primary side via the opto coupler. The controller will disable the output 
driver (safe restart mode) when the current pulse reaches a threshold level of 16 
mA into the Ctrl pin. A resistor R 1 (R3519) is placed in series with the opto 
coupler, to limit the current going into the Ctrl pin. Meanwhile the V cc capacitor is 
discharged but has to stay above V uvio. 

e 0: Discharge of V cc when gate drive is inactive During the second interval, the 
V cc IS discharged to V uvio .The output voltage will decrease depending on the 
load. 

e +3: Charge of V cc when gate drive is inactive The third interval starts when the 
UVLO is reached. The internal current source charges the V cc capacitor (also 
the soft start capacitor is recharged). Once the V cc capacitor is charged to the 


start-up voltage, the driver is activated and a new burst cycle is started. 


Burst mode waveforms CL 18532000 0&2. дщ 
100401 


Figure: 
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Protection E vents 
The SMPS IC 7520 has the following protection features: 
Demagnetization sense 


This feature guarantees discontinuous conduction mode operation in every situation. 
The oscillator will not start a new primary stroke until the secondary stroke has ended. 
This is to ensure that FET 7521 will not turn on until the demagnetization of transformer 


5520 is complete. The function is an additional protection feature against: 


e Saturation of the transformer, 
e damage of the components during initial start-up, 


e an overload of the output. 


The demag(netization) sense is realized by an internal circuit that guards the voltage 
(Vdemag) at pin 4 that is connected to V cc winding by resistor R 1 (R3522). The Figure 


below shows the circuit and the idealized waveforms across this winding. 
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Over Voltage Protection 


The Over Voltage Protection ensures that the output voltage will remain below an 
adjustable level. This works by sensing the auxiliary voltage via the current flowing into 
pin4 (DEM) during the secondary stroke. This voltage is a well-defined replica of the 
output voltage. Any voltage spikes are averaged by an internal filter. 

If the output voltage exceeds the OVP trip level, the OVP circuit switches the power 
MOSFET ОҒ. 

Next, the controller waits until the ‘under voltage lock out' level (UVLO =+9 V) is 
reached on pin 1 (V cc). This is followed by a safe restart cycle, after which switching 
starts again. This process is repeated as long as the OVP condition exists. The output 


voltage at which the OVP function trips, is set by the demagnetization resistor R 3522. 


Over Current Protection 


The internal OCP protection circuit limits the 'sense' voltage on pin 5 to an internal level. 


Over Power Protection 


During the primary stroke, the rectified AC input voltage is measured by sensing the 
current drawn from pin4 (DEM). This current is dependent on the voltage on pin 9 of 
transformer 5520and the value of R3522. The current information is used to adjust the 


peak drain current, which is measured via pin | sense. 


S hort Winding Protection 


If the 'sense' voltage on pin 5 exceeds the short winding protection voltage (0.75 V), the 
converter will stop switching. Once V cc drops below the UVLO level, capacitor C2521 


will be recharged and the supply will start again. This cycle will be repeated until the 
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short circuit is removed (safe restart mode). The short winding protection will also 
protectin case of a secondary diode short circuit. 
This protection circuit is activated after the leading edge blanking time (LEB). 


LEB time 


The LEB (Leading Edge Blanking) time is an internally fixed delay, preventing false 
triggering of the comparator due to current spikes. This delay determines the minimum 


'on'time ofthe controller. 


Over Temperature protection 


When the junction temperature exceeds the thermal shutdown temperature (typ. 140° 
C), the IC will disable the driver. When the V cc voltage drops to UVLO, the V cc 
capacitor will be recharged to the V (stan) level. If the temperature is still too high, the V cc 
voltage will drop again to the UVLO level (Safe-Restart mode). This mode will persist 
until the junction temperature drops 8 degrees typically below the shutdown 


temperature. 


Mains dependent operation enabling level 


To prevent the supply from starting at a low input voltage, which could cause audible 
noise, a mains detection is implemented (Mlevel). This detection is provided via pin 8, 
that detects the minimum start-up voltage between 60 and 100 V. As previously 
mentioned, the controller is enabled between 60 and 100 V. 

An additional advantage of this function is the protection against a disconnected buffer 
capacitor (C in). In this case, the supply will not be able to start-up because the V cc 


capacitor will not be charged to the start-up voltage. 
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Control 


Introduction 


The microprocessor part ofthe UOC has the complete control and teletext on board. 
User menu, Service Default Mode, Service Alignment Mode and Customer Service 


Mode are generated by the uP. Communication to other ICs is done via the 12 C-bus. 


| 2 C-Bus 


The main control system, which consists of the microprocessor part of the UOC (7200), 
is linked to the external devices (tuner, NVM, MSP, etc) by means of the 12 C-bus. An 
internal 12 C-bus is used to control other signal processing functions, like video 


processing, sound IF, vision IF, synchronization, etc. 
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User Interface 


Тһе S8/T8 uses a remote control withR C5 protocol. The incoming signal is connected to 
pin 67 of the UOC. 


The "Top Control" keyboard, connected to UOC pin 80, can also control the set. Button 


recognition is done via a voltage divider. 


The front LED (6691) is connected to an output control line of the microprocessor (pin 
5). It is activated to provide the user information about whether or not the set is working 
correctly (e.g., responding to the remote control, normal operation (USA only) or fault 


condition) 


In- And Output Selection 
For ће control of the input and output selections, there are three lines: 


e STATUSI This signal provides information to the microprocessor on whether a 
video signal is available on the SCART1 AV input and output port (only for 
Europe). This signal is not connected in NAFTA sets. 

e STATUS2 This signal provides information to the microprocessor on whether a 
video signal is available on the SCART2 AV input and output port (only for 
Europe). For sets with an SVHS input it provides the additional information if a 
Y/C or CVBS source is present. The presence of an external Y/C source makes 
this line ‘high’ while a CVBS source makes the line ‘low’. 

e SEL-MAIN-FRNT-RR This is the source select control signal from the 
microprocessor. This control line is under user control or can be activated by the 


other two control lines. 
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Power Supply Control 


The microprocessor part is supplied with 3.3V and 3.9 V both derived from the 
‘MainAux’ voltage via a 3V3 stabilizer (7560) and a diode. 


Two signals are used to control the power supply: 


е Stdby con This signal is generated by the microprocessor when over-current 
takes place at the 'MainAux line. This is done to enable the power supply into 
standby burst mode, and to enable this mode during a protection. This signal is 
‘low’ under normal operation conditions and goes to ‘high’ (3.3V) under ‘standby’ 
and fault' conditions. 

« POWER DOWN This signal is generated by the power supply. Under normal 
operating conditions this signal is 'high' (3.3 V). During 'standby' mode, this 
signal is a pulse train of approx. 10 Hz and a 'high' duration of 5 ms. itis used to 
give information to the UOC about the fault condition in the Audio amplifier 
supply circuit. This information is generated by sensing the current on the 
'MainAux' line (using voltage drop across R 3564 to trigger Q7562). This signal 
goes 'low' when the DC-current on the 'MainAux' line exceeds 1.6- 2.0 A. It is 
also used to give an early warning to the UOC about a power failure. Then the 
information is used to mute the sound amplifier to prevent a switch off noise and 


to solve the switch-off spot. 


Protection E vents 
Several protection events are controlled byte UOC: 


e ВС protection, to protect the picture tube from a too high beam current. The ООС 
has the capability of measuring the normal back level current during the vertical 
flyback. So if for some reason the CRT circuit is malfunctioning (I.e. highbeam 


current), the normal black current will be out of the 75 uA range, and the UOC 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


will trigger the power supply to shut down. However, this is a high beam-current 
situation, the TV screen will be bright white before the set is shut down. 
e E/W protection, two protection mechanisms are built in, over-current and over- 
voltage. 
= Incase of over-current due to defective parts іп the line deflection output 
stage, a high current will flow through resistors 3405//3406.If this current is 
large enough to create a voltage drop of 0.7V across 3405//3406, 
transistor 07606 (in A7 diagram) will conduct and pin 80 of the UOC will 
be pulled down. Thereafter, the UOC will shut down the power supply. In 
case of further current increase, the fused resistor 3411 is built-in for 
double protection. 
= Incase of a high voltage appearing across capacitor 2401(dependent of 
the tube size), which is high enough to trigger zener diode 6401 into 
conduction, transistor Q7606 (in A7 diagram) will conduct and UOC is 
triggered to shut down the power supply. 
e [2С protection, to check whether all 12 C ICs are functioning. 


In case one of these protections is activated, the set will go into ‘standby’. 


The 'on' and 'standby' LEDs are controlled via the UOC. 
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Abbreviation list 


Abbreviation 


2CS 


ACI 


ADC 


AFC 


AFT 


AGC 


AM 


AP 


AR 


ATS 


AV 


AVL 


BC-PROT 


BCL 


B/G 
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Description 


2 Carrier (or Channel) Stereo 


Automatic Channel Installation: algorithm that installs 
TV sets directly from cable network by means of a 


predefined TXT page 
Analogue to Digital Converter 


Automatic Frequency Control: control signal used to 


tune to the correct frequency 
Automatic Fine Tuning 


Automatic Gain Control: algorithm that controls the 


video input of the feature box 
Amplitude Modulation 

Asia P acific 

Aspect Ratio: 4 by 3 or 16 by 9 
Automatic Tuning S ystem 
External Audio Video 
Automatic Volume Level 

Beam Current Protection 
Beam Current Limitation 


Monochrome TV system. Sound carrier distance: 5.5MHz 


BLC-INFORMATION 


BTSC 


B-TXT 


CC 


ComP air 


CRT 


CSM 


CTI 


CVBS 


DAC 


DBE 


DBX 


D/K 


DFU 


DNR 


DSP 
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Black current information 


Broadcast Television Standard Committee. Multiplex 
FM stereo sound system, originating from the USA and 
used e.g. in LATAM and AP-NTSC countries 


Blue teletext 

Closed Caption 

Computer aided repair 

Cathode Ray Tube or picture tube 
Customer Service Mode 


Color Transient Improvement: manipulates steepness 


of chroma transients 
Composite Video Blanking and Synchronization 
Digital to Analogue Converter 


Dynamic Bass Enhancement: extra low frequency 


amplification 
Dynamic Bass Expander 


Monochrome TV system. Sound carrier distance Is 
6.5MHz 


Direction For Use: description for the end user 
Dynamic Noise Reduction 


Digital Signal Processing 


DST 


DVD 


EEPROM 


EHT 


EHT- 


INFORMATION 


EU 


EW 


EXT 


FBL 


FILAMENT 


FLASH 


FM 


FM 


HA 


HFB 


HP 


Hue 


Dealer Service Tool: special remote control designed for dealers to 


enter e.g. service mode 
Digital Versatile Disc 
Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory 


Extra High Tension 


Extra High Tension information 


Europe 

East West, related to horizontal deflection of the set 

External (source), entering the set via SCART or Cinch 

Fast Blanking: DC signal accompanying RGB signals 

Filament of CRT 

Flash memory 

Field Memory 

Frequency Modulation 

Horizontal Acquisition: horizontal sync pulse coming out of the HIP 


Horizontal Flyback Pulse: horizontal sync pulse from large signal 


deflection 
Headphone 
Color phase control for NTSC (not the same as ‘Tint’ 


Monochrome TV system. Sound carrier distance is 6.0MHz 
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IIC 


Interlaced 


ITV 


LATAM 


LED 


L/L’ 


LNA 


LS 


LS 


LSP 


M/N 


MSP 


MUTE 


NC 


NICAM 


Integrated IC bus 
Intermediate Frequency 
Integrated IC bus 


Scan mode where two flelds are used to form one frame. Each fleld 
contains half the number of the total amount of lines. The fields are 


written in "pairs", causing line flicker. 
Institutional TV 

Latin America 

Light Emitting Diode 


Monochrome TV system. Sound carrier distance is 6.5MHz. L’ is 


Band I, L is all bands except for Band | 

Low Noise Amplifier 

Large Screen 

Loudspeaker 

Large signal panel 

Monochrome TV system. Sound carrier distance is 4.5MHz 
Multistandard Sound Processor: ITT sound decoder 
Mute-Line 

Not Connected 


Near Instantaneous Compounded Audio Multiplexing. This is a 


digital sound system, mainly used in Europe. 
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NTSC 


NVM 
OB 
ОС 
OSD 


PAL 


PCB 
PIP 


PLL 


POR 


Progressive 


Scan 
PTP 
RAM 
RC 


RC5 


National Television Standard Committee. Color system mainly used 
in North America апа | apan. Color carrier NTSC M/N = 3.579545 
MHz, NTSC 4.43 24.433619 MHz (this is a VCR norm, it is not 


transmitted off-air) 

Non Volatile Memory: IC containing TV related data, e.g. alignments 
Option Byte 

O pen Circuit 

On Screen Display 


Phase Alternating Line. Color system mainly used in West Europe 
(color carrier 2 4.433619 MHz) and South America (color carrier PAL 
М = 3.575612 MHz and PAL N = 3.582056 MHz) 


Printed Circuit board 
Picture In Picture 


Phase Locked Loop. Used for e.g. FST tuning systems. The 


customer can give directly the desired frequency 
Power-On Reset 


Scan mode where all scan lines are displayed in one frame at the 


same time, creating a double vertical resolution. 
Picture Tube Panel (or CRT-panel) 

Random Access Memory 

Remote Control handset 


Remote Control system 5, signal from the remote control receiver 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


RGB 
ROM 
SAM 

SAP 

SC 

S/C 
SCAVEM 
SCL 
SDA 
SDM 


SECAM 


SIF 
SS 
STBY 
SVHS 
SW 
THD 


TXT 


ШР 


Red Green Blue 

Read Only Memory 

Service Alignment Mode 

Second Audio Program 

Sandcastle: pulse derived from sync signals 
Short Circuit 

Scan Velocity Modulation 

Serial Clock 

Serial Data 

Service Default Mode 


SEequence Couleur Avec Memoire. Color system mainly used in 
France and East Europe. Color carriers = 4.406250M Hz and 
4.250000 MHz 


Sound Intermediate Frequency 
Small Screen 

Standby 

Super Video Home S ystem 
Software 

Total Harmonic Distortion 
Teletext 


Microprocessor 
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UOC 
VA 
VBAT 
V-chip 
VCR 


WYSIWYR 


XTAL 


YC 


Ultimate One Chip 

Vertical Acquisition 

Main supply voltage for the deflection stage (mostly141 V) 
Violence Chip 

Video Cassette Recorder 


What You See Is What You Record: record selection that follows 


main picture and sound 
Quartz crystal 


Luminance (Y ) and Chrominance (C) signal 
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All Models (7629) - PCB Locations 


TOP CONTROL PANEL 


CRT PANEL 


= 


POWER SUPPLY 
LINE DEFLECTION 
FRAME DEFLECTION 
SYNCHRONISATION 
TUNER IF 

VIDEO + SOUND IF 


CONTROL (uC) 


P 
“4 


НЕННИНІНЕ EE 


FRONT CONTROL + 
HEADPHONE 


BTSC DECODER 


E 


COMMERCIAL MODELS ONLY: 
AN SWITCHING 


EPS PANEL 
AUDIO AMPLIFIER 


CARD INTERFACE PANEL 
REAR I/O CINCH 


SP/LS PANEL PIP INTERFACE 
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А11 Models (7629) - Power Supply (Diagram А1) 


POWER SUPPLY REPAIR KIT 
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А11 Models (7629) - Line Deflection (Diagram А2) 
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А11 Models (7629) - Frame Deflection (Diagram АЗ) 


ЕЯ FRAME DEFLECTION 
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А11 Models (7629) - Tuner IF (Diagram А4) 


ЕУІ TUNER IF 


(LATAM / NAFTA / AP) 
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A11 Models (7629) - 


Video IF And Sound IF 


(Diagram A5) 


VIDEO IF + SOUND IF 


(LATAM / NAFTA / AP) 
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А11 Models (7629) - Synchronization (Diagram А6) 


ГІ SYNCHRONISATION (LATAM / NAFTA / АР) 
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А11 Models (7629) - Control (Diagram А7) 


CONTROL (LATAM / NAFTA / AP) 
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А11 Models (7629) - Audio Amplifier (Diagram А8) 


ETI AUDIO AMPLIFIER 
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А11 Models (7629) - ВТ5С (Stereo/SAP) Decoder (Diagram A9) 


[Т] NICAM + 2CS + BTSC (STEREO/SAP) DECODER (LATAM / NAFTA) 
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All Models (7629) - Audio/Video Source Switching (Diagram A10) 


[ЇЇ AUDIO/VIDEO SOURCE SWITCHING (LATAM / NAFTA) 
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А11 Models (7629) - BTSC - NDBX Stereo Decoder (Diagram А11) 


[MI] BTSC - NDBX STEREO DECODER (LATAM / NAFTA) 
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А11 Models (7629) - Front I/O + Control, Headphone (Diagram А12) 


FRONT IO + FRONT CONTROL + HEADPHONE 
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А11 Models (7629) - Rear I/O Cinch (Diagram А1З) 
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А11 Models (7629) - PIP Interface (Diagram А16) 


[ТЇ] PIP INTERFACE 


SANDCASTLE 
“A16-17 ai 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


VlotAux+5V 


28 


VlotAux+5V 


CL 26532046 054.eps 
080502 


А11 Models (7629) - СЕТ Panel (Diagram B1) 


CRT PANEL (LATAM / NAFTA / AP) 
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USED ONLY IN MODELS: 25PS50S321, 


26LL500131, 26LW502231, 27HT3000, 27Р5555321, 27Р5605321, 27RF72S325, 291W602231, PLW225S321, 27RF50S325, 29PV702235 (7629) - Side AV and Headphone Panel 
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USED ONLY IN MODELS: 27PS50B321, 32PS55S321, 32PS61S321, , 32PS55S331 (7629) — Side AV and Headphone Panel (Diagram El) 
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USED ONLY IN MODELS: 27PS60S321, 27RF72S325, 32PS61S321, (7629) — PIP Panel (Diagram P) 
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USED ONLY IN MODELS: 21РТ839В85, 20RF50S325, 27RF50S325, 27RF72S325, 29PV702235, 32Р5555321, PRF227S325, 32PS55S331 (7629) - Тор Control Panel (Diagram Т) 
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USED ONLY IN MODELS: РС0125С321, PC0127C321 (7629) - EPS Panel Schematic 


EPS PANEL SCHEMATIC 
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Parts Notice: 

No component parts are available for this board assembly. 
Replace with the complete board assembly part number. 
Type "CBA" (no quote marks), to access board assembly 
part numbers. 
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USED ONLY IN MODELS: PC0125C321, PC0127C321 


(7629) 


Card Interface Schematic 


Card Interface Panel Schematic 
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USED ONLY IN MODELS: РС0125С321, PC0127C321, PL0125C321, PLW225S321, PRF227S325 (7629) - SP/LS Panel Schematic 
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А11 Models (7629) - Main Panel (component side) 
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А11 Models (7629) - Main Panel (copper side) 
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А11 Models (7629) - СЕТ Panel (component side) 
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А11 Models (7629) - СЕТ Panel (copper side) 
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А11 Models (7629) - PIP panel (component side) 
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А11 Models (7629) - PIP panel (copper side) 
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А11 Models (7629) - EPS Panel РСВ (Top View only) 
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А11 Models (7629) - Сага Interface Panel РСВ (Top View) 
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All Models (7629) — Card Interface Panel РСВ (Bottom View) 
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AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
АСО5 
АСО6 
AC07 
AC08 
AC09 
AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC14 
АС15 
AC16 


AC Cord 

AC Cord Relief (Not Shown) 
Battery, 1.5V, РАСК (Not Shown) 
Cabinet Back 

Card Cover (Not Shown) 

Card Door (Not Shown) 

Chassis Tray 

Clip, AC Cord (Not Shown) 

Clip, Anode Lead (3 Used) (Not shown) 
CRT, A48JLL40X46(M) 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil 

Holder, Deguassing Coil (4 Used) 
Housing, Smart Port (Not shown) 
Jack Panel Bracket Assembly 
Оутеге Manual 


REMOTE Remote Transmitter, RC19036001/01 


AC18 
AC19 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20c 
AC20d 
АС20ө 
AC20f 
AC20g 
AC20h 
AC20i 
AC20j 
AC20k 
AC20k1 
AC20k2 
AC20k3 
AC20k4 
AC21 


MAIN CABINET EXPLODED VIEW 


Spacer, (EHT CABLE) (Not Shown) 
Yoke Wedge 

Cabinet Front Assembly (Shown Exploded) 
Cabinet Front 

Chassis Guide 

Jack Panel Cover (Not Shown) 
Light Guide 

Nameplate 

Power Button 

Power Button Cover (Not Shown) 
Power Button Shaft (Not Shown) 
Bracket, Power Button (Not Shown) 
Speaker, 16ohm, 5W (2 Used) 

Top Contol Panel (Shown Exploded) 
Top Control Bracket 

Top Control Button 

Top Control Cover 


Top Control Button Assembly (Shown Exploded) 


Deflection Yoke 
Some Deflection Yokes 
are Integrated with the 
Picture Tubes and are 
not replaceable items. 


TYPICAL TABLE MODEL EXPLODED VIEW 


REMOTE 


Owner's 


Manual 
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20RF40S325 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Battery, 1.5У, 2-PACK. 


Clip, Anode Lead 

CRT, А5100Х992Х001 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Degaussing Coil (2 Used) 


Remote Transmitter, RC19333001/01. 
Cabinet Front Assembly f/20RF40S325. 


Speaker, Full Range, 8ohm, 5W (2 Used 


S АС01 AC Cord. 
ACO3 
АС04 Cabinet Back 
ACO9 

S AC10 
АС11 

5 АС12 
АС13 Holder, 
AC16 Owner's Manual 
REMOTE 
AC20 
AC20a Cabinet Front. 
AC20b Chassis Guide. 
AC20d Light Guide. 
AC20e Nameplate. 
АС20Ғ Power Button 
AC20j 

S AC21 


RT). 


Deflection Yoke, 


Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 


0127 Socket Fuse. 

S 0211 Connector, 2 Pin 

S 0212 Connector, 2 Pin 
0218 Connector, 2 Pin 
0220 Connector, 5 Pin 

S 0221 Connector, 4 Pin 

S 0222 Connector, 2 Pin 
0232 Connector, 1 Pin 
0243 Connector, 6 Pin 
0267 Connector, 3 Pin 
0280 Connector, 3 Pin 
0280 Connector, 3 Pin 
1000 Tuner, V+U PLL ^ we Res den ш dèv èk Ja 
1002 SAW Filter, 45.5 MHz, FO72TPL-A L. 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 

S 1515 Relay, 1P, 12V 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. "P 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20Р, НС49/ 

U A. v ж Ж d te Se qe ue 4 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2182 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2184 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2202 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100m, +80/-20%, 25v, Ceramic, 
2204 Сар, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Сар, 220n, 4807-2065, 25v, Ceramic. 
2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2209 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
2210 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. š 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2226 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, lu, 480/-20$, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. W. oue 
2244 Cap, 100n, 10%, 63v, Metallized Polye 
SCEE arè ak & W s ve D w Qo €* dé dy BD ож 

2245 Cap, 220п, %80/-20%, l6v, Ceramic. 
2246 Cap, 4u7, 205, 50v, Electrolytic 
2247 Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2252 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 
2253 Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 40% 
2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
2405 Cap, 220u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2443 Сар, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
2452 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. š 


S = Safety Part 


ITC (Supplied with C 


2135 
9299 
3139 
2153 
9242 
2139 
21.29 
3135 
3121 
3139 
3121 
2159 
3139 
3159 
3139 
2129 
2422 


000- 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


Ве sure to use exact replacement 
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2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2526 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2902 
2903 
2904 
2905 
2908 
2950 
2981 
2982 
2983 
2984 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3181 
3182 
3183 
3184 
3200 
3201 
3202 
3203 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


47u, 20%, 
270n, 5%, 
2u2, 20%, 
680p, 10%, 


25v, 
250v, 


Electrolytic 
Polypropylene 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

100p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 10$, 2000v, Ceramic 

9nl, 5%, 1600v, Polypropylene 
15n, 10$, 400v, Polyester 

33n, 10$, 400v, Polyester ç 
100n, 10%, 50v, Polyester . . . 
10n, 10$, 100v, 


100n, 10$, 603v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
33n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 

10$, 2000v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. l 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 

lu, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 50v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 5$, 50v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, 'Chip' Jumper... . 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
150 ohm, 5$, 
47K, 5%, 
390 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 


2n2, 
2n2, 
220u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
165; 
10п, 
22u, 
100n, 
ins, 
470p, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 
1/6W, 


Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


Metallized Poly 


Metallized Polye 


Metallized Poly 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 


3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
479 
021 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
026 
025 
017 
017 
025 
016 
025 
016 
025 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 


34790 
90016 
91331 
46810 
01010 
90482 
90153 
90219 
90227 
01040 


85103 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90585 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
24740 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91358 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
24740 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
52210 
51080 
24740 
31020 
51090 
33310 
51090 
34710 
51090 
34710 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 


20RF40S325 (continued) 


3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
S 3500 
S 3501 
3504 


S 3506 
3507 
S 3508 
3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3528 


62! 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 
68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 


330K, 5%, 
8K2, 5%, 
2K2, 5%, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 5%, 
10k, 5%, 
270K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
100 ohm, 
1k, 5%, 

10M, 5%, 
330K, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 
1/10W, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 


5% 
33 ohm, 5%, 
5% 


10 ohm, 
5K1, 1%, 
ІК, 5%, 
2К, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
ІК, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1$, 
3K3, 5$, 
270K, 5$, 
6R8, 1$, 
6R8, 1$, 
3R9, 1$, 
2K2, 1$, 
2K2, 1$, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2К7, 5%, 
18K, 1%, 
12k, ey 
3K9, 5%, 
4R7, 55, 
8K2, 55, 
10k, 55, 
820 ohm, 
6R8, 5 
4R7, 55, 
22k, 5 
100K, 
100K, 
12K, 5 
3M3, 58, 
3M3, 5 
3 ohm, 


5, 


%, 
2$; 
5 


$, 


° 
6, 


роп Film 


Res, 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 


Safety Part 


1М5, 5%, 


220 ohm, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56K, 5%, 
lk, 5%, 
OR15, 5%, 
10 ohm, 


kou 
5%, 


ғ30%/-20%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 


%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Gl 
5%, 1/16W, Metallized G 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 

1/10W, Мер йө Glas 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, MS ATI zed Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/10W, Metallized G 
Chip Sumer 
Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 
Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon š 
5%, 1/10W, Metallized G 
“1/30, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
Carbon 
1/10W, Мека! шаа dias 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film. 
$, 1/10W, Metallized Gl 
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3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 


3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2522 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure bo use аваар атаса nt: 


011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
108 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
011 
207 
011 
021 


021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 


021 


02230 
53330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38220 
32220 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
91725 
53330 
08210 
01010 
51020 
51060 
53340 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 


58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11570 


51090 


part. 


3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 
2595 
3596 
3603 
3604 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 


3632 
3636 


3637 


3637 


3639 
3681 


3682 


3683 


3684 


3686 
3687 


3688 


3689 
3691 


3693 


3694 
3901 
3902 
3903 
3904 
3907 
3981 
3982 
4001 
4002 
4181 
4212 
4216 
4217 
4470 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


47K, 5%, 
10k, 5%, 
4К7, 5%, 
252, 5%, 


470 ohm, 
1К5, ET 
82K, 18, 
4K7, 1 
270К, 5%, 
15К, 5 
10k, 5 
ІК, 5% 


6, 


6, 


6, 


100 ohm, 
12K, 5%, 
8K2, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
3K3, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
220 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
Zero ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
470 ohm, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
75 ohm, 


75 ohm, 


Zero ohm, 


180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 


390 ohm, 


Zero ohm, 


75 ohm, 
GB hit, 
2K7, 18, 
330 ohm, 
220 ohm, 


é 
5%, 


4К7, 


120 ohm, 
120 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


wou 
5%; 


IE 
55, 


Hh 
oe 


Hh 
oe 


© 
1%, 


1/10W, Metallized Glass 

Carbon 

1/10W, Metal неа; Glass 
1/3W, Metal Film қ 
%, 1/10W, Metallized С 
1/108, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 


Carbon. 
47 ohm, 5$ 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metallized 
1/16W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 
$, Carbon 

1/10W, Metallizéd clas 
1/10W, Metallized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metallized G 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/6W, Carbon Film. 


Chip Jumper a 
1/16W, Metallized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1$, 1/10W, Metallized G 


chip musées š 
5%, 1/10W, Matallized. G 


1/16W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
chip Junpei 

1%, 1/10W, Metallized G 
сун Metallizéd @ 
2, 1/10, Metallized G 


1/10W, Metallized G 


1%, 


Chip Junpsi 
%, 1/10W, Metallized G1 


1/10W, Metallized Gl 


1/10W, Metallized Glass 


5$, 1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


Я 
5%, 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
'Chip' Jumper 

'Chip' Jumper 

'Chip' Jumper 

Chip Jumper 

'Chip' Jumper 

'Chip' Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

'Chip' Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 


3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2120 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


2120 


2120 


2120 


2120 
3198 


2120 


2120 
2120 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


108 
021 


021 


021 


021 
021 


108 


108 


108 


108 
021 


108 


108 
108 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
04790 
01010 
51230 
58220 
21070 
13310 
52220 
33320 
58220 
55620 
54730 
52210 
52240 
52240 
01010 
01010 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 
90020 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 


92612 
90020 


51010 


37590 


57590 
90020 


92606 


92608 


92611 


92611 
90020 


91437 


92603 
92621 


33310 


32210 
34720 
31020 
33320 
31830 
31030 
38220 
01210 
01210 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 


20RF40S325 (continued) 


4623 
4625 
4691 
4692 
4693 
4803 
4807 
4901 
4903 
4905 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5452 
5453 
5457 


5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
6001 
6181 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6522 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6562 
6563 
6565 
6566 
6568 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 


S = 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Safety Part 


Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Coll, 2T. 

Coil, 920n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 10u. 
Coil, 10u. 


Transformer, LOT, JF0501-19196 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Coil; 22u. 


Coil, Linear Correction, 82u, PSL12-1 


02A B. 


Transformer, Signal Driver, SC10015-0 


О Bes жо» 
Coil, 3u3. 
Coil; Sud. 
Coil, 18м. 


AC Filter, 22MH 0A9 DMF2422 B. A 
Transformer, 5МТ Layer, 5535107-01 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 27u. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. "m 
Zener Diode, 33 volt 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Zener Diode, 10 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Zener Diode, 6.2 volt. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 5.6 volt. . 
Diode, Rect, BY228/24. . 
Diode, Rect, RGP30J-L700 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV99 
Zener Diode, 15 volt 
Zener Diode, 5.6 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Rect,  BYD33J 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Rect,  BYD33D 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. 


Diode, Rect,  BYD33D 

Zener Diode, 20 volt 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect,  1N5062 
Diode, Rect,  1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 
Zener Diode, 9.1 volt. š 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV70 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Rect, BYW76-RAS15/10. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
Diode, Signal, BAS316. 
LED, VS LTL-10224WHCR. 

IR, Receiver, TSOP1836UH3V 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
IC, SM TDA9577H/N1/A 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC557B. . 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 


2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9538 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9322 
3198 
9331 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
018 


536 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
020 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
150 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
150 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
164 
010 
849 
010 
127 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
716 
010 
010 
010 
020 
010 
550 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
02519 
90020 
12290 


00425 


02465 
73380 
23380 
97332 
43056 
02536 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
23390 
56880 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
08685 
10070 
10070 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
13685 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
42682 
10630 
10215 
10010 
32682 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
19557 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 


part. 


7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7902 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 
9503 
9504 
9506 
9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 


Transistor, NPN, BC337-25. 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC327-25. 
IC, TDA8359J/N2. . € . 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optical Coupler, TCET1104(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

FET, Power, 2SK2750. 


Transistor, NPN, BC847B (COL) 


Transistor, NPN, BC547B (COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
ІС, L78L33ACZ. % ue шо 50 5 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24C08-WBNO6. 

IC, AN7523N. š 
.58ММ. 


Wire Jumper, 0 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 27u. 50% un 04 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
136 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
93687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
66667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


20RF40S325 (continued) 


9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9692 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
3859 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 


S = 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 


0.58ММ. 2198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 


sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9920 
9922 
9982 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


62! 


0244 
0245 
0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


5 Pin 

6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10%, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

22u. oe ж 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA6107Q/N2. 


Міге 
Міге 
Міге 
Міге 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31539 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2522 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
935 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
20821 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


20RF50S325 - Manual no. 7629 
Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 
S AC01 AC Cord. ыс 50% ow 4 3135 
ACO3 Battery, 1.5V, 2-PACK. 9299 
АС04 Cabinet Back Assembly. 3139 
S AC10 CRT, A51QDX992X001 9322 
S AC12 Degaussing Coil. е 1. n 0 ‘4 % 3139 
АСІЗ Holder, Degaussing Со11 (2 Used) 3135 
AC16 Owner's Manual ё W lk lè йз» GS Jé 3121 
REMOTE Remote Transmitter, RC19036002/01. 3139 
AC18 Spacer, (ЕНТ CABLE). . . . . . . . . 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly f/20RF50S325. 3121 
AC20a Cabinet Front. 3139 
AC20b Chassis Guide. 3139 
AC20d Light Guide. 3139 
AC20e Nameplate. 3139 
АС20Ғ Power Button ecd жое ow ж 4 s « “3139 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 
A) fé аж SÉ н 2 57% 2422 
AC20k Top Control Panel. . 3139 
AC20k1 Top Control Bracket. 3139 
AC20k2 Top Control Button 3139 
AC20k3 Top Control Cover. 2 5, os ә 20 2915359 
5 АС21 Deflection Yoke, ІТС (Supplied with С 
RT). 000- 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
0127 Socket Fuse. 2422 
S 0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin 2422 
0239 Connector, 3 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin 2412 
0280 Connector, 4 Pin 2422 
1000 Tuner, V+U PLL SU ^w bt cur ж qo Ux 2422 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 1P, 12V 2422 
1606 Tact Switch. Ew hoax Gow 4. ж s. 2422 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. e ode # ж ж ж а ж w 0 * ws з 12422 
1861 Ceramic Resonator, 514.5 KHz, CSB503F 
58 B "D 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. š 3198 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2104 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2105 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2150 Cap, 150n, 10%, 16v, Ceramic 2238 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2213 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2214 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2215 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. š 3198 
2216 Сар, 1000, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
2217 Сар, 22n, 10%, 25у, Ceramic. Я 3198 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 3198 
2226 Сар, 100р, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
2229 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2241 Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2242 Сар, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2465 
2467 
2468 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2526 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 


Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10n, 
100n, 


10%, 
10%, 


50v, 
63v, 


Ceramic. 


220n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 
1000u, 20$, 16у, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. Е 
Zero ohm, Chip Jumper w . ws 
220u, 20%, 16у, Flectrolytic. 
lu, 20%, 50v, Flectrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
270n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 10$, 2000v, Ceramic 
9п1, 5$, 1600v, Polypropylene 
15n, 10$, 400v, Polyester 
33n, 10$, 400v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 
10n, 10$, 100v, 


100n, 10$, 603v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
33n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 1000v, Ceramic 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
220u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
105; 
10n, 
22u, 
100n, 
lab, 
470p, 
470n, 
2n2, 
ln, 
10n, 
10n, 
680p, 


Metallized Polye 


Metallized Poly 


Metallized Polye 


Metallized Poly 


3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
2222 
2222 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 
375 
347 
347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 


01030 


75104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
22210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01810 
34790 
90016 
91331 
46810 
01010 
90482 
90153 
90219 
90227 
01040 


85103 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90213 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90585 
52220 
04710 
64710 
90128 
01030 
52290 
01040 
90489 
04710 
24740 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91358 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
22290 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
22250 
22250 
42240 
22250 
52280 
52280 
22250 


20RF50S325 (continued) 


2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3115 
3114 
3115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
2203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 


Son 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


3n3, 
150p, 
47n, 
47n, 
150p, 
3n3, 
2u2, 
100u, 
100u, 
4u7, 
10u, 
lu, 
Ani, 
22n, 
470ч, 
202, 
220п, 
220п, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1000u, 
lu, 20%, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 
101, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 
1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 


10%; 
5%, 
10%, 
10%, 
5%, 
10%, 


20%, 
20%, 
20%, 
10%, 
10%, 


20%, 


Jumper, 0. 


150 ohm, 

47K, 5%, 

150 ohm, 

47K, 5%, 

100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
1K5; 5%; 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
lk, 5%, 

33K, 5%, 
ІК, 5%, 

220 ohm, 


+80/-20%, 
20% 
20% 


20% 


10% 
+80/-20%, 


20%, 
+80/-20%, 


*B0/-20$, 


5%, 


5%, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 4 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
Chip Jumper s 
Chip Jumper « . . . 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
l6v, 
Ceramic Е 
Electrolytic 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. . . . 
5$, 1/6W, Carbon Fil 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper 4 . . x x 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


p 29V; 
, 25v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
, 16v, 
50v, 
, 50v, 


50v, қ 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


1/16W, Metallized Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

, 1/6W, Carbon Film. 
BMM. . ou s s 6 < © e 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


5% 


сл 


Glass 


Carbon. 


1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 


%, 1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


470 ohm, 


560 ohm, 


330K, 5%, 
82K, 5$, 
2K2, 5%, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2K2, 5$, 
100 ohm, 
22K, 5$, 
12K, 5$, 
820 ohm, 
39K, 5%, 
10k, 5$, 
270K, 5%, 
33K, 5$, 


5$, 1/16W, Metallized G 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon "— Wi e 

1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
021 
021 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
108 
021 


03320 
31510 
04730 
04730 
31510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
90020 
90020 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
53330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
91725 
53330 


part. 


42! 


3249 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3528 


3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 


820 ohm, 
100 onm, 
ІК, 5%, 

10М, 5%, 
330К, 5%, 
470K, 5%, 
100 ohm, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 3M3, 

Res, 3 ohm, 
bon Film 

Res, 1M5, 5%, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 


10 ohm, 
5K1, 1%, 
1K, 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1%, 
3K3, 5%, 
270K, 5%, 
6R8, 1%, 
6R8, 1%, 
3R9, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
18K, 1%, 
12k, 1%, 
3K9, 5%, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
10k, 5%, 
820 ohm, 


5 
4R7, 5%, 
2 


М 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
270 ohm, 
1К2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 
OR15, 
10 ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 


lk, 5$, 
47 ohm, 
100 onm, 
12K, 5%, 
8K2, 5$, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5К6, 5%, 


Zero ohm, 
1/10W, 


5 
33 ohm, 5 
5 


5%, 


Меға1 
6R8, 5%, 


%30%/-20%, 


5%, 
5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 

%, 1/10W, Metallized G 

Chip Jumper . . 4 x 
Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metallized Glass 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 

3/5W, Metal Film . . . 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 

3/5W, Metal Film 

Film š 
Carbon Film. 

Metal Film 

Carbon Film. 


1/6W, 
1/2W, 
1/6W, 
Carbon йз ee, 
%, 1/10W, Metallized С 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
Carbon dr 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. EC 
%, 3/5W, Metal Film. 


$, 1/10W, Metallized Gl 


1/10W, Metallized Glass 


Carbon 5, 4h dede. VQ 
1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 

5%, 1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 

Carbon 


Carbon. . +e % ш 
5%, 1/6W, Carbon Film 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 


3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
32198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
011 
207 
011 
021 


021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 


021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


08210 
01010 
51020 
51060 
53340 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 


58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11570 


51090 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
21330 
51030 
51020 
04790 
01010 
51230 
58220 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 


20RF50S325 (continued) 


3580 
3594 
3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3636 


3638 


3639 
3685 
3691 


3693 


3694 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3891 


3993 


3894 


3896 


3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4470 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4805 
4808 
4810 
4861 
4863 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 


S = 


Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, Carbon . . . . . . 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. Қ 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASE y 4 € uw AL 4 eH оё жож а 

Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Жаза“ ж ж йж ож ож чё ж оа fi оё 
Res, 4К7, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS 4 x 4 eo ^w & w ж 6 ж out lè жо» 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азва ue XO de Ato ES de UO 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 250804 
Res, ІК5, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass š S. dels Ae del ge ж Ж оше ы % 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
lass . . "Mu 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 15K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 1K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
лаве з. < Jë —————— 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . s < . . . ы жою ж жо оъ а 
Res, 270 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
lass . < . < . > bw oe TÉ oe ж ж оз 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . 2 ue X us ош ЖА ES YS 
Res, 270 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
Таза e w w owe de de фо se èk lé жож бё жш 
Res, ІК, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Coil, 27м. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. di od ж Ge жоё yè Ж 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 


Safety Part 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
2120 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 
108 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 


54730 
52210 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 


51010 


37590 
90020 
92617 


33310 


32210 
34720 
31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 


31010 


32710 


31010 


32710 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 


part. 


5242 
5445 
5452 
5453 
5457 


5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6522 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6562 
6563 
6565 
6566 
6568 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 


Coil, 10u. 
Transformer, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
02A B. 


22u. 


Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 


0 B. 
Coil, 
Coil, 3u3. 
Coil, 18u. 
AC Filter, 
Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 


3u3. 


27u. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
10u. 
Diode, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


Rect, 


LED, VS LTL- 
IR, Receiver, 
Zero ohm, 


Res, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
IC, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Bridge Rect, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


LOT, JF0501-19196 B 
100MHz, 80 ohm. 


Linear Correction, 82u, PSL12-1 


22MH OA9 DMF2422 B. 


Layer, SS35107-01 B 
100МН2,  50R. 
100MHz,  50R. 


SMT 


SOR. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 
BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 

6.8 volt. 

10 volt 
1114148. 

6.2 volt. 
BAV99 

5.6 volt. . 
BY228/24. . 
RGP30J-L700 
9.1 volt. 
BAV21 

BAV21 
BAS316. 
BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J š 
EGP20DL-5100. 
BYD33D š 
EGP20DL-5100. . . . 
GBU4JL-7002. 
BYD33D 

20 volt 
1N4148. 
1N5062 
1N5062 

22 volt 

6.2 volt. 

9.1 volt. : 
EGP20DL-5100. 
BAS316. 
ВАУ70 
1М4148. A 
BYW76-RAS15/10. 
BAS316. 

6.8 volt. 
BAS316. 
10224WHCR. 
TSOP1836UH3V 
Chip Jumper 
NPN, BC847B. . 
PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 


SM TDA9577H/N1/A 


BC847B. 
всех TB. 
BCB5 TB. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337—-25. 
PDTC143ZT 
BC32 719294 


МРМ, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 
IC, TEA1507P/N1. 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, L78L33ACZ. 


NPN, 
NPN, 


BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


2SK2750. 


BC847B (COL) 
BC547B (COL) 
PDTC114ET 

BC857B (COL) 


3198 
2422 
3198 
3198 


2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9322 
3198 
9331 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 


018 
531 
018 
018 


536 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
150 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
150 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
164 
010 
849 
010 
127 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
136 
010 
020 
310 
010 
134 


11090 
02519 
90020 
12290 


00425 


02465 
73380 
23380 
97332 
43056 
02536 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
08685 
10070 
10070 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
13685 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
42682 
10630 
10215 
10010 
32682 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
42030 
42150 
42030 
20557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
93687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 


20RF50S325 (continued) 


7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9173 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 
9503 
9504 
S 9506 
S 9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 


S = 
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Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
IC, M24C08-WBN6. 9322 
IC, SM TDA9853H/V1 : 9352 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 
IC, AN7522N. . " 9322 
Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Coil, 27u. & db ш 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


547 
010 
010 
010 
154 
671 
010 
010 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
19557 
42030 
42030 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9891 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9922 
9991 
2993 
9996 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . . 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


50R. 
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90010 


20RF50S325 (continued) 


9997 Wire Jumper, 
9998 Wire Jumper, 
CBA 


0 
0 


. 58MM. 
. 58MM. 


Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


CRT Panel Parts 


(Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin 
0245 Connector, 6 Pin 

S 0254 CRT Socket, 9 Pin. go avait 6. lue den ж S 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 

ester. ш. de ren die ОШ. Ж шз а 

2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap, 1005, 4980/2209, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 VDR DC ІМА/ 50V S MAX 115V A 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5342 Coil, 22u. VOX? nw Me Же 1% 
6331 Біоде, Signal, ВАУ21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 

Top Control Panel Parts - 313917722631 


Top Control Panel Parts - 31391772263 


3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
2198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 


2120 
2120 
2120 
3198 
2120 
2120 


2120 
3198 


036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


177 
025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 


108 
108 
108 
021 
108 
108 


108 
021 


90010 
90010 
21191 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


22631 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 


92611 
92606 
92608 
90030 
92621 
91437 


92603 
90020 


CBA Top Control Panel Assembly 

0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. Ый жою ж 

3088 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . 

3089 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 

3093 Res, 390 ohm, 1$, 1/10W, Metallized G 
lass А ИСТИ 

3094 Res, 180 ohm, 1%, 1/10, Metallized G 
lass А кс 5 5-4 ЧЧ 

3095 Res, 270 ohm, 1%, 1/10W, Metallized G 
lass WC оё weld SÉ сю Ao X wo z Ӛзі A Ж 

3096 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 

3097 Res, 2K7, 1$, 1/10W, Metallized Glas 

3098 Res, 75 ohm, 1$, 1/10W, Metallized Gl 
а88; e а a! w ж е ож ^ш 4 ы Ase ж & 

3099 Res, 68 ohm, 1%, 1/10W, Metallized Gl 
ASÈ viv ок 65% wow 500506 ee W 

4091 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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21PT839B85 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2244 Cap, 100п, 10%, 63v, Metallized Polye 
Cabinet & Accessory Parts SCEE “w e жш 4 ж 9 soa c9 co « ж» 2222 370 75104 
S AC01 AC Cord. 6 x x w « 4€ W + + + E o4» x 3135 DIO 03831 2245 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 023 22240 
ACO3 Battery, 1.5V, 2-PACK. . . . . . . . 9299 000 65263 2247 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
ACO4 Cabinet Back Assembly. . . . . . . . 3139 124 40732 2248 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
S AC10 CRT, A51QDX992X001 . . . . . . . . . 9322 182 96682 2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . = 3198 017 32230 
S AC12 Degaussing Coil. Ban w wd wen 3139 128 23841 2250 Сар; 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
AC13 Holder, Degaussing Coil (2 Used) . . 3135 013 01661 2252 сар; 1n, 5%, 25v, Ceramic. . e w . . 3198 016 31020 
REMOTE Remote Transmitter, RC19335004/01. . 3139 228 86462 2253 Cap, Іп, 5%, 25v, Ceramic. . . . = . 3198 016 31020 
AC18 Spacer, (ЕНТ CABLE). . . . . . . + . 3139 124 17541 2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
AC20 Cabinet Front Assembly f/21PT839B85. 3121 237 52771 2405 Cap, 220u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 22210 
AC20a Cabinet Front. e . . а . «+ wa , » 3139 138 13741 2441 Сар, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
AC20b Chassis Guide. W a . . wx W , x > 3139 124 37561 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
AC20d Light Guide. «a x xxx 55%.» . 3139 124 41241 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
AC20e Nameplate. . . . . . . . + . + . . . 3139 120 01371 2450 Сар, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
AC20f Power Button s a . . 4 ox ox + = s 3139 138 13871 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . . = 3198 016 01810 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
d). е & ,. + ow. 9 + + 6 k von ce 2422 264 00411 2457 Cap, 270n, 5%, 250v, Polypropylene . 2222 479 90016 
AC20k Top Control Panel. . . . . . . . + + 3139 177 22631 2458 Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
AC20k1 Top Control Bracket. 4 w . x a . . . 3139 124 33941 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
AC20k2 Top Control Button 4 . w w. . « w € . 3139 124 20391 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
AC20k3 Тор Control Cover. . за жез Ж. 3139 124 31131 2463 Cap, 390p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90482 
S AC21 Deflection Yoke, ITC (Supplied with C 2465 Сар, 9nl, 5%, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90153 
Бш. cheer SZ е ee em М оё м; YON ёс Е ООО =. = = 2467 Cap, 15n, 10$, 400у, Polyester . . . 2222 347 90219 
2468 Cap, 33n, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90227 
Main Chassis Assembly Parts 2471 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 

Main Chassis Assembly Parts 2472 Сар, 10п, 10%, 100у, Metallized Poly 
0127 Socket Fuse. . . . 4 we OX C » . . 2422 088 00271 ls a e ж ш le wae ж. з mon 4 W-4 2222 365 85103 

$ 0211 Connector, 2 Pin w ox» . . аа . . 2422 025 16269 2473 Cap, 100п, 10%, 63v, Metallized Ро1уе 
S 0212 Connector, 2 Pin . a . . . ea a «= « 2422 025 16375 ӨСЕК 1d o 265 75104 
0220 Connector, 5 Pin «ws w w . uw xw . 2422 025 04853 2474 Сар; 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . w . 3198 017 02220 
$ 0221 Connector, 4 Pin . x а vss x» se 2422 025 15503 2475 Сар; 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . ж а 3198 017 02220 
s 0222 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 10646 2476 Cap, 4n7, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin « w «w . . . 4 2422 026 05236 2480 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
0239 Connector, 3 Pin wou . w w 2. 4 e. 2422 025 16382 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0243 Connector, 6 Pin « s w w . . . . wou 2422 025 04854 2482 Cap, 33n, 10$, 250v, Polyester . . . 2222 347 90213 
0267 Connector, 3 Pin . . . . vss € s 2412 020 00725 2485 Сар, 4u7, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
0280 Connector, 4 Pin « y 6$ 4 9» swé , . 2422 025 12479 2486 Сар, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
1000 Tuner, V+U PLL a. w W . ox x» +, +, « + 28422 542 90108 2487 Сар, 47u, 20%, 50у, Electrolytic . . 2020 021 90854 
1002 SAW Filter, 45MHZ75, ОЕЙМ1971М L. 2422 549 44518 2488 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, ТЕС, . « vè » . . 2422 086 10914 2491 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 

& 1515 Relay, 1P, 12V aou o£ 409 tw w wou 2422 132 07444 S 2500 Cap, 470n, 20$, 275v, Metallized Poly 
1606 Tact Switch. & . « m cx oo» “24 o» + 2422 128 02742 propylene. . w « w ou wou + + + + + + 2222 336 29148 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20Р, HC49/ 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
ША................. 242 543 01203 2502 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1861 Ceramic Resonator, 514.5 KHz, CSB503F 2503 Сар, 220u, 20$, 200v, Electrolytic . 2020 024 90585 
588 B... Xoxcx ox od uw ox dom oe 242 540 98344 2505 Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2507 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 S 2515 Cap, 1n5, 20%, v, Ceramic. . . . . . 2020 554 90128 
2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2520 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2008 Cap, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2521 Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 2522 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . w . . 3198 017 01040 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2523 Сар, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
2102 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2526 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
2104 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. « . . . 3198 016 33310 2527] Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2105 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2528 Cap, In, 10%, 50v, Ceramic w . . w w 3198 017 01020 
2106 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2540 Cap, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2541 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . a 3198 017 01030 
2112 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2560 Cap, 680p, 10%, 1000у, Ceramic . . . 2020 558 90472 
2113 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2561 Сар, 47u, 20%, 160у, Electrolytic. . 2020 021 91358 
2121 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2562 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 019 11020 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2563 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
2123 Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2564 Cap, 2u2, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2566 Cap, 470u, 20%, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2567 Сар, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
2143 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 2568 Cap, lu, 20%, 50у, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
2150 Сар, 150n, 10%, 16у, Ceramic . . . . 2238 780 15652 2580 Сар, 47u, 20%, 16у, Electrolytic . . 3198 028 24790 
2201 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2581 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2204 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 2602 Cap, 100р, 5%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2606 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2208 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 2607 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 33390 
2209 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2608 Cap, lu, +80/=20%, 10v, Ceramic. . = 3198 017 41050 
2210 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2609 Cap, 339p, 5%, 50v, Ceramic . . . w 4 198 016 32290 
2211 Cap, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2611 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
2213 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 2612 Cap, 68p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2214 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 2613 Cap, 68p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2215 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 2615 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 2618 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
2217 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. « . . . 3198 017 32230 2619 Cap, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2691 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 2805 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
2226 Cap, 100р, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 2806 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
2227 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . = . . 3198 017 34720 2861 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 42240 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. « v . . 3198 016 39210 2862 Сар, 242, %80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2864 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
2241 Сар, іп5, 10%, 50v, Ceramic. . . « . 3198 017 31520 2865 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
2242 Сар, lu, %80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 2866 Сар, 2u2, 480/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
2243 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . « . 3198 017 01030 2867 Cap, Заз, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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21PT839B85 (continued) 


2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


150р, 5% 


47n, 10%, 
47n, 10%, 


150р, 5% 


3n3, 10%; 


242, 480 


1000, 20%, 
100, 20%, 
407, 20%, 
101, 20%, 


lu, 20%, 


4n7, 10%, 
22n, 10%, 
470u, 20%, 
212; 20%, 
220n, 10%, 


220n, 48 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


1000u, 2 
lu, 20%, 
470n, +8 
In, 10%, 
470n, +8 
in, 10%, 
101, 20% 
303, 10% 


3n3, 10%; 


330p, 5% 
100 ohm, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1Қ5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 onm, 
ІК, 5%, 
150 ohm, 
220К, 5% 
150 ohm, 
220К, 5% 
75 ohm, 
100 onm, 
75 ohm, 
100 


75 o 
100 
Jump 
150 
47K, 
150 
47K, 


100K, 
150K, 


5K6, 


ohm, 
hm, 
ohm, 
er, 
ohm, 
9- 
op 
ohm, 


о 
5, 


о 
5, 


5%, 
$, 1/16W, Metallized Glas 


10K, 5%, 
1Қ5, 5%, 
10К, y 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 

1k, 5%, 

33K, 5%, 
LK, 5%, 

220 ohm, 


68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 


330K, 5% 
82K, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 5%, 
10k, 5%, 
270K, 5% 
33K, 5%, 
820 ohm, 


, 50v, 
50v, 
50v, 
, 50v, 
50v, 
/-20%, 
25у, 
25v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
16у, 
50у, 


Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic. 
Electrolytic 
50v, Polyester 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
0%, 16v, giécbrolvbie 
50v, Electrolytic. 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
0/-20$, 16v, 
50v, Ceramic A 
‚ 50v, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. А Қ 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper š 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/16W, Metallized Glas 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/16W, Metallized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
0.58MM. . 

%, 1/6W, Semen Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glas 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon. 
1/10W, Metallized: Glass 
1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metallized G 


Glass 


5%, 1/16W, Metallized Gl 
5%, 1/16W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon š 
‚ 1/10W, мерава зе 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6їй, Carbon Film. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
021 
021 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
108 
021 
011 


31510 
04730 
04730 
31510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
90020 
90020 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
53330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
91725 
53330 
08210 


part. 


62! 


3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3488 
3490 
3491 
3492 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3528 


3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


100 ohm, 
1k, 5%, 
10M, 5%, 
330K, 5%, 
470K, 5%, 
100 onm, 


Zero "ums 
1M, 5$ 

15K, 5%, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 


5K1, 1%, 
ІК, 5%, 
2К, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1$, 
3K3, 5$, 
270K, 5%, 
6R8, 1$, 
6R8, 1$, 
3R9, 1$, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 


5%, 
33 ohm, 5%, 
10 ohm, 5%, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
bon Film 


y 5 
5 


3 ohm, 


Ba; 
5%, 
5%, 
6, 
6, 
5%, 
5%, 
5 


%, 


%30%/-20% 


Res, 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


IM5, 5%, 


220 ohm, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 
OR15, 5%, 
10 ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4К7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 


1k, 5%, 


100 ohm, 
12К, 5%, 
8К2, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5$, 
47K, 5%, 


$, 1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, Мера жей. Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/10W, Metallized G 


Chip Sinoes 


1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 
Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon A 
5%, 1/10W, Metallized. G 
1/38, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
Carbon 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film. 
$, 1/10W, Metallized Gl 


1/10W, Metallized Glass 


Carbon 

1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film š 
5%, 1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 

Carbon 


Carbon. 
47 ohm, 5% 


1/60, carbon Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metallized 
1/16W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
2306 
3198 
3198 


3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
011 
207 
011 
021 


021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 


021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


01010 
51020 
51060 
53340 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15102 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
03320 
61274 
16808 
16808 
13908 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11803 
11203 
03920 
03478 
08220 
51030 


58210 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11570 


51090 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
51030 
51020 
04790 
01010 
51230 
58220 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 
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3594 
3595 
3596 
2503 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3636 


3638 


3639 
3685 
3691 


3693 


3694 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3891 


3893 


3894 


3896 


3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4470 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4805 
4808 
4810 
4861 
4863 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 


S-S 


Res, 220 ohm, 5$, Carbon . . a . < a 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS: 4 5 ws Ç woo ж жш tè Ds l % 

Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS ioc жа жш < ш ж d cw) ve бй Wi Q S 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LAGS: qoa se dh e de Ow de 5% 9e ж val Ой % N 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азво sè dè ож Pe жш жою Жоош а 

Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
Res, ІК5, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS e ou w de ж жш & жж бё X^ lak 9) W 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . "x 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 15K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 1K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
Таба ¿ < ы wow Ge € ce woe жоя ж жоу 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . "EL 
Res, 270 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . < . < © ж 8 ж жоё ж-а a 
Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . EP > ж.ж ж жом 
Res, 270 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
LASE sab ww wd ж o9 жое od ж 9e 9. жо, ж сё 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Coil, 27u. Я 

Coil, 820п 

Coil, 648. 

Coil, 10и. sl ш c 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
2120 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 
108 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 


52210 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 


51010 


37590 
90020 
92617 


33310 


32210 
34720 
31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 


31010 


32710 


31010 


32710 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 


part. 


S 5445 
5452 
5453 
5457 


5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6463 
6465 
6466 
6468 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6522 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6562 
6563 
6565 
6566 
6568 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 


Transformer, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
02A B. 


22u. 


Transformer, Signal Driver, SC10015-0 


0 B. 
Coil, 
Coil, 3u3. 
Coil, 18u. 
AC Filter, 
Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 


3143; 


27u. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
10м. 
Diode, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


Rect, 


LED, VS LTL- 
IR, Receiver, 
Zero ohm, 


Res, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
ІС, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Bridge Rect, 


Signal; 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


JF0501-19196 B 
100MHz, 80 ohm. 


LOT, 


Linear Correction, 82u, PSL12-1 


22MH OA9 DMF2422 B. 


Layer, SS35107-01 B 
100МН2,  50R. 
100МН2,  50R. 


SMT 


50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 
BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 

6.8 volt. 

10 volt 
1N4148. 

6.2 volt. 
BAV99 

5.6 volt. . 
BY228/24. . 
RGP30J-L700 
9.1 volt. 
BAV21 

BAV21 
BAS316. 
BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J . 
EGP20DL-5100. 
BYD33D А 
EGP20DL-5100. . .. 
GBUAJL-7002. 
BYD33D 

20 volt 
1М4148. 
1М5062 
1М5062 

22 volt 

6.2 volt. 

9.1 volt. : 
EGP20DL-5100. 
BAS316. 
ВАУ70 
1М4148. 
BYW76-RAS15/10. 
BAS316. 

6.8 volt. 
BAS316. 
10224WHCR. 
TSOP1836UH3V 
Chip Jumper 
NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 


SM TDA9577H/N1/A 


BC847B. 
BC857B. 
BC85 7B. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
BC32 7-25. 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
BD135 

BD135 

TCET1104 (G) 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 
IC, TEA1507P/N1. А 
FET, Power, 25К2750. A 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 
Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 

Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. 


Transistor, NPN, PDTC143Z2T 


2422 
3198 
3198 


2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9322 
3198 
9331 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 


531 
018 
018 


536 


531 
018 
018 
339 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
259 
617 
150 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
150 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
164 
010 
849 
010 
127 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
136 
010 
020 
310 
010 
134 
547 


02519 
90020 
12290 


00425 


02465 
73380 
23380 
97332 
43056 
02536 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
55680 
50112 
60682 
08685 
10070 
10070 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
13685 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
42682 
10630 
10215 
10010 
32682 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
42030 
42150 
42030 
20557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
93687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 


21PT839B85 (continued) 


7562 
7564 
7580 
7602 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
2173 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9451 
9453 
9460 
9472 
9500 
9501 
9503 
9504 
5 9506 
S 9507 
9510 
9511 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 


S = 
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Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
IC, M24C08-WBN6. 9322 
IC, SM TDA9853H/V1 . 9352 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 
ІС, ANT7522N. . , 9322 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Coll, 27u. ы de cu % 3198 
Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
154 
671 
010 
010 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42150 
42150 
42150 
38682 
19557 
42030 
42030 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9648 
9650 
9654 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9599 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9891 
9892 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9922 
92991 
9993 
9996 
9997 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . . 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


SUR. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


21PT839B85 (continued) 


9998 
СВА 


Wire Jumper, 


0 


. 58MM. 


Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


CRT Panel Parts 


(Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin 
0245 Connector, 6 Pin 

S 0254 CRT Socket, 9 Pin. Ww AD йы fè 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 

ester. "x 

2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, lin, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

S 3342 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 VDR DC ІМА/ 50V S MAX 115V A 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5342 Coil, 22u. Eu us оз 
6331 Diode, Signal, BAV21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA6107Q/N2. 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 

Top Control Panel Parts - 313917722631 


Top Control Panel Parts - 31391772263 


3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 


2120 
2120 
2120 
3198 
2120 
2120 


2120 
3198 


036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
5395 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


177 
025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 


108 
108 
108 
021 
108 
108 


108 
021 


90010 
21291 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


22631 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 


92611 
92606 
92608 
90030 
92621 
91437 


92603 
90020 


CBA Top Control Panel Assembly 

0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

1093 Tact Switch. 

1094 Tact Switch. е ЗЫ a à 

3088 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

3089 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 

3093 Res, 390 ohm, 1$, 1/10W, Metallized G 
Жаза. 4-5 we oo жож 4 fè % 90 A lan 242% ов 

3094 Res, 180 ohm, 1%, 1/10W, Metallized G 
Таза ¿ & ra з жож de 4040 W ^ жоё e 

3095 Res, 270 ohm, 1$, 1/10W, Metallized G 
lass lu 

3096 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 

3097 Res, 2K7, 1$, 1/10W, Metallized Glas 

3098 Res, 75 ohm, 1$, 1/10W, Metallized Gl 
ава, X WO жесе ж.ш лош oun. LE 8 

3099 Res, 68 ohm, 1$, 1/10W, Metallized Gl 
dSS4 owl 4 quod 05 woe DEU Tw QS: Q 

4091 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


25PS40S321 


— Manual no. 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC20 


AC20A 
AC20B 
AC20D 
AC20F 
AC20J 
AC22 
AC23 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
Mainscord, 125V, 10А 
Battery, Zinc, 1.5V 
Cabinet, Back. 

Clip, Anode Lead 

СЕТ A63QDB891X01 
Knob, Control Рапе1. 
Coil, Degaussing 
Holder, Degaussing 
Owners Manual. 


(2—Pack) 


(4 Used). 


Cabinet, Front Assembly - Model 29Р54 


0S321. А 
Cabinet, Front 
Chassis Guide. 
Light Guide. ee sË 
Assembly 


Knob, Mains, : 
Speaker, 16R, 5W, (2 Used) 
Spring... 


Braid Assembly 
Remote Transimtter, 


Main Chassis Assembly Parts 


1000 
0118 
0122 
0124 
0127 
0129 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
0212 
0219 
0220 
0221 
0222 
0243 
0246 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2181 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


62! 


mann 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 


S = Safety Part 
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Main Chassis Assembly Parts 
Tuner, V+U PLL 


U-Cooling Plate. 

Heatsink, Vertical 

Heatsink, SOPS 

Socket, Fuse 

NTC, Holder. 

Spring EE 

ТС-5$р її» a aA 

Spring for Bracket 

IC-Spruing.: ur 

Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 

Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 
Connector, 2 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 4 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 3 Pin . . . . . . . 

SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 12V, БА G5PA-1. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. . 

Crystal, 12MHz000. "m 
Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58 
Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. š 
Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 4u7, 20%, 50у, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. Я 
Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 100р, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 820p, 5%, 50v, Ceramic. 

Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. "uu 
Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyest 
Ge. a 6 ve Му me W w UP Um сш ош. Жолы ой 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. > 
Сар, 22n, 10%, 50у, Ceramic. 

Сар, 2u2, 20%, 50у, Electrolytic 
Сар, 1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 


7629 


RC19335004/01. 


2135 
9299 
3121 
2122 
9342 
3139 
2422 
3135 
3121 


3121 
2159 
3139 
3159 
3139 
2422 
3159 
3135 
3139 


2422 
3139 
3139 
3139 
2422 
3139 
3139 
3104 
3122 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
237 
014 
151 
137 
549 
013 
235 


237 
137 
124 
124 
137 
264 
121 
010 
228 


542 
121 
1.21 
121 
088 
120 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 


03831 
65263 
53031 
04471 
39682 
86221 
44489 
01641 
20061 


51761 
86241 
37561 
36551 
86231 
00411 
26231 
07301 
86462 


90098 
26731 
62213 
62201 
00271 
10151 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
04854 
12481 
00725 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
90020 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
54780 
21050 
24740 
21020 
02230 
22240 
01010 
04720 
08210 
51090 
01520 
21050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 


part. 


2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


220u, 20%, 
lu, 20%, 
47n, 
lu, 20%, 
47u, 20%, 
15n, 10$, 
Zero ohm, 
47u, 20%, 
470n, 5$, 
2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5$, 
330n, 10$, 
470p, 10$, 
lin, 5$, 
100n, 10%, 
150n, 10$, 
100n, 10%, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10%, 
47u, 20%, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 


1000u, 20$ 


470u, 205, 
1n, 10$, 
470n, 20$, 
2n2, 10$, 

2n2, 10$, 

470u, 20%, 
2n2, 10$, 

470p, 10%, 
470p, 10%, 
1n5, 20%, 

100n, 10$, 
22u, 20%, 

100n, 10$, 
1n5, 10%, 

470p, 10$, 
2n2, 10$, 
1n, 10$, 

10n, 10%, 
10n, 10%, 
680p, 10%, 
100u, 20%, 
1n, 10$, 
100n, 10%, 
2u2, 20$, 
47u, 20%, 
lu, 20%, 

47u, 20%, 
22u, 20%, 
220n, 
100p, 5%, 
470n, 
33p, 5%, 


33p, 5%, 


68p, 5%, 
68р, 5%, 
1n, 10%, 


2200, 
2u2, 
2u2, 
220n, 
202, 
202, 
202, 
202, 
3n3, 10%, 
150p, 5%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
150p, 5%, 
3n3, 10%, 
202, 
100u, 
100u, 
4u7, 20$, 
10u, 20%, 
lu, 20%, 
4n7, 10%, 
22n, 10%, 
470u, 20%, 
2u2, 20%, 


20%, 


20%, 


20%, 


20%, 
20%, 


50v, 
-80/- 
50v, 


1600v, 


500v, 


50v, 


50v, 


50v, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 
50v, 
lu, +80/-20%, 
50v, 
lu, +80/-20%, 
50v, 
50v, 
50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 


+80/- 
+80/- 

+80/-20%, 
+80/- 


+80/- 


+80/- 


50v, 


25v, Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
160v, Electrolytic. 
50v, Polyester. 
"Chip" Jumper 
25v, Electrolytic 
250v, Polypropylene 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. "e 
250v, Polypropylene 
2000v, Ceramic 
Polypropylene 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
250v, Polyester 
250v, Electrolytic. 
16у, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
‚ 16у, Electrolytic 
16v, Electrolytic. 
Ceramic. и 
275v, Polypropylene. 
1000v, Ceramic. 
1000v, Ceramic. 
200v, Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
1000v, Ceramic 
v, Ceramic. 
16v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
160v, Electrolytic 
Ceramic 
50у, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
Ceramic. А 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
20$, 10v, Ceramic 
20$, 10v, Ceramic 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. n 
Electrolytic. 
Electrolytic 


20%, 


50v, 

63v, 

63v, 
50v, 
50v, 


16v, 
50v, 


50v, 


20%, 
50у, 
50у, 
20%, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
20%, 
25v, 
25у, 
50у, 
50у, 


50у, 

50у, 
16у, 

50у, 


3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
023 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 


32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
24740 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
21050 
21050 
32210 
22250 
22250 
22240 
22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
01510 
04730 
04730 
01510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
04720 
02230 
24710 
52280 


25PS40S321 (continued) 


2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
5219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
22421 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
5 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 


Downloaded гоа %У.М 


Сар, 220n, 10$, 50v, Polyester 3198 
Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 220u, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic Я 3198 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Сар, 1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . 3198 
Res, 1K5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
азбас vé = “25 dele ө.ж wis UP Ue ж ж 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SS w mè 4 Wè Mi жу d ML de o & oe ж « 120 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS e € wc wo o её wow eo a v » » 2198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS сз i wee Wi j Q b Ue ъъ» ж 9198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 680K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS 2.4 « Wo жож з о жож vèn a 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . 3198 
Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 2306 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2120 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 12K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Aka tit АПЫЗ SrA еРтасетеле 


014 
023 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 


02240 
22240 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 


55610 
52220 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 


part. 


о (n о о о очо 


3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
32519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 


3632 
3636 


3637 


3639 
3681 


3682 


3683 


3684 


3686 
3687 


3688 


3689 
3691 


3693 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5$, 1/2W, Metal Film Я 

22K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 

3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 

DC, 120V,P3020 B. 

1M5, 5%, 1/2W, Metalized- Glasse, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
SS. 

Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


68 ohm, 


2К7, 


220 ohm, 


DC, B57231, 


270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5%, 
330K, 1%, 
100 onm, 
56K, 5$, 
ІК, 5%, 
ORI, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10К, 5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
ІК5, 5%, 


5%, 
5%, 
ІК, 5%, 

100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2К2, 5%, 
3K3, 5%, 
5К6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220к, 
220К, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2К2, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
100 onm, 
6К8, 5%, 
Zero ohm, 
4K7, 5%, 

100 ohm, 

100 ohm, 

4K7, 5%, 

4K7, 5%, 

10K, 5%, 

470 ohm, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
75 ohm, 
Zero ohm, 
180 ohm, 


270 ohm, 


390 ohm, 
390 ohm, 


Zero ohm, 


75 ohm, 


1$, 
330 ohm, 


220 ohm, 


"n 
2%; 


е 4 
5%, 


. 
1$, 


20$, 1/2W, Carbon Film 

3W1, 4R7, 20% 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper 

1/10W, Metalized Clas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film A 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


3/5W, Metal Film š 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1$, 1/10W, Metalized Gl 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


"Chip" трек 
5%, 1/10W, mekanis С1 


1/10W, Metalized Gla 
"Chip" Dumper- 


1$, 1/10W, Metalived Сі 


1/10W, Metalized Gl 


15, 
1/108, Metaiized G1 
1/108, Mepalissd G1 
"Ohio" Jumper i 

%, 1/10W, Metalized élé 
1/10W, Metalized Gla 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/108, Меса вва G1 


š 
5%, 


2198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3188 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2120 
3198 


3198 


3198 
3198 


2120 


2120 


2120 


2120 
3198 


2120 


2120 
2120 


3198 


3198 


011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


108 
021 


021 


021 
021 


108 


108 


108 


108 
021 


108 


108 
108 


021 


021 


08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
53320 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
02220 
02220 
01010 
51010 
06820 
90020 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 


92612 
90020 


51010 


57590 
90020 


92606 


92608 


92611 


92611 
90020 


91437 


92603 
92621 


53310 


52210 


25PS40S321 (continued) 


3694 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4802 
4803 
4805 
4807 
4809 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 


S = 


Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ass. : 2 we ox Ne ёа ш ыш ысы 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Res, 3K3, 5$, 1/10W, 


Metalized Glass 


Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. "E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. ade ds dw © Ж xD IS. rs 
Transformer, SLOT, 1342.0043В Y. 
Coil, 33u. MINOR Wu 2-5 5 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear Correction. i < 504 
Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
0 B. vou wow sik lé дж Ж 

Coil, 3u3. 

Coil, 3u3. 

Coil, 33u. С 

Filter, Mains, 5mH, 2А V. < Q st 
Transformer, Layer, SS39009-04 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 27u. к 54 S we. Q оч 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100МН2, 50R. 

Coil, 516. 

Coil, 516. 

Coil, 516. 

Coil, 10u. "m 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  BY228/24 a 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 8.2 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 


Be sure to use exact replacement 
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021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 


54720 
51040 
51530 
51220 


51010 
01010 
01010 
53320 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
02506 
13390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 


part. 


6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7861 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 


Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 


Signal, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


BAV99 
15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 


Diode, BYD33J 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Rect, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 
Bridge Rect, 

Rect,  BYD33D 
Signal, 


BYD33D 


1N5062 
1N5062 
22 volt 


10 volt 


ВАУ70 


Diode, 
LED, 


Signal, 
LTL-10224WHCR. 


EGP20DL-5100 


EGP20DL-5100 
GBU4JL-7002 


1N4148. 


6.2 volt. 


BYV29X-500 
EGP20DL-5100 
BAS316. 


144148. 
ВА5316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 
BAS316. 


IR Receiver, 
Res, 
Diode, Rect, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 
Optic, Coupl 


IC, TEA1507P/N1. i 
STP8NC50FP. 


FET Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Zero ohm, 


TSOP1836UH3V . 
"Chip" Jumper 


1N5062 
IC, TDA9577H/N1/A/0819 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 
er, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. 


PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
BC327-25. 


BD135 
BD135 


ТСЕТ1104(С 


BC847B. 
BC547B. 


PDTC114ET 


BC857B. 


IC, L78L33ACZ. 

Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, M24C08-WBNO6. 
IC, TDA9853H/V1. 


PDTC1432T 
BC857B. 


ІС, АМ7522М 


.58ММ. 


Wire Jumper, 0 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


). 


3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
010 
716 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
671 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
10120 
20557 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
19557 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25PS40S321 (continued) 


9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 


Sr 
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Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 


0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
ы ыса % 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 


Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


62! 


42! 


0244 
0245 
0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


CRT Panel Parts 

Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin S on 2 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 
Cap, 100n, 10$, 
ropylene 
Cap, 10м, 
Cap, 3n3, 10$, 
Cap, 560p, 5$, 
Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 


500v, Ceramic 
50v, Ceramic. 


(Part of Main Chassis 


250v, Metalized Polyp 


20$, 250v, Electrolytic. 


Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

22u. "e 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


° 
© 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA6107Q/N2. 


Міге 
Міге 
Міге 
Міге 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
292 
011 
021 
021 
021 
335 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27901 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


25PS40S325 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
Cabinet & Accessory Parts 2405 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
S АС01 Mainscord, 125V, 10A . . . . . . . . 3135 010 03831 2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
ACO3 Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
АС04 Cabinet, Back. e xx o4; а w . . 3121 237 53031 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
АС09 Clip, Anode Lead w . kou w . x . . . 3135 014 04471 2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
S AC10 СЕТ A63QDB891X01 . . . . . . . . . . 9322 151 39682 2451 Cap, 15п, 10%, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
АС11 Knob, Control Panel. © 45-ы жж cw 4. 129139 137 86221 2452 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 013 01641 2455 Сар; 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
AC12 Coil, Degaussing . 4. . 4 4 « w . « « 2422 549 44489 2457 Cap, 470n, 5%, 250v, Polypropylene . 2222 479 90023 
AC16 Owners Manual. . . . . . +. + + + . . 3121 235 20061 2458 Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
AC20 Cabinet, Front Assembly - Model 29PS4 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
05325................ 3121 237 51761 2460 Сар, 100р, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
AC20A Cabinet, Front . . . . . . . . + . . 3139 137 86241 2462 Cap, 330n, 10$, 250v, Polypropylene 2022 333 00084 
AC20B Chassis Guide. . w . . soo do o» eo» 3139 124 37561 2463 Cap, 470p, 10$, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90483 
AC20D Light Guide. 4 od x cde ёсе а ож € э з 21239 124 36551 2465 Cap, lin, 5$, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90155 
AC20F Knob, Mains, Assembly . . . . . . . 3139 137 86231 2471 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
AC20J Speaker, 16R, 5W, (2 Used) . . . . . 2422 264 00411 2472 Cap, 150n, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
AC21 Yoke DSE2603CL (M) for A63DQB891X01. 4835 310 57502 2473 Cap, 100n, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
AC22 SPring > a < š 3139 121 26231 2474 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
AC23 Braid Assembly зы e e s жш. ж. 3135 010 07301 2475 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
REMOTE Remote Transimtter, RC19335004/01. . 3139 228 86462 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2480 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
Main Chassis Assembly Parts 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
Main Chassis Assembly Parts 2482 Cap, 68n, 10$, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . . . + + . 2422 542 90098 2485 Cap, 4u7, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
0118 U-Cooling Plate. “w x an . . Ss = + + 3139 121 26731 2486 Сар, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
0122 Heatsink, Vertical w . s» . aw . wou 3139 121 62213 2487 Сар, 47u, 20$, 50у, Electrolytic . . 2020 021 90854 
0124 Heatsink, SOPS i . . w «e . . o x e. . 3139 121 62201 2488 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
0127 Socket, Fuse & . . . . wow , a « . . 2422 088 00271 2489 Сар, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
0129 NTC, Holder. «wou . wa € x eae + . 3139 120 10151 2491 Cap, 1n, 10%, 500v, Ceramic. « w = < 3198 019 41020 
0137 Spring s . . н Won , + € + + € 3139 121 24581 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Polypropylene. 2222 336 29148 
0138 IC-Spring. a x . . . . + + + + + | | 3104 301 22081 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
0139 Spring for Bracket . . w « 4 . . . . 3122 121 24786 2502 Сар, 2n2, 10%, 10007, Ceramic. . . = 3198 019 52220 
0141 IC-Spring. Lou vou w w w w w . . . 3104 301 22081 2503 Cap, 470u, 20$, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm . . . . . . 3104 301 09421 2505 Cap, 2n2, 10%, L000v, Ceramic. w =. . 3198 019 52220 
0153 Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm . . . . 3139 121 07951 2507 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
0211 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16269 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
S 0212 Connector, 2 Pin w « ks w a . x e£ . 2422 025 16375 S 2515 Cap, ln5, 20%, v, Ceramic. . . . . . 2020 554 90128 
0219 Connector, 6 Pin «ou . . . owa a. e. 2422 025 12482 2520 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
S 0220 Connector, 5 Pin s w . w x . ue & . 2422 025 04853 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
$ 0221 Connector, 4 Pin . . «a . . woo s 2422 025 15503 2522 Cap, 1008; 10%, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
s 0222 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 10646 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
s 0243 Connector, 6 Pih . . . e . . w . . . 2422 025 04854 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
0246 Connector, 5 Pin w w $ . . . . ex 2422 025 12481 2527 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
0267 Connector, 3 Pin w . w « . a . ow» & . 2412 020. 00725 2528 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w . . . . 3198 017 01020 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 2540 Cap, 10п, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2541 Сар, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
$ 1500 Fuse, ДА, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10914 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 66810 
$ 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. . . . . . . 2422 132 07444 2561 Сар, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 
1600 Switch, Tactile. c no wo vo yon 2422 128 02742 2562 Сар, Іп, 10%, 50v, Ceramic w . . . . 3198 019 11020 
1601 Switch, Tactile. w а a'w Vè . . . . 2422 128 02742 2563 Cap, 100п, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
1602 Switch, Tactile. . vè s . . . . . . 2422 128 02742 2564 Cap, 2u2, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
1603 Switch, Tactile. w 2 kw w ab . . . . 2422 128 02742 2567 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
1606 Switch, Tactile. w a . . . . . . . . 2422 128 02742 2568 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
1660 Crystal, 12Мн2000.......... 2422 543 01203 2580 Сар, 47u, 20%, 16у, Electrolytic . . 3198 028 24790 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58 2422 540 98344 2581 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2004 Cap; 47n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 023 04730 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2005 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2602 Cap, 100р, 5%, 50v, Ceramic. « . . . 3198 016 01010 
2006 Сар, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2606 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2607 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic w w w w а 3198 016 03390 
2008 Сар, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2608 Cap, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2009 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . = . . 3198 017 02230 2609 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 
2181 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2611 Cap, lu, 480/-20$, 16v, Ceramic. « . 3198 017 21050 
2184 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 2612 Cap, 68р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2202 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2613 Сар, 68р, 5%, 50v, Ceramic « . . w . 3198 016 06890 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2615 Cap, Іп, 10%, 50у, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2204 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2618 Cap, lu, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2619 Cap, lu, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2208 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54780 2805 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
2210 Cap, lu, +80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 2806 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2861 Сар, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 2862 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
2217 Сар, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . e . 3198 017 02230 2864 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
2219 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2865 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
2226 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 2866 Сар, 2u2, 480/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . v. . . 3198 017 04720 2867 Сар, 203, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 
2228 Cap, 820p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 08210 2868 Cap, 150p, 5%, 50v, Ceramic. . . w w 3198 016 01510 
2229 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2869 Cap, 47n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 04730 
2241 Сар; Ind, 10%, 50v, Ceramic. wo w . 3198 017 01520 2870 Cap, 47n, 10%, S0v, Polyester. . . . 3198 014 04730 
2242 Cap, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 2871 Cap, 150р, 5%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 016 01510 
2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 2872 Cap, 3n3, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 
2244 Cap, 100п, 5%, 63v, Metalized Polyest 2873 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
Ө. мушз уух 2 уза аса оза єє 2222 370 76104 2874 Сар, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 
2245 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2875 Cap, 100и, 20%, 25у, Electrolytic. . 3198 025 31010 
2247 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 2876 Сар, 407, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54780 
2248 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . w . . 3198 017 02230 2877 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
2249 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. » . . . 3198 017 02230 2878 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
2250 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 2879 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2252 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 2880 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. w wou . 3198 017 02230 
2253 Cap, in, 5%, 50v, Ceramic. . . w . . 3198 016 01020 2883 Cap, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. . 3198 025 24710 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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25PS40S325 (continued) 


2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 
220n, 


20%, 50v, 
10%, 50v, 


Electrolytic 
Polyester 
220п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220u, 20$, 50v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 
101, 20%, 50у, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
330р, 5%, 50у, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 
33K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 
Glass 
Film. 
Film. 
Film. 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


560 ohm, 
330K, 5$, 


2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper "e 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

12K, 1$, 3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
014 
023 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 


52280 
02240 
22240 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 


55610 
52220 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 


part. 


о (n о о о о 9 


3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 


3632 
3636 


3637 


3639 
3681 


3682 


3683 


3684 


3686 
3687 


3688 


3689 
3691 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
SS. 

Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


2K7, 


4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8К2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 

6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

22K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 

3M3, 5%, 1/2W, Metalized Glass. 

DC, 120V,P3020 B. iod cw na 

1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 
270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

%, 1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

330 ohm, 5$, ІМ, Metal Film 

2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
180 ohm, 1$, 1/10W, Metalized G 
270 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
75 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 


68 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gla 


%, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2522 
2120 
2322 
2422 
3198 
21.2.2 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2120 
3198 


3198 


3198 
3198 


2120 


2120 


2120 


2120 
3198 


2120 


2120 
2120 


3198 


207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


108 
021 


021 


021 
021 


108 


108 


108 


108 
021 


108 


108 
108 


021 


03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
53320 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
02220 
02220 
01010 


51010 
06820 
90020 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 


92612 
90020 


51010 


57590 
90020 


92606 


92608 


92611 


92611 
90020 


91437 


92603 
92621 


53310 


25PS40S325 (continued) 


3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 6468 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
аёдбёбаи с.» ww © be oe © ш жж 9 9 ы 13298 021 52210 6469 Diode, Rect,  BYD33J 9337 234 20133 

3694 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 6470 Diode, Signal, BAV99 3198 010 10620 
3861 Res, 100К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51040 6476 Zener Diode, 15 volt 3198 010 21590 
3862 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 3198 010 25680 
3863 Res, 1К2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51220 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 177 80133 
3864 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 6483 Zener Diode, 33 volt 3198 010 23390 
аба; : vien don 4.26 Row Ve ж coo жш xw w 3499) 021: 51010 6485 Diode, Rect,  BYD33J ki a 9337 234 20133 

3865 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 6486 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 164 42682 
3866 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 6487 Diode, Rect,  BYD33D 9337 234 00133 
3867 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53320 6488 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 164 42682 
3901 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 6500 Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 9322 132 55667 
3902 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53320 6520 Diode, Rect,  BYD33D 9337 234 00133 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53320 6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 010 10010 
3904 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 6524 Diode, Rect,  1N5062 3198 010 10120 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53320 6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 010 10120 
3906 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 6526 Zener Diode, 22 volt 3198 020 52290 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6541 Zener Diode, 10 volt 3198 020 51090 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 9340 555 59127 
4181 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6562 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 164 42682 
4214 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 849 10215 
4217 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6566 Diode, Signal, 1N4148. 3198 010 10010 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6569 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6570 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 020 56880 
4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
4500 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6691 LED,  LTL-10224WHCR. 9322 050 99682 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V 9322 127 54667 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 6903 Diode, Rect,  1N5062 3198 010 10120 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7200 IC, TDA9577H/N1/A/0819 9352 716 20557 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 42030 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7204 Transistor, PNP, ВС857В. 3198 010 42150 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 020 40110 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 010 44010 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 550 92127 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 020 43530 
4801 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 547 00215 
4802 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 020 43430 
4803 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7471 ІС, TDA8359J/N2. . . . 9352 701 64112 
4805 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7480 Transistor, NPN, BD135 3198 020 41010 
4807 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7482 Transistor, NPN, BD135 . . . . 3198 020 41010 
4809 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 S. 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . . . . 9322 175 72667 
4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 673 56112 
4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7521 FET Power, STP8NC5OFP. 9322 160 72687 
4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 7522 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 42030 
5001 Coil, 27u. kou 3198 018 22790 7540 Transistor, NPN, BC547B. 3198 020 40030 
5002 Coil, 820п 3198 018 18270 7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 310 10215 
5201 Coil, 6u8. 3198 018 16880 7542 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
5202 Coil, 10u. JI M 3198 018 21090 7560 IC, L78L33ACZ. Ki tan nè NS rS 9322 134 92676 
5204 Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 3198 018 90020 7561 Transistor, NPN, РрТС1437Т 9340 547 00215 
5205 Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 3198 018 90020 7580 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
5206 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 7602 ІС, M24C08-WBN6. 9322 154 38682 
5241 Coil, 10u. 3198 018 21090 7861 ІС, TDA9853H/V1. 9352 671 19557 
5242 Coil, 10u. "CX 3198 018 11090 7901 IC, AN7522N . . . . 9322 181 41682 
S 5445 Transformer, SLOT, 1342.0043B Y. 2422 531 02506 9001 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5451 Coil, 33u. ode a Xe ш жуш 3 3198 018 73390 9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5457 Coil, Linear Correction. cce.» ч 2128 138 53241 9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5461 Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
Ü B. o ca "I 2422 531 02465 9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

5471 Coil, 3u3. 3198 018 73380 9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5472 Coil, 3u3. 3198 018 23380 9179 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5480 Coil, 33u. "e 2422 535 97335 9181 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A Шун X 2422 549 43432 9182 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
S 5520 Transformer, Layer, SS39009-04 B 2422 531 02459 9183 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 9184 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 9192 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5561 Coil, 27м. "C" 3198 018 22790 9193 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 9406 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 9407 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5602 Coil, 516. 3198 018 15680 9408 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5603 Coll, 546, 3198 018 15680 9409 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5604 Coil, 5u6. 3198 018 15680 9410 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5861 Coil, 10u. kit vo LA 3198 018 11090 9411 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt 3198 010 23390 9412 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9413 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9415 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 020 56880 9416 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt 3198 020 51090 9417 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 3198 010 10010 9418 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 9419 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 3198 010 10620 9421 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6453 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 020 56880 9422 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect,  BY228/24 ; 9340 559 50112 9423 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect,  RGP30J-L7004 9338 617 60682 9425 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 8.2 volt. 3198 010 28280 9427 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 9453 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 9460 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9500 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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25PS40S325 (continued) 


9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 


Sr 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 


0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
> 4 Жж 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58ММ. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 


sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 


Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


62! 


62! 


0244 
0245 
0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2331 
3332 
2222 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


CRT Panel Parts 

Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin "E 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 
Cap, 100n, 10$, 250v, 
ropylene 
Cap, 10м, 
Cap, 3n3, 10$, 
Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 
Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. 

Res, 100 ohm, 5$, 


500v, Ceramic 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


20$, 250v, Electrolytic. 


1/6W, Carbon Fil 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ІК, 20%, 
100 onm, 
ІК, 20%, 
100 onm, 
ІК, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 5 
1 ohm, 5 
1K5, 20$ 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 
%, 1/2W, Metal Film. 
‚ 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 
‚ 1/2W, Carbon Film 


$ 


Res, 22 ohm, 5$, 
VDR, DC, 1mA, 50V, МАХ, 
Res, 22 ohm, 5$, 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Coil, 22u. 

Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, ТрА61070/Х2. 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


115V 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
BAV21 

BAS316. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27901 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


25PS50S321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC16b 
REMOTE 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
AC20j 


S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. oW owe uw. lè 

Battery, 1.5V, 2-PACK. 

Cabinet Back Assembly. 

Clip, Anode Lead 

CRT, A63AFW36X05 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. kos e жож ж 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual 
Quick Use Guide. Bee, чы Чи жоз 
Remote Transmitter, RC19036001/01. 
Cabinet Front Assembly f/25PS50S321. 
Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Power Button a^ lub we Ws ж ` Ж 3 
Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 
EA dis ж Жоғ + 

Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 


S = 


Safety Part 


Main Chassis 
Socket Fuse. 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, Pin 
Connector, 2 Pin 
Socket, Cinch, 9 
Socket, MDIN, 10 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin.. 
Socket, Cinch, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL са 8-8 50% 
SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, ТЕС. 

Relay, ІР, 12V 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 5255 e v & e èx 
Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. R des Gk са жо ж ж RO 40 а ъй ар а 
Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/UA 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Assembly Parts 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


м ло МЮ М 


Р1п 
Р1п 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
150n, 10$, 16v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 
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2135 
9299 
3121 
3135 
9301 
3139 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
3139 
3139 


2422 
3321 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
237 
014 
885 
137 
549 
013 
235 
233 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 


03831 
65263 
52441 
04471 
40458 
86221 
44489 
01641 
20101 
40901 
86491 
51761 
86241 
37561 
36551 
86231 


00411 
00121 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
44740 
02230 


part. 


2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Сар, 
ster 
Сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 50v, 
1000u, 20$, 
22n, 10$, 25v, 
220n, 
470n, 
22n, 
in5, 
Tu, 

2n2, 
100n, 


10%, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
%80/-20%, 
10%, 50%, 

5%, 63v, 


220n, +80/-20% 
l6v, 


1000u, 20%, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
Ln, 5%, 25V, 
In, 5$, 25v, 
Zero ohm, 
220u, 20$, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
470n, 5$, 
2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5$, 
330n, 10$, 
470p, 10$, 
lin, 5$, 
100n, 10$, 
150n, 10$, 


50v, 
50v, 
25v, 


50v, 


I00n, 10%, 63v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Tab; 
100n, 
22м, 
100п, 
165; 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, у, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
1004, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 
1n, 10$, 50v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, 4807205, 
lu, +80/-20%, 


50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25V, 


25v, 
50v, 

l6v, 

50v, 


50v, 


16у, 


-80/-20$ 
50v, 


160v, 


250v, 
100v, 
500v, 


250v, 
2000v, 
1600v, 
50v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 


10%, 1000у, 

1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 

1000v, 
Ceramic. 
16v, 


16v, 


2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


6.3v, 


+80/-20% 


Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic 
Ceramic. š 

‚ 25у, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. $. cé 
Metallized Polyes 
, l6v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. xod 
Chip Jumper w. i ou . 
25v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Polypropylene 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. бов 
Polypropylene 
Ceramic 
Polypropylene 
Polyester 
Metallized Polye 


Metallized Polye 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 
‚ 25v, Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 


Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 


02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 


25PS50S321 (continued) 


2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Сар, 2u2, %80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, lp, 25%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Cap, 1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
Сар, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic a 3198 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 3198 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 220K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 220K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. s ж-з 3198 
Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
Res, 150K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K2, 1$, 1/10W, Metallized Glass 2120 
Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. 404 ose ж ws “2198 
Res, 33K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

lass 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


part. 


42! 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G1 
аваз 5 5.55 woe Soa ж жож Stee & té 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
LASS e s 2 2% 42% ren sèn d. TW. б жоош ж % 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . e . . „о л ж Ж SÉ жой оё s Š 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 5 Sw e d % 
Res, 680K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. "D 
Res, 10M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS. 45 % oun w vè 4 а М BO сє ee 40% 

Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
Res, ІМ, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 12k, 1$, Metal Film "e 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon Eo оеш ж 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon а ui ui жа 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film 


Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
4.7 ohm, 


270 ohm, 


1K2, 5%, 
4R7, 5$, 
330K, 5$ 
100 onm, 
56K, 5$, 
lk, 5$, 


DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
20$, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

‚ 1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 

Carbon. 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 


25PS50S321 (continued) 


3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR1, 5 
OR33, 

Zero o 
47K, 5 
10k, 5 
4К7, 5 
2K2, 5%, 
470 ома, 


270K, 5% 
15K, 5%, 
4K7, 5%, 
lk, 5%, 

47 ома, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6К8, 5%, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
4K7, 5$, 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


75 ohm, 


3/5W, Metal Film 
, 3/5W, Metal Film. 


m, Chip Jumper . . . . 


1/10W, Metallized Glass 
Carbon Wedge voe cs 
1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 

5%, 1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
, 1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


5%, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/10W, Metallized G 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
Chip Jumper w w w x . 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metallized G 


5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 


560 ohm, 


IK5, 5%, 


330 ohm, 


220 ohm, 


4К7, 5$, 


220 ohm, 
IK, 5$, 
75 ohm, 
75 ohm, 
A7K, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
1K, 5$, 
100 onm, 
IK, 5$, 
100 onm, 
2R25. 5$, 
1K, 5$, 
3K3, 5%, 
3K3, 5%, 


5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metallized Gl 


5%, 1/16W, Metallized Gl 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 


11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 


part. 


3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 5%, 
3K3, 5%, 
LOR, 5%, 
8K2, 5%, 


Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 


Wire Jumper, 
10u. 
10u. 
Transformer, 
33u. 


Coil, 
Coil, 


Coil, 
Fixed, 
Linear 


Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 


0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filter, 


Transformer, 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
27u. 
820n 
6u8. 
10м. 


27м. 


'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
0.58MM. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Correction Coil 


3u3. 
3u3. 
33u. 


Mains, 5mH, 2A 
SMT Layer, 
100MHz, 
100MHz, 


50R. 
50R. 


Inductor, 
Inductor, 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


Inductor, 
Inductor, 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 


Zener Diode, 33 volt 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 6. 
Zener Diode, 


Diode, 


Zener Diode, 


Diode, 


Zener Diode, 


Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 8 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


Diode, 
Diode, 


1N4148. 
1N4148. 
BAS316. 
BAS316. 
BAS316. 
8 volt. 
10 volt 

Signal, 1N4148. 
6.2 volt. 
BAV99 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
6.8 volt. . 
BY228/24. . 
RGP30J-L700 
.2 volt. 
BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


Rect, 
Rect, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect,  BYD33J 
Signal, BAV99 
15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


Rect, . 
EGP20DL-5100. 


Rect, 


LOT, USLOT+U AT2078 


SS39009-04 B 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 


31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 


25PS50S321 (continued) 


6487 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. 9322 
6520 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6524 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. 9322 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6681 Diode Signal, IG BAT85 9336 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. 9322 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7200 IC, SM TDA9587H/N1/3 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . . 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 ç 3198 
S 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 
7521 FET Power STP8NC50FP A 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7560 ІС, L78L33ACZ. ¿ ж de fè a 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
7562 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7564 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7602 IC, M24C08-WBN6. 9322 
7801 IC, SM HEF4052BT 9333 
7802 IC, SM HEF4052BT . 9333 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
7901 IC, AN7522N. . Р 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
9101 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9102 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9103 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9181 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9192 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9406 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9407 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9409 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9411 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9412 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9415 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9418 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9421 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9422 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9425 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9453 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


25PS50S321 (continued) 


9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
3859 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3222 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2253 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Side AV+HP 


СВА 
0232 


S = 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


5 Pin 
6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

22u. ou 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ТС, TDA61070/NZ2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Panel Parts - 313912723881 
Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 


Safety Part 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27021 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 


part. 


0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


Cinch Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
470p, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
10u, 20%, 

470р, 10%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 

150 ohm, 5%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
120 ohm, 5%, 1/6ї, 
120 ohm, 5%, 1/6W, 
6.8 volt. 


3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener Diode, 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
Carbon 
Carbon 


Electrolytic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


26LL500131 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Accessory Parts 
S АС01 AC Cord. ko ош uu. 5 
ACO3 Battery, 1.5V, 2-PACK. 
ACOA Cabinet Back Assembly. 
ACO9 Clip, Anode Lead 
S AC10 CRT, A63AFW36X06 
АС11 Customer Control Buttons 
S AC12 Degaussing Coil. ж жож Sé 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Owner's Manual ; 
REMOTE Remote Transmitter, 
AC20 Cabinet Front Assembly f/26LL500131. 
AC20a Cabinet Front. Sc еі, жой A 5008 
AC20b Chassis Guide. 
AC20d Light Guide. 
АС20Е Power Button "llc 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 
А): x< x “€ a s x Usa SÈ odes 
S AC21 Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


— Manual no. 


7629 


RGISS35004/01. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 Socket Fuse. 
S 0211 Connector, 2 Pin 
S 0212 Connector, 2 Pin 
0219 Connector, 6 Pin 
0220 Connector, 5 Pin 
S 0221 Connector, 4 Pin 
S 0222 Connector, 2 Pin 
0243 Connector, 6 Pin 
0246 Connector, 5 Pin 
0267 Connector, 3 Pin 
1000 Tuner, V+U PLL n" 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 
S 1515 Relay, 1P, 12V 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. "NEL 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. оқы ЧО Qs йж сё ES WES wee Ий, UT. ош 
1861 Ceramic Resonator, 514.5 KHz, CSB503F 
58 B "s 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2007 Сар; 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2184 Res, Zero ohm, Chip Jumper Я 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2204 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
2209 Сар, 4u7, 20%, 50у, Electrolytic 
2210 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2216 Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. ç 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2226 Сар, 100р, 5%, 50v, Ceramic. 
2227 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 
2228 Cap, 820p, 5%, 25v, Ceramic. 
2229 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
2241 Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
2242 Cap, lu, %80/-20%, 10v, Ceramic. 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. Wou 
2244 Cap, 100n, 5%, 63v, Metallized Polyes 
BOE su 15 жож no VR ж Eie ue = 
2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2247 Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 
2248 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
2249 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
2250 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2252 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. 
2253 Cap, lin, 5$, 25v, Ceramic. А 
2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2443 Сар, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
2451 Cap, 15n, 10$, 50у, Polyester. 
2452 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. 
2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 
2457 Cap, 470n, 5$, 250v, Polypropylene 


S = Safety Part 
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2135 
9299 
3121 
3135 
9301 
3139 
2422 
3135 
3121 
3139 
3121 
21589 
3139 
3159 
3139 


2422 
3321 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
237 
014 
889 
137 
549 
013 
235 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


540 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 


04731 
65263 
52491 
04471 
60629 
86221 
44489 
01641 
20201 
86462 
51761 
86241 
37561 
36551 
86231 


00411 
00121 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
04854 
12481 
00725 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


98344 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
02290 
90020 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
21020 
32230 
22240 
01010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 


part. 


2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 20%, 
680p, 10%, 
100p, 5%, 
330n, 10%, 250v, 
470p, 10%, 2000v, Ceramic 

lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 

150n, 10%, 63v, 


100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


100n, 10$, 603v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
47n, 10$, 50v, Polyester. 
47n, 10$, 50v, Polyester. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
447, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. š 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 10$, 50v, Polyester 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 50v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ln5, 
100n, 
22u, 
100n, 
lab; 


Polypropylene 


Metallized Polye 


Metallized Polye 


Metallized Poly 


2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
019 
016 
223 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
017 
017 


91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
22250 
22250 
42240 
22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
31510 
04730 
04730 
31510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
52210 
51080 
24740 
01020 


26LL500131 (continued) 


2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 


rx 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, 
in, 10%, 


101, 20%, 
10%, 
3n3, 10%, 
5$; 


3n3, 


330p, 
100 ohm, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


IK5, 5%, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 
390 ohm, 
100 onm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5$, 
33K, 5$, 
1K, 5$, 
220 ohm, 


68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 
330K, 5%, 


82K, 5$, 
2K2, 5%, 
560 ohm, 
2K2, 5$, 
100 onm, 
22K, 5%, 
12K, 5$, 
820 ohm, 
39K, 1$, 
10k, 5$, 


680K, 5%, 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
lk, 5$, 

10M, 5$, 


100K, 5%, 
470К, 5%, 


100 ohm, 


jété айий, 


ІМ, 5% 

15К, 5%, 
5К6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 


T80/-20$, 


16у, 
Ceramic 
Electrolytie 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. A 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper ; 
1/16W, Me aice diaré 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film Қ 

%, 1/16W, Metallized G 


Ceramic. 

50v, 
50v, 
50v, 


5%, 1/16W, Metallized Gl 
5%, 1/16W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
$, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 

Carbon 
1/10W, Mepallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Carbon. 
1/10W, йа элй: Cisse 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/10W, Metallized G 


Chip qumay 

1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 


10 o 
10K, 
ІК, 

3K9, 
6R8, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


ІК, 

15К, 
3K9, 
33 o 
27K, 
220 

3K3, 


hm, 
1%, 

5%, 
1%, 
5%, 


5%, 
9. 
Ор 
5%, 
hm, 
1%, 
ohm, 
5%, 


%, 1/3W, Metal Film. 


3/5W, Meta 
1/6W, Carbo 
3/5W, Meta 


1 Film 
n Film 
1 Film 


1 1/3W, Metal Film 


Chip Jump 
Chip Jump 
1/6W, Carbo 


er 
er 
n Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


3/5W, Meta 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


1 Film 


1/6W, Carbon Film. 


330K, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
2K2, 1%, 
2К2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2К7, 5%, 
1R5, 5%, 
15К, 1%, 
12k, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 

4R7, 5$, 
8K2, 5$, 
lk, 5$, 

6R8, 5$, 
4R7, 5%, 
22k, 5$, 


100K, 5%, 


5%, 


1/10W, Metallized Glas 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 5 
%, 2 1/20, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
Carbon. A 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
Carbon 

1/10W, Мебаз fas Glas 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 


24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 


part. 


62! 


3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3606 
3607 
3608 
3611 
3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 


3632 
3636 


3637 


3639 
3681 


3682 


3683 


3684 


3686 
3687 


3688 


3689 
3691 


3693 


3694 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100K, 5%, 
12K, 5%, 
10k, 5%, 
3M3, 5%, 
3M3, 5%, 
3 ohm, +3 


bon Film 


Res, 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 


1M5, 5%, 


220 ohm, 
4.7 ohm, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 


lE, 5%, 


100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
3K3, 5$, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 
330 ohm, 
220K, 5%, 
220K, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
Zero ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
4К7, 5%, 
10К, 5%, 
470 ohm, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
75 ohm, 5 
Zero ohm, 
180 ohm, 
270 ohm, 
390 ohm, 
390 ohm, 
Zero ohm, 
75 ohm, 
68 ohm, 1 
2K7, 1$, 
330 ohm, 


1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 

1/2W, Metallized eines 
1/2W, Metallized Glass 
0%/-20%, 144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

Chip Jumper я 
1/10W, Metallized тава 
Сагроп . 
1/10W, Мева ва, Aides 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
1/8W, Metallized Glass 

1/10W, Metallized Glass 

1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 
47 ohm, 5%, 


1/6W, carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metallized 
1/16W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/10W, Metallized G 


Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metallized G 


1/6W, Carbon Film. 


Chip Jumper a 
1/16W, Metaliiged. Elas 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1%, 1/10W, Metallized G 


chip Jumper Lx 
5%, 1/10W, Metallized G 


%, 1/16W, Metallized Gl 
chip Jumper 4 
1%, 1/10W, Metallized. G 
1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized G 
Chip жыйра š 

%, 1/10W, Metallized G1 


%, 1/10W, Metallized Gl 


1/10W, Metallized Glass 


5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


. 
5%, 


1/16W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2120 
3198 


3198 


3198 
3198 


2120 


2120 


2120 


2120 
3198 


2120 


2120 
2120 


3198 


3198 
3198 


021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


108 
021 


021 


021 
021 


108 


108 


108 


108 
021 


108 


108 
108 


021 


021 
021 


51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
33320 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 
90020 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 


92612 
90020 


51010 


37590 
90020 


92606 


92608 


92611 


92611 
90020 


91437 


92603 
92621 


33310 


32210 
34720 


26LL500131 (continued) 


3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4802 
4803 
4805 
4807 
4809 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 


Se 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Wire 
Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 


Fixed, 


100K, 5%, 
15K, 5%, 
1K2, 5%, 
100 ohm, 


100 ohm, 


100 ohm, 
3K3, 55, 
1K, 5%, 
3K3, 55, 
3K3, 55, 
10К, 5%, 
3K3, 5%, 
10К, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
27u. 
820n 
6u8. 
10u. 


Jumper, 
10u. 
10u. 


33u. 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


2%; 


о 
5, 


о 
5, 


1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


100MHz, 
0.58MM. 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Inductor, 


80 ohm. 


LOT, USLOT+U AT2078 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


Linear Correction Coil "LEES. 
Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 


0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Filter, 
Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Zener 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Safety Part 


3u3. 
3u3. 
33u. 


27м. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
10u. 


Inductor, 
Inductor, 


Mains, 5mH, 2A 
SMT 
Inductor, 
Inductor, 


SS39009-04 B 
50R. 
50R. 


Layer, 
100MHz, 
100MHz, 
80 ohm. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


Diode, 33 volt 
BAS316. 
BAS316. 


Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 


Rect, 
Rect, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect, 

Signal, 


6.8 volt. 
10 volt 


154148. 


6.2 volt. 


BAV99 


6.8 volt. . 
BY228/24. i. 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


BYD33J 


BAV99 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3551 
3198 
3198 
9340 
9538 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 


31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 


part. 


6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7861 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
2175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9184 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 


Rect, 


LED, VS LTL- 
IR, Receiver, 
Zero ohm, 


Res, 


Diode, Rect, 


Bridge Rect, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J = 
EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


BYD33D 
1N4148. 
1N5062 
1N5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 
BAS316. 
BAV70 
1N4148. 
BAS316. 
6.8 volt. 
BAS316. . 
10224WHCR. . . 
TSOP1836UH3V 
Chip Jumper 
1N5062 


IC, SM TDA9577H/N1/A 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


BC847B. 
BC85 7B. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
ВС327-23. 
PDTC143ZT 
BC327-25. 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
BD135 

BD135 

ТСЕТ1104(С) 


NPN, 
NPN, 


GBU4JL-7002. 


Optical Coupler, 
IC, TEA1507P/N1. 
FET Power STP8NC50FP 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
ІС, L78L33ACZ. 

Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
Transistor, PNP, 
IC, M24C08-WBN6. 
IC, SM TDA9853H/V1 


BC847B (COL) 
BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


QOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0 000 0 0 00 00000 00 O O O O OO O O O O O ° 


3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
2198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
939 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
010 
716 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
671 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
10120 
20557 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
19557 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


26LL500131 (continued) 


9503 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9825 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
S 9506 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9827 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
S 9507 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9828 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9510 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9829 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9512 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9830 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9513 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9831 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9514 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9832 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9515 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9834 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9516 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9835 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9518 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9836 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9520 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9837 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9521 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9838 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9522 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9839 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9524 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9840 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9525 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9841 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9528 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9842 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9610 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9843 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9611 Coil, 27u. £o б ded 3198 018 22790 9844 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9612 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9845 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9613 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9846 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9614 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9847 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9615 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9849 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9616 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9850 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9617 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9851 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9618 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9901 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9619 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9902 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9620 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9904 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9621 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9905 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9622 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9911 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9623 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9912 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9624 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9913 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9625 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9914 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9626 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9915 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9627 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9916 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9628 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9918 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9629 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9919 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9630 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9631 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9921 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9632 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9922 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9633 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9991 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9634 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9993 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9637 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9994 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9638 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9996 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9639 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9997 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 

9640 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 

9641 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. 3139 177 27981 

9642 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9643 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 

9644 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 

9645 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0244 Connector, 5 Pin 2422 025 04853 

9646 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0245 Connector, 6 Pin 2422 025 04854 

9648 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 0254 CRT Socket, 9 Pin. soudi + + ж ж « 2422 500 80076 

9650 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 

9654 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 ester. oe жож do UR I he ж W ш з. 4 2222 268 90177 

9655 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2340 Cap, 10и, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 012 93495 

9656 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2341 Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 019 43320 

9657 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2342 Cap, 560p, 5%, 50у, Ceramic. 3198 016 05610 

9658 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2343 Cap, 3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 558 90529 

9659 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2344 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 023 21040 

9660 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2345 Cap, ln, 10%, 500v, Ceramic. 3198 019 41020 

9661 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3331 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Fil 3198 011 01010 

9662 Wire Jumper, 0.58MM. . w 2 ws s . . 3198 036 90010 3332 Res, 1К, 20$, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 

9663 Wire Jumper, 0.58MM. . . w w . e wow 3198 036 90010 3333 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 

9664 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 

9665 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3335 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 

9666 Wire Jumper, 0.58MM. w w . wa « . ж 3198 036 90010 3336 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 

9668 Wire Jumper, O.58MM. . . 2 . . s . . 3198 036 90010 S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 2306 207 03109 

9669 Wire Jumper, 0.58MM. . . «w . . . « . 3198 036 90010 S 3341 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 

9670 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 

9672 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3343 Bes, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film . . 3198 013 01520 

9674 Wire Jumper, 0.58MM. w w . ws a +. + 3198 036 90010 3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 

9675 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 3345 VDR DC 1МА/ 50V S MAX 115V А . . . 2322 593 13507 

9676 Wire Jumper, 0.58MM. . . w . «+ ww 3198 036 90010 3346 Res, 22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 

9678 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 

9679 Wire Jumper, O.58MM. х s a a'w . + + 3198 036 90010 3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 

9680 Wire Jumper, 0.550MM. w w 4 2 . . + + 2198 036 90010 3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 

9683 Wire Jumper, 0.58MM. . w 2 ws s . . 3198 036 90010 5342 Coil, 72221: vw w w 2 4 s & W w € < x < 2422 535 97333 

9685 Wire Jumper, 0.58MM. w . w wou w s . 3198 036 90010 6331 Diode, Signal, BAV21 w w . . . . . . 3198 010 10070 

9686 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 6332 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 010 10530 

9687 Wire Jumper, 0.58MM. ws . а ss x . «= 3198 036 90010 6333 Diode, Signal, BAV21 w . . w . . wo 3198 010 10070 

9688 Wire dumper, 0.58MM. . w w . . . ws 3198 036 90010 6335 Diode, Signal, BAV21 . w . . . . . . 3198 010 10070 

9689 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 7330 IC, TDA6107Q/N2. 255555 & & + & 9352 576 50112 

9690 Wire Jumper, 0.58MM. . . w . . . . . 3198 036 90010 9311 Wire Jumper, O.58MM. . w w w wou . . 3198 036 90010 

9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9341 Wire Jumper, 0.58MM. w sou w x x» . . 3198 036 90010 

9694 Wire Jumper, 0.58MM. « w а «is . «= 3198 036 90010 9342 Wire Jumper, O.58MM. w . w w . . . . 3198 036 90010 

9695 Wire Jumper, 0.58MM. . w w . . . . « 3198 036 90010 9343 Wire Jumper, O.58MM. w w a: s . « . « 3198 036 90010 

9697 Wire Jumper, O.58MM. . w 2 . . s . . 3198 036 90010 

9698 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 

9699 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 

2821 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 CBA Side AV+HP Panel Assembly. . . . . . 3139 127 23881 

9822 Wire Jumper, 0.99MM. x « dia . x + + 3198 036 90010 0232 1 Pin Headphone Socket . . . . . . . 2422 026 04747 

9824 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 0250 3 Pin Cinch Socket а. w s wou w 2 . w 2422 026 04815 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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26LL500131 (continued) 


0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
21773 
2174 
2176 
2177 
2178 
21779 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


S = 


6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


zener Diode, 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
47K, 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


47K, 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
6.8 volt. 


Jumper 
Jumper 
Jumper 


Safety Part 


10%, 50у, 


10$, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
10%; 50v; 
20%, 50%, 
10%, 50у, 
20%, 50у, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Electrolytic 


Ceramic 


Electrolytic 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


Film. 


2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


Be sure to use exact replacement part. 
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26LW502231 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S ACO1 AC Cord. ы 50% ow 4 3135 
AC03 Battery, 1.5У, 2-РАСК. 9299 
AC04 Cabinet Back Assembly. 3121 
AC09 Clip, Anode Lead 3135 

S AC10 CRT, A63AFW36X06 Я 9301 
AC11 Customer Control Buttons 3139 

S AC12 Degaussing Coil. Lo е йж ож Se 2422 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC16 Owner's Manual £ QU ik nwi a Q ж. 4 3121 
REMOTE Remote Transmitter, RC19036001/01. 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly f/26LW502231. 3121 
AC20a Cabinet Front. kan din sè. M (be ° 
AC20b Chassis Guide. 3139 
AC20d Light Guide. 3139 
АС20Ғ Power Button ecd жое ow ж 4 а « “3139 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 

СО): ж a U£ оше w wi vè 4 Qw W 2422 

S АС21 Deflection Yoke. 3321 

Main Chassis Assembly Parts 

Main Chassis Assembly Parts 
0127 Socket Fuse. 2422 

S 0211 Connector, 2 Pin 2422 

S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0219 Connector, 6 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 

S 0221 Connector, 4 Pin 2422 

S 0222 Connector, 2 Pin. . 2422 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . . 2412 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin 2422 
1000 Tuner, V+U PLL o m 4. Ж Q 2422 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 

S 1515 Relay, 1P, 12V 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact Switch. лесе Wow dà wc € ox w 2422 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 

U A. koun A RO van & сы 40% « we 10422 
1831 Crystal Resonator, 18МН2432 12Р НС49 

/U A Кз dw S od de de lèt x 2422 
2004 Cap, 47n, 10%, 16у, Ceramic. 3198 
2005 Сар, 101, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 410; 202, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Сар, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10%, 25у, Ceramic. А 3198 
2101 Сар, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2104 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. š 3198 
2105 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2131 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2132 Сар, 2412, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2133 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2134 Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2135 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 3198 
2136 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 3198 
2141 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. š 3198 
2143 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2150 Сар, 150n, 10$, 16v, Ceramic 2238 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic š 3198 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2201 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Сар, lu, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2213 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2214 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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010 
000 
237 
014 
889 
137 
549 
013 
235 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 


04731 
65263 
52441 
04471 
60629 
86221 
44489 
01641 
20211 
86491 
51761 
86241 
37561 
36551 
86231 


00411 
00121 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 


part. 


2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10%, 50v, Ceramic. : 
10000, 209, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. ` 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 


100n, 5%, 63v, Metallized Polyes 


220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 50v, Ceramic. х 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. š 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50у, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 


330n, 10$, 250v, Polypropylene 


470p, 10$, 2000v, Ceramic 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 


150n, 10%, 63v, Metallized Polye 


100n, 10%, 63v, Metallized Polye 


2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
4u7, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20%, 16у, Electrolytic. 
47u, 20%, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 275v, Metallized Poly 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic š 
lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

Іп, 10%, 50v, Ceramic i 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
559 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 


02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 


26LW502231 (continued) 


2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
2141 
3112 
3113 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 


Safety Part 


22u, 
220n 
2u2, 
Zero 
Zero 
1р, 

1р, 

47р, 
470р 
220р 
1n5, 
4u7, 
100n 
10u, 
100n 
10u, 
10u, 
100n 
100u 
in, 

іп, 

Zero 
ln, 

Zero 
іп, 

33p, 
47p, 
150p 
180p 
220p 
560p 
390p 
10n, 
1000 
lu, 

470n 
іп, 

470n 
ln, 

LOU, 
3n3, 
3n3, 
330p 
100 

100 

Zero 
1K5, 
8К2, 
100 

68 о 
1K, 

150 


220K, 


150 


220K, 


75 o 
100 
75 o 
100 
75 o 
100 
Jump 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 
150 
47K, 


20%, 


‚ +80/-20% 
+80/-20%, 


ohm, 
ohm, 
25%, 
25%, 
5%, 
, 5%, 
, 5%, 
10%, 
20%, 


ji +80/-20%, 


20%, 


‚ +80/-20%, 


20%, 
20%, 


‚ +80/-20%, 
, 20%, 
5%, 25v, 
25у, 


5%, 
ohm, 
D y, 
ohm, 


5%, 25v, 


5%, 
5%, 
, 5%, 
г S, 
lé %, 
4 %, 


О, 
9. 
, op 


10$, 


u, 20%, 


20%, 


r +80/-20%, 


10%, 


‚ +80/-20%, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 

, 5%, 

ohm, 

ohm, 

ohm, 

9. 
ор 
9- 
° 

ohm, 

hm, 


25v, 


50v, Electrolytic 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Chip Jumper 

Chip Jumper 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic . 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
l6v, Wibctrslytde 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 

l6v, 

Ceramic 
Electrolytie 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. à 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper . 
1/16W, Metallized glass 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, : 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


5$, 1/16W, Metallized Glass 


ohm, 
9. 
op 
ohm, 
9. 
op 
hm, 
ohm, 
hm, 
ohm, 


hm, 5 


ohm, 
er, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
5%, 


5%, 


5%, 1/6їй, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 

$, 1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


0.58MM 


5%, 1/61, pom Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 


75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 
Jumper, 0.58MM. 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100K, 5$, 
150K, 5$, 
5K6, 5%, 
10K, 5$, 
1K5, 5%; 
10K, 5$, 
1K2, 1$, 
390 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
lk, 5$, Carbon. 

33K, 5$, 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, 5$, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


«d 
5%, 


68 ohm, 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, MERATIS ped: Glass 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Gl 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


Be sure bo use анаар атаса 


025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


36890 


part. 


62! 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 


Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 

2K2, 5%, 

100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 5%, 
39K, 1%, 

10k, 5%, 

680К, 5%, 
33K, 5%, 

820 ohm, 

8К2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
lk, 5$, Carbon. 
10M, 5$, 

100K, 5$, 
470K, 5$, 
100 ohm, 5$, 


Carbon 


Zero ohm, Chip Jumper 
1M, 5%, 1/10W, 
15K, 5%, 1/6W, 
5K6, 5%, 1/6W, 
180 ohm, 5%, 
820 ohm, 5%, 
68 ohm, 5%, 


Carbon Film. 
Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 
3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 
6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 
15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 59, 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 52, 
ЗЕЗ, 1%, 
ЗЕЗ, 1%, 
3R3, 1%, 
2K2, %, 3/5W, 
2K2, %, 3/5W, 
150 ohm, 5% 
150 ohm, 5%, 
2K7, 5%, 
1R5, %, 
15К, %, 


Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 


3/5W, 
3/5W, 
3/5W, 


1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
12k, %, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5%, 
4R7, 5%, 1/2W, 
8K2, 5%, 1/6W, 
lk, 5%, Carbon. 
6R8, 5%, 1/3W, 
4R7, 5%, 1/2W, 
Carbon 


Metal Film 
Carbon Film. 
Metal Film 
Metal Film 


1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized lan 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized. Blass 
1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized G 


Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glas 


1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 


2 1/2W, Metal Film. 


3M3, 


3 ohm, 


bon Film 


Res, 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1М5, 


220 
4.7 
270 
1К2, 
4Р7, 


330K, 


100 
56K, 
1k, 
ORI, 


OR33, 


, 
9. 
5, 


6, 


2%; 


ohm, 
ohm, 


ohm, 


%, 

5%, 
$, 

ohm, 


9. 
5, 


%30%/-20% 


1/10W, Ме айл {ен Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon I 

1/2W, Metalibead class 
1/2W, Metallized Glass 
144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F А. 
20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


5%, Carbon. 


5%, 


9. 
5, 


3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 


26LW502231 (continued) 


3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3939 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Zero ohm, 


47K, 5%, 
10k, 5%, 
4К7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 


270K, 5% 
5%, 
5%, 
lk, 5%, 

47 ohm, 

100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
081, 5%, 
330 ohm, 
2К2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5К6, 5%, 
A7K, 5%, 


5%, 


5%; 


1K, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 


Chip Jumper . . . . 
1/10W, Metallized Gl 
Carbon ko Sub s жол 
1/10W, Metallized Gl 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metallize 

1/10W, Metallized Gl 

3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Gla 
, 1/8W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 


Carbon. 


288 
sen 
ac 
ass 
ss 

ass 


ass 
ass 


5%, 1/6W, Carbon Film 


%, 1/6W, Carbon Fil 
1/10W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
1 1/3W, Metal Film 

$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metallized Gl 
1/16W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
1/10W, Metallized Gl 
5%, 1/10W, Metallize 


m. 
ass 
ass 


ass 
ass 
ass 
ass 
ass 
d G 


‚ 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 


1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Fil 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/16W, Metallized Gl 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


m. 
m. 
ass 


m. 


2%; 


1/16W, Metallized G 


6К8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 


о 
$, 


1/10W, Metallized G 


4K7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


5$, 
5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


5%, 
5%, 
2%; 


Chip Jumper . . . . 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper . . . . 


390 ома, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 
75 ohm, 


75 ohm, 


2%; 


1/16W, Metallized С 


1/16W, Metallized Glass 


5%, 
А 
2%; 


š 
5%, 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


2%; 


А 
5%, 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


2%; 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


5%, 


1/16W, Metallized Gl 


5$, 1/16W, Metallized Gl 


47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

100 onm, 
1K, 5$, 

100 onm, 
2K2, 5%, 
1K, 5$, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5$, 
3K3, 5%, 


5%, 


о 
5, 


1/61, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 


2%; 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Be sure to 


Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
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3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Со11, 
Со11, 
Со11, 
Со11, 
Fixed, 
Fixed, Induct 
Wire Jumper, 
Coil, 10м. 
Coil, 10м. 
Transformer, 
Coil, 33u. 
Fixed, 
Linear Correc 


10K, 5%, 
8K2, 5%, 


27u. 
820n 
6u8. 
10м. 


Transformer, Signal Driver, SC10015-0 


0 В. 
Со11, 
Coll, 3013; 
Coil, 33u. 
Filter, Mains 
Transformer, 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 27u. 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 12u. . 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


3u3. 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


or, 100МН2, 
0.58MM. 


LOT, USLOT+U AT2078 


tion Coil 


, omH, 2A 

SMT Layer, 
or, 100МН?, 
or, 100МН?, 
100MHz, 
100MHz, 


or, 
or, 


33 volt 

‚ 1114148. 

, 1114148. 

‚ ВА5316. 

‚ ВА5316. 

‚ ВА5316. 

6.8 volt. 

10 volt 

‚ 1114148. 

6.2 volt. 

‚ BAV99 

6.8 volt. . 
BY228/24. wou 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

‚ BAS316. 

‚ BAS316. 
BYD33J 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
80 ohm. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


5539009-04 В 


SOR. 
50R. 


50R. 


50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 


31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 


26LW502231 (continued) 


6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. . . 9322 132 55667 9501 Wire Jumper, 0.58MM. w . . w s . « + 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYD33D . . . e x . 3a 9337 234 00133 9503 Wire Jumper, O.58MM. w. w w а . » 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 010 10010 S 9506 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
6524 Diode, Rect, ІЮМ5062, w . e . wè . 3198 010 10120 S 9507 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect,  1N5062 « w . . . « . . 3198 010 10120 9510 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 VOLL w ou . . nw . ә . 3198 020 52290 9512 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . © . « . . 9331 668 30133 9513 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. . w vo . wo 9322 150 08685 9514 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . e . . 9340 555 59127 9515 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . w w 9322 164 42682 9516 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. w w . . . . « 3198 010 10630 9518 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . +. + 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAVIO « . ài . . 4 . . 9331 849 10215 9520 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 010 10010 9521 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS3LO6. . « e . e . . 3198 010 10630 9522 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . a + . . wo 3198 020 56880 9524 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. w 4 w . . . . 3198 010 10630 9525 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6681 Diode Signal, IG BAT85 . . . a . . . 9336 247 60133 9528 Wire Jumper, O.58MM. « w « v . . +. + 3198 036 90010 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. а. w wow «s « 9322 050 99682 9610 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou . w + 3198 036 90010 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V w . wou 4 9322 127 54667 9611 Coll, 72074, < X x di & e s e w жя e & 3198- 018 22790 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . а . . s wo 3198 010 10010 9612 Wire Jumper, O.58MM. . w w . . . + + 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 9613 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « « 3198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9614 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7102 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9615 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7103 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9616 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7200 IC, SM TDA9587H/N1/3 2 . . . . . w . 9352 716 32557 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . wo . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . » 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9620 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9621 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNE, BC557B. a s . . . . 3198 020 40110 9622 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7450 Transistor, PNP, PDTA114FT . . . . . 3198 010 44010 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 550 92127 9624 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN; BC337-25. w w w c . 3198 020 43530 9625 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9626 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNE, BC327-25. . . s . . 3198 020 43430 9627 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7471 IC, TDA8359J/N2. « ow . . +. + +s o» x» 9352 701 64112 9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7480 Transistor, ЫРЫ; BD135 . . . . . . . 3198 020 41010 9629 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN; BD135 . . . w w s . 3198 020 41010 9630 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 

S 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) .  « w 9322 175 72667 9631 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. W . € «= 4 + + + + « 9352 673 56112 9632 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
7521 FET Power STP8NC50FP 2... « » . 9322 160 72687 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) . . . . 3198 010 42030 9634 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) . . . . 3198 020 40030 9637 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTC114FT . . . . . 9340 310 10215 9638 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . 3198 010 42150 9639 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
7560 ІС, LJSL33ACZ. Ede Mic we e w з de x» x 9322 134 92676 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper, O.58MM. . «© « а . +. + 3198 036 90010 
7562 Transistor, PNP, BC857B(COL) w . . . 3198 010 42150 9642 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7564 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . 3198 010 42150 9643 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) . . . . 3198 010 42150 9644 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7602 ІС; M24C08-WBN6. . . . . ou wou + + » 9322 154 38682 9645 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7801 IC, SM HEF4052BT w + x+ x @ soe w 3 9333 729 50653 9646 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
7802 IC, SM HEF4052BT vé a Xo w & w + + + 9333 729 60653 9648 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 «ou . . . . . . ж 9322 160 81682 9650 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7901 IC AN7522Ns a « © < s s @ «+ e.s „> 9322 158 65667 9654 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9655 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9101 Wire Jumper, O.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9656 Wire Jumper, O.58MM. . w wo а . woo 3198 036 90010 
9102 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . sw +. + 3199 036 90010 9657 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
9103 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9658 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9171 Wire Jumper, O.58MM. ws . . . . . +. + 3198 036 90010 9659 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9660 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « « 3198 036 90010 
9173 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9661 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9175 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 3198 036 90010 9662 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9663 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9178 Wire Jumper, O.58MM. « w « w sè а . 3198 036 90010 9664 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9665 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9181 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9666 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . » 3198 036 90010 
9182 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. + 2198 036 90010 9668 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9669 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9192 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . s wo 3198 036 90010 9670 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9672 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9406 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w a « +. + 3198 036 90010 9674 Wire Jumper, 0.598MM. . w . а . » 3198 036 90010 
9407 Wire Jumper, 0.55MM. w а . « . sw +. « 3199 036 90010 9675 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 9676 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9409 Wire Jumper, 0.58MM. . w « w sè « + 3198 036 90010 9678 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . .. + 3198 036 90010 9679 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9411 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9680 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 2198 036 90010 
9412 Wire Jumper, O.58MM. w а . . ж . +. « 2198 036 90010 9683 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9685 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9415 Wire Jumper, 0,.59MM. ws w . . . s +. + 3198 036 90010 9686 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . « vou 3198 036 90010 9688 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9418 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9689 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9690 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w wo . +. « 3198 036 90010 
9421 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9691 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9422 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9694 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w as « +. + 3198 036 90010 9595 Wire Jumper, 0.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
9425 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9697 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9698 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9453 Wire Jumper, O.58MM. . . . ws s wo 3198 036 90010 9699 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9460 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w . « . » « 3198 036 90010 9821 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
9500 Wire Jumper, 0.58MM. . . w w . « . + 3198 036 90010 9822 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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26LW502231 (continued) 


9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 


.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
.58MM. . 
.58MM. . 
Assembly. 


CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O OO OO O OO OO OO OO OO OO O OO O O OO O O OO O O O O O 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


CRT Panel Parts 


(Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin 
0245 Connector, 6 Pin 

S 0254 CRT Socket, 9 Pin. eM att vei ey ar 
2330 Cap, 100n, 10%, 250v, Metallized Poly 

ester. ол Re СӘ 2 44-ы жо % 

2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
2341 Сар, 3013, 10%, 500v, Ceramic 
2342 Сар, 560р, 5%, 50у, Ceramic. 
2343 Сар, 313, 10%, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap; 100п, %80/-20%; 25v, Ceramic. 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

S 3342 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 VDR DC ІМА/ 50V S MAX 115V A 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5342 Coil, 22u. S е i 
6331 Diode, Signal, BAV21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 


Side AV+HP 


CBA 

0232 
0250 
0251 


S = 
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Safety Part 


Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 

3 Pin Cinch Socket 

6 Pin Connector. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 
025 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27961 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 
04815 
12482 


part. 


0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
2153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10м, 
470p, 
10м, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ома, 
120 ohm, 
120 ohm, 


Zener Diode, 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
20%, 
10% 
20%, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
, 50v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 


, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, 
%, 1/6W, 
%, 1/6W, 


6.8. volt. 


Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


27HT3000 


— Manual no. 


7629 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. ox s 
Battery, 1.5У, 2-PACK. 
Cabinet Back Assembly. 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC16b 
REMOTE 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
AC20j 


S AC21 


Clip, 


Anode Lead 


CRT, A68AJB82X11 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Holder, 


Degaussing Coil (4 Used) 


Owner's Manual 


Quick Use Guide. 
Remote Transmitter, 
Cabinet Front Assembly Ғ/27Р5555321. 


Cabinet Front. 
Chassis Guide. 
Light Guide. 
Power Button 


Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 


d). 


Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 


S = 


Main 


Chassis Assembly Parts 


Socket Fuse. 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 2 
Socket, 
Socket, MDIN, 10 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Socket, 
Tuner, 
SAW Filter, 
Filter, 


Fuse, 


Relay, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 


Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 


UA. 


Crystal Resonator, 18MHZ432 12P HC49 


/U A 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Cinch, 9 


м ло МЮ М 


Pin 
Pin 
6 Pin 

5 Pin 

3 Pin... 
Cinch, 3 Pin 

V+U PLL 5 uus X ud 
45MHZ75, OFWM1971M 
4MHz5 

IEC. 


Ceramic, 
4A, 250V, 
1P, 12V 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, 
100n, -80/-20$, 
100u, 20$, 25v, 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 16v, 
22p, 5$, 50v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 
100n, +80/=20%, 25v, 
150n, 10$, 16v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, 
1606; 480/209, 25v, 
100n, 480/-20£, 25v, 
тоба +80/-20%, 25v, 
220n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, Flectrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10у, 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 


25%; 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


RC19036001/01. 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


2135 
9299 
3121 
21225 
9301 
2129 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
3139 
3139 


2422 
3313 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
237 
014 
891 
137 
549 
013 
235 
233 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 


03831 
65263 
52451 
04471 
90631 
83131 
43967 
01641 
20101 
40901 
86491 
51791 
83171 
31381 
35111 
83141 


00411 
01242 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
15652 
32290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
44740 
02230 


part. 


2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 50v, 
1000u, 20$, 
22n, 10$, 25v, 
220n, 
470n, 
22n, 
in5, 
Tu, 

2n2, 
100n, 


10%, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
%80/-20%, 
10%, 50%, 

5%, 63v, 


220n, +80/-20% 
l6v, 


1000u, 20%, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
Ln, 5%, 25V, 
In, 5$, 25v, 
Zero ohm, 
220u, 20$, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
470n, 5$, 
2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5$, 
330n, 10$, 
680p, 10$, 
1.2nF, 10$, 
ETA, 53$, 
100n, 10$, 
150n, 10$, 


50v, 
50v, 
25v, 


50v, 


100n, 10$, 63v, 


2n2, 
2n2, 
4n7, 
47u, 
470p, 
68n, 

4u7, 


10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
20%, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 50v, 
10001, 20%, 
470u, 20%, 
ln, 10$, 500v, 
470n, 20%, 


50v, 
50v, 
29V, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ln5, 
100n, 
22u, 
100n, 
lab, 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, у, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
1004, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 
1n, 10$, 50v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 4190/5205, 
33p, 5$, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
ln, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 


50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 


25v, 
50v, 

16v, 

50v, 


50v, 


16у, 


-80/-20$ 
50v, 


160v, 


250v, 
100v, 
500v, 


250v, 
2kV, Ceramic 

2kV, Ceramic. 
1600v, 
50v, 
63v, 


10%, 50v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 


10%, 1000у, 
1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 
1000v, 
Ceramic. 
16у, 


16у, 


20007, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


6.3v, 


T80/-20$ 


Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic 
Ceramic. š 

‚ 25у, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. $. cé 
Metallized Polyes 
, l6v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. xod 
Chip Jumper w. i ou . 
25v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Polypropylene 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. бов 
Polypropylene 


Polypropylene 
Polyester 
Metallized Polye 


Metallized Polye 
Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Polyester 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. $ 2 
Metallized Poly 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic š 
Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 
‚ 25v, Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 


02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90488 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 


27HT3000 


2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31.13 
3114 
2113 
3116 
2142 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


Safety Part 


(continued) 


lu, +80/-20%, 
10u, 20$, 50v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, 'Chip' Jumper 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic . 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Blcctsigsie 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic Е 
101, 20$, 50v, Electrolytic 

3n3, 10$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. А 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 

1K5, 5$, 1/16W, Metallized ase 
8K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
lk, 5$, Carbon. 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 


16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5$, 
Jumper, 0.58MM К 
150 ohm, 5%, 1/6, nsn: Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. 


ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
5K6, ai 1/6W, Carbon Film. 

10К, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

ІК5, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
1К2, 1%, 1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

lk, 5%, Carbon. 

33K, 5$, 1/16W, Met алжый. glase 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 


390 ohm, %, 
100 ohm, %, 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure iro use акзат replacement 


017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


21050 
51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
23390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
51020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


part. 


42! 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G1 
аза: e s 5 $e жуу Q Біз imm pèn 4 ig 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS e ж e 2% 42% ren sèn С^ б жоош ж % 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS 4: 3 XXe ж Su, ж fèk 29.09 cu б Ww `Q 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 12K, 5$, 1/10W, Мека ged. Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon Я 

Res, 680К, 5%, 1/10W, Мева ова Blas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, КЕЗЕГІН Glass 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
LASS. e W w w vè s $^ Ж са 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized class 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 12k, 1%, Metal Film қ 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Metall iced Gia 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metal iowa Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film cr 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
Pu go %. Өсе Шон. m Re 4 % 4-5 2 lan 52 8 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 


27HT3000 


3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 


S = 
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(continued) 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper © jè 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Gl 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon Qo ws uw 731198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Тас s - 59% % жж w ешш шсш = ж “ 231298 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 4К7, 1$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5%, Carbon. w w & s < < 4 3198 
Res, 47 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass š "M. 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
PASS. a « X 5% S cw ж. ою oo 3198 
Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS w W < woe & owe a ож we cx 4. 4 3-99 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon ow өз a 2198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
TASS. 4 <ç 54% 54 н ow v € € & ч Q. BLOB 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
ASS. « э жо ж “4 MW see же wo W w 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper s 3 3198 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS: а = 5 w Aout rak oo € sak lw e ж 4. 198 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . < . ete 4. ғғ ж.а se 53190 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . < b. p ж. ж SË ee 5 ж жє SOS 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
laSS aw € e ow €» aw woe Ww ceo шсш в ж « 31298 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
Жаза 4-4 2 40% koul w wo] 3198 
Res, 220 ohm, 5%, Carbon e. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
абас ж A о Can lan өз We jan ta n ONE 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
аза; б 4 woe no» ж € oe o 4 aie BIOS 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 
52210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 


part. 


3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 


Wire Jumper, 


Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Fixed, 
Coil, 


Transformer, 


0 B. 
Coil, 
Coil, 


Fixed Inductor, 
Filter, 
Transformer, 
Inductor, 
Inductor, 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


о. 
op 
9. 
° 
9. 

° 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 


'Chip' Jumper 


“Chip! 
"Chap" 
"Chap" 
"chap 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


27u. 
820n 
6u8. 
10u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Inductor, 


10u. 
10u. 


33u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction, 
Signal Driver, 


3143; 
343. 


Mains, 


27u. 


Inductor, 
Inductor, 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 


SMT 


'Chip' 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 


Chip Jumper 


Diode, 33 volt 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


154148. 
154148. 
ВА5316. 
ВА5316. 
ВА5316. 


100MHz, 
0.58MM. 


100MHz, 
100MHz, 


LOT SLOT, 1342.0043В Y. 


42u 


39u, 10$, LALO4. 
5mH, 2A 

Layer, 
100MHz, 
100MHz, 


50R. 
SUR. 
DOR. 
508: 


80 ohm. 


SCIO0015-0 


5539009-04 В 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 


6.8 volt. 
10 volt 
, IN4148. 
6.2 volt. 
, BAV99 
6.8 volt. 


Diode, 
Diode, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Rect, 
Rect, 
Diode, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect, 
Signal, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


BY228/24. wou 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 


15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
2337 


021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
018 
935 


531 
018 
018 
935 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 


33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 


27HT3000 (continued) 


6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 


S = 
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Safety Part 


Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


1N4148. 


1N5062 
1N5062 
22 volt 


6.2 
9.1 


volt. 
volt. 


BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


6.8 


Diode Signal, IG 
LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
BAV70 

1N4148. 
BAS316. 


volt. 


BAS316. 


BAT85 


TSOP1836UH3V 
1N4148. 
Chip Jumper 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, SM TDA9587H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 
ІС, ТЕА1507Р/М1. 
FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


ІС, M24C08-WBN6. 
ІС, SM HEF4052BT 
ІС, SM HEF4052BT . 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 


OOOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O OO OO O CO OO OOQOO OO O O OO O O OO O O O O O O ° 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. x 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27=25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


GBU4JL-7002. 


9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9333 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27HT3000 


9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


CRT Panel Parts 


(continued) 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 


Main Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts 


(Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin 
0245 Connector, 6 Pin 

S 0254 CRT Socket, 9 Pin. icm ee ee жою US 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 

ester. < 

2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap, 100п, 480/-20$, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 VDR DC ІМА/ 50V S MAX 115V A 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5342 Coil, 22u. 2а UO SÉL dee ч 
6331 Diode, Signal, BAV21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 


Side AV+HP 


CBA 
0232 
0250 


S = Safety Part 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 
3 Pin Cinch Socket 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


2139 
2422 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27031 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 
04815 


part. 


0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2119 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 470p, 10$, 
Cap, 10u, 20%, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Jumper 

Jumper 

Jumper 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


Electrolytic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


2422 
2422 
2422 
3188 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


27PS50B321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC16b 
REMOTE 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
AC203 


S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. е ы Жош ж 

Battery, 1.5У, 2-PACK. 

Cabinet Back 

Clip, Anode Lead 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. kos e жож ж 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual 
Quick Use Guide. zo dest exu Ue ш ов 
Remote Transmitter, RC19036001/01. 
Cabinet Front Assembly f/27PS50B321. 
Cabinet Front. 
Chassis Guide. 

Light Guide. . . “> 
Speaker, Full Range, 
Gu a a ue diou s 
Deflection Yoke. 


l6ohm, 5W (2 Use 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 
Socket Fuse. 

Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, Pin 
Connector, 2 Pin 
Socket, Cinch, 9 
Socket, MDIN, 10 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin... 
Socket, Cinch, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL kip te ee Сыз ау ve dw 
SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 1P, 12V 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 4 Ы A ді 52 Б СЫ 
Crystal Resonator, 12 MHz, 20Р, НС49/ 
Ú A. ызба жошо ж S жож ШО% жо с% 
Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/U A 
сар, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


2 Pin 
2 Ріп 
6 Ріп 
5 Біп 
4 


Ріп 
Ріп 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. a 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22р, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
150n, 10%, 16у, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Flectrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 
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2135 
9299 
3139 
2125 
9301 
2129 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
3139 


2422 
3313 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
124 
014 
891 
124 
549 
013 
235 
233 
228 
237 
137 
124 
124 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 


03831 
65263 
35861 
04471 
90631 
32701 
43967 
01641 
20101 
40901 
86491 
51811 
70561 
31323 
32671 


00371 
01242 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
15652 
32290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
44740 
02230 
02230 


part. 


2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Сар, 
ster 
Сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 50v, 
1000u, 20$, 
22n, 10$, 25v, 
220n, 
470n, 
22n, 
15; 
Tu, 

2112 ; 
100n, 


10%, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50у, 

5%, 63v, 


220n, +80/-20% 
l6v, 


1000u, 20%, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
1n, 5%, 25v, 
in, 5%, 25v, 
Zero ohm, 
220u, 20$, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
470n, 5$, 
2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5$, 
330n, 10$, 
680p, 10$, 
1.2nF, 10$, 
lin, 5$, 
100n, 10$, 
150n, 10$, 


50v, 
50v, 
25v, 


50v, 


I00n, 10%, 63v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Tab; 
100n, 
22м, 
100п, 
165; 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, у, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
1004, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 
1n, 10$, 50v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, 4807205, 
lu, +80/-20%, 


50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25V, 


25v, 
50v, 

l6v, 

50v, 


50v, 


16v, 


+80/-20% 
50v, 


160v, 


250v, 
100v, 
500v, 


250v, 
2kV, Ceramic 

2kV, Ceramic. 
1600v, 
50v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 


10%, 1000у, 

1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 

1000v, 
Ceramic. 
16v, 


16v, 


2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


6.3v, 


+80/-20% 


Ceramic. A 
Electrolytic 
Ceramic. A 
, 25v, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic. 
Ceramic. $ до 8 
Metallized Polyes 
, 16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. š 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. $4 
Chip Jumper ы . e a 
25v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Polypropylene 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. d di 
Polypropylene 


Polypropylene 
Polyester 
Metallized Polye 


Metallized Polye 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 
‚ 25v, Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 


Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 


02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90488 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 


27PS50B321 (continued) 


2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1р, 25%, 50у, Ceramic 3198 
1р, 25%, 50у, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
1000u, 20$, 16v, gisctrolyie 3198 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic a 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. š . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, Carbon. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Cáxbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. . 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, “darbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. А 3198 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100К, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10K, i 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
1K2, 1$, 1/10W, Metallized Glass 2120 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, Carbon. 3198 
33K, 5$, 1/16W, Metaiid ved: Giass 3198 
1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
51020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


part. 


42! 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G1 
аза: e s 5 $e жуу Q Біз imm pèn 4 ig 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS e ж e 2% 42% ren sèn С^ б жоош ж % 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS 4: 3 XXe ж Su, ж fèk 29.09 cu б Ww `Q 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 12K, 5$, 1/10W, Мека ged. Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon Я 

Res, 680К, 5%, 1/10W, Мева ова Blas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, КЕЗЕГІН Glass 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
LASS. e W w w vè s $^ Ж са 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized class 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 12k, 1%, Metal Film қ 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Metall iced Gia 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metal iowa Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film cr 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
Pu go %. Өсе Шон. m Re 4 % 4-5 2 lan 52 8 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
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3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
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3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
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3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


OR1, 5 
OR33, 

Zero o 
47K, 5 
10k, 5 
4К7, 5 
2K2, 5%, 
470 ома, 


270K, 5% 
15K, 5%, 
4K7, 5%, 
lk, 5%, 

47 ома, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 


3/5W, Metal Film 
, 3/5W, Metal Film. 


m, Chip Jumper © % 
1/10W, Metallized Gl 


Carbon 


1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 


9%; 


1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metallized 
, 1/8W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 


Carbon. 


5%, 1/6W, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 


Glass 
Glass 


ilm 

Film. 
Glass 
Glass 


1 1/3W, Metal Film 
%, ІМ, Metal Film 


1/10W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
5%, 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metallized G 


‚ 1⁄10W, Metallized Glas 
‚ 1⁄10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


5$, 


1/16W, Metallized G 


6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 


2%; 


1/10W, Metallized G 


4K7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 onm, 
4K7, 5$, 
4K7, 5$, 
10k, 5$, 
2K2, 5$, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


5%, 
9%; 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 5 ow ж жо» 

1/16W, Metallized Glass 


2%; 
5%, 
5%, 


Chip Jumper . . . . 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 


560 ohm, 


IK5, 5%, 


330 ohm, 


220 ohm, 


AK7, 5$, 
220 ohm, 
1K, 5$, 
75 ohm, 


5%, 


1/16W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


2%; 
А 
5%, 


š 
9%; 


5%, 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized G 


$, Carbon 


1/10W, Metallized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
5%, 1/16W, Metalli 


zed Gl 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
2K2, 5$, 
1K, 5$, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 


Safety Part Be 


%, 1/6W, Carbon 

5%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metallized 

%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metallized 

%, 1/6W, Carbon 

1/16W, Metallized 
1/16W, Metallized 

1/16W, Metallized 
Metallized 
Metallized 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 
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012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 
52210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 


part. 


3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 


Wire Jumper, 


Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Fixed, 
Coil, 


Transformer, 


0 В. 
Coil, 
Coil, 


Fixed Inductor, 
Filter, 
Transformer, 
Inductor, 
Inductor, 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Со11, 
Со11, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


о. 
op 
9. 
op 
о. 
op 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 


'Chip' Jumper 


“Chip! 
"Chap" 
"Chap" 
"chap 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


27u. 
820n 
6u8. 
10u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Inductor, 


10u. 
10u. 


33u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction, 
Signal Driver, 


3143; 
343. 


Mains, 


27u. 


Inductor, 
Inductor, 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 


SMT 


'Chip' 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 


Chip Jumper 


Diode, 33 volt 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


154148. 
154148. 
ВА5316. 
ВА5316. 
ВА5316. 


100MHz, 
0.58MM. 


100MHz, 
100MHz, 


LOT SLOT, 1342.0043В Y. 


42u 


39u, 10$, LALO4. 
5mH, 2A 
Layer, 
100MHz, 
100MHz, 


50R. 
SUR. 
DOR. 
508: 


80 ohm. 


SCIO0015-0 


5539009-04 В 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 


6.8 volt. 
10 volt 
, IN4148. 
6.2 volt. 
, BAV99 
6.8 volt. 


Diode, 
Diode, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Rect, 
Rect, 
Diode, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect, 
Signal, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


BY228/24. wou 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 


15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
2337 


021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
018 
935 


531 
018 
018 
935 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 


33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 


27PS50B321 


6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 


S = 
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Safety Part 


Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 


(continued) 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


1N4148. 


1N5062 
1N5062 
22 volt 


6.2 
9.1 


volt. 
volt. 


BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


6.8 


Diode Signal, IG 
LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
BAV70 

1N4148. 
BAS316. 


volt. 


BAS316. 


BAT85 


TSOP1836UH3V 
1N4148. 
Chip Jumper 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, SM TDA9587H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 
ІС, ТЕА1507Р/М1. 
FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


ІС, M24C08-WBN6. 
ІС, SM HEF4052BT 
ІС, SM HEF4052BT . 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 
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BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. x 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27=25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


GBU4JL-7002. 


9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9333 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27PS50B321 (continued) 


9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2222 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 
(Part of Main Chassis) 


5 Pin 
6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

22u. de ae ч 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA61070/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Side AV Panel & 


CBA 
0232 


S = 


Side 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Headphone Parts - 313912727471 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


912727471 


Side 


AV Panel & Headphone Assembly 


1 Pin Headphone Socket 


Safety Part 
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(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27031 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


27471 
04747 


part. 


0250 
0251 
0253 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9155 


ло Co ш 


4 


Ріп 
Ріп 
Ріп 
Ріп 
Ріп 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zener Diode, 


Cinch Socket 


Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10u, 


Jumper 


о 
5, 


о 
5, 
о 
5, 


о 
5, 


50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


50v, 


50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Electrolytic 


Ceramic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
6.8 volt. 


2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


27PS55S321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC16b 
REMOTE 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
AC20j 


S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. oW owe uw. lè 

Battery, 1.5V, 2-PACK. 

Cabinet Back Assembly. 

Clip, Anode Lead 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. kos e жож ж 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual 
Quick Use Guide. ee, чы Чи 020% 
Remote Transmitter, RC19036001/01. 
Cabinet Front Assembly f/27PS55S321. 
Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Power Button a^ lub we Ws ж ` Ж 3 
Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 
EA dis ж Жоғ + 

Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 


S = Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 


Socket Fuse. š 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 


Connector, 2 Pin . . 

Socket, Cinch, 9 Pin 

Socket, MDIN, 10 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 3 Pin . . 

Socket, Cinch, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL са 8-8 50% 
SAW Filter, 45MHZ75, OFWM1971M L 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 1P, 12V 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 4 © 4 ¿ 9 e v & e èx 
Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. Aa 
Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/UA 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
150n, 10$, 16v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 447, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, 4980/2205, 10v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


2135 
9299 
3121 
21225 
9301 
2129 
2422 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
3139 
3139 


2422 
3313 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
237 
014 
891 
137 
549 
013 
235 
233 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 


03831 
65263 
52451 
04471 
90631 
83131 
43967 
01641 
20101 
40901 
86491 
51791 
83171 
31381 
35111 
83141 


00411 
01242 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
32290 
33310 
33310 
51090 
51090 
32290 
32290 
32290 
32290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
32290 
32290 
33310 
41040 
15652 
32290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
44740 
02230 


part. 


2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. A 
1000u, 20%, 16у, Electrolytic 
22n, 10%, 25v, Ceramic. š 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 63v, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. i 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
680p, 10$, 2kV, Ceramic 
1.2nF, 10$, 2kV, Ceramic. 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 
150n, 10$, 63v, 


100n, 10$, 603v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
10$, 250v, Polyester 
20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000n, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 
470n, 20$, 275v, 


2n2, 
2n2, 
4n7, 
47u, 
470p, 
68n, 

4u7, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10%, 1000v, 
10%, 1000v, 
20%, 200v, 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 1000v, Ceramic 
20%, v, Ceramic. 
10%, 16v, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16v, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50у, Ceramic 
68p, 5%, 50у, Ceramic 
Іп, 10%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ln5, 
100n, 
22u, 
100n, 
lab, 


Metallized Polyes 


Polypropylene 


Metallized Polye 


Metallized Polye 


Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 


02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90488 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 


27PS55S321 (continued) 


2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31.13 
3114 
2113 
3116 
2142 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 
10u, 20$, 50v, 
22u, 20$, 50v, 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, 'Chip' Jumper 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic . 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Blcctsigsie 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic Е 
101, 20$, 50v, Electrolytic 

3n3, 10$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. А 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 

1K5, 5$, 1/16W, Metallized ase 
8K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
lk, 5$, Carbon. 

150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 


16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 


Ceramic. 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5%, 
100 ohm, 5$, 
Jumper, 0.58MM К 
150 ohm, 5%, 1/6, nsn: Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. 


ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
5K6, ai 1/6W, Carbon Film. 

10К, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

ІК5, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
1К2, 1%, 1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

lk, 5%, Carbon. 

33K, 5$, 1/16W, Met алжый. glase 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 


390 ohm, %, 
100 ohm, %, 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure iro use акзат replacement 


017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


21050 
51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
23390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
51020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


part. 


42! 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G1 
аза: e s 5 $e жуу Q Біз imm pèn 4 ig 
Res, 470 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS e ж e 2% 42% ren sèn С^ б жоош ж % 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 82K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
LASS 4: 3 XXe ж Su, ж fèk 29.09 cu б Ww `Q 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 12K, 5$, 1/10W, Мека ged. Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon Я 

Res, 680К, 5%, 1/10W, Мева ова Blas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, КЕЗЕГІН Glass 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
LASS. e W w w vè s $^ Ж са 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized class 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 12k, 1%, Metal Film қ 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Metall iced Gia 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metal iowa Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film cr 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
Pu go %. Өсе Шон. m Re 4 % 4-5 2 lan 52 8 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 


27PS55S321 (continued) 


3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


OR1, 5 
OR33, 

Zero o 
47K, 5 
10k, 5 
4К7, 5 
2K2, 5%, 
470 ома, 


270K, 5% 
15K, 5%, 
4K7, 5%, 
lk, 5%, 

47 ома, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 


3/5W, Metal Film 
, 3/5W, Metal Film. 


m, Chip Jumper © % 
1/10W, Metallized Gl 


Carbon 


1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 


9%; 


1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metallized 
, 1/8W, Metallized 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 


Carbon. 


5%, 1/6W, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metallized 
1/10W, Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 


Glass 
Glass 


ilm 

Film. 
Glass 
Glass 


1 1/3W, Metal Film 
%, ІМ, Metal Film 


1/10W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
5%, 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metallized G 


‚ 1⁄10W, Metallized Glas 
‚ 1⁄10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


о 
5, 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


5$, 


1/16W, Metallized G 


6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 


2%; 


1/10W, Metallized G 


4K7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 onm, 
4K7, 5$, 
4K7, 5$, 
10k, 5$, 
2K2, 5$, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


5%, 
9%; 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 5 ow ж жо» 

1/16W, Metallized Glass 


2%; 
5%, 
5%, 


Chip Jumper . . . . 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 


560 ohm, 


IK5, 5%, 


330 ohm, 


220 ohm, 


AK7, 5$, 
220 ohm, 
1K, 5$, 
75 ohm, 


5%, 


1/16W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


2%; 
А 
5%, 


š 
9%; 


5%, 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized G 


$, Carbon 


1/10W, Metallized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
5%, 1/16W, Metalli 


zed Gl 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 onm, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
1K, 5$, 

100 ohm, 
2K2, 5$, 
1K, 5$, 

3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 


Safety Part Be 


%, 1/6W, Carbon 

5%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metallized 

%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metallized 

%, 1/6W, Carbon 

1/16W, Metallized 
1/16W, Metallized 

1/16W, Metallized 
Metallized 
Metallized 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 
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012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 
52210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 


part. 


3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 


Wire Jumper, 


Coil, 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Fixed, 
Coil, 


Transformer, 


0 В. 
Coil, 
Coil, 


Fixed Inductor, 
Filter, 
Transformer, 
Inductor, 
Inductor, 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Со11, 
Со11, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


о. 
op 
9. 
op 
о. 
op 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 


'Chip' Jumper 


“Chip! 
"Chap" 
"Chap" 
"chap 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


27u. 
820n 
6u8. 
10u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Inductor, 


10u. 
10u. 


33u. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction, 
Signal Driver, 


3143; 
343. 


Mains, 


27u. 


Inductor, 
Inductor, 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper . 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 


SMT 


'Chip' 
'Chip' 


Jumper 
Jumper 


Chip Jumper 


Diode, 33 volt 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


154148. 
154148. 
ВА5316. 
ВА5316. 
ВА5316. 


100MHz, 
0.58MM. 


100MHz, 
100MHz, 


LOT SLOT, 1342.0043В Y. 


42u 


39u, 10$, LALO4. 
5mH, 2A 
Layer, 
100MHz, 
100MHz, 


50R. 
SUR. 
DOR. 
508: 


80 ohm. 


SCIO0015-0 


5539009-04 В 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 


6.8 volt. 
10 volt 
, IN4148. 
6.2 volt. 
, BAV99 
6.8 volt. 


Diode, 
Diode, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Rect, 
Rect, 
Diode, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect, 
Signal, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


BY228/24. wou 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 


15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
2337 


021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
(721 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
531 
018 
018 
935 


531 
018 
018 
935 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 


33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 


27PS55S321 


6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 


S = 
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Safety Part 


Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 


(continued) 


EGP20DL-5100. 


BYD33D 


1N4148. 


1N5062 
1N5062 
22 volt 


6.2 
9.1 


volt. 
volt. 


BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


6.8 


Diode Signal, IG 
LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
BAV70 

1N4148. 
BAS316. 


volt. 


BAS316. 


BAT85 


TSOP1836UH3V 
1N4148. 
Chip Jumper 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, SM TDA9587H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 
ІС, ТЕА1507Р/М1. 
FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


ІС, M24C08-WBN6. 
ІС, SM HEF4052BT 
ІС, SM HEF4052BT . 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 
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BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. x 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27=25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


GBU4JL-7002. 


9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9333 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27PS55S321 (continued) 


9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


CRT Panel Parts 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 


Main Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts 


(Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin 
0245 Connector, 6 Pin 

S 0254 CRT Socket, 9 Pin. icm ee ee жою US 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 

ester. < 

2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap, 100п, 480/-20$, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 

S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 

S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3345 VDR DC ІМА/ 50V S MAX 115V A 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5342 Coil, 22u. 2а UO SÉL dee ч 
6331 Diode, Signal, BAV21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 


Side AV+HP 


CBA 
0232 
0250 


S = Safety Part 
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Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 
3 Pin Cinch Socket 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


2139 
2422 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27031 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 
04815 


part. 


0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2119 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


6 Pin Connector. 
5 Pin Connector. 
4 Pin Connector. 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 470p, 10%, 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 470p, 10$, 
Cap, 10u, 20%, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 47K, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zener Diode, 6.8 volt. 

Jumper 

Jumper 

Jumper 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 


1/6W, Carbon 


1/6W, Carbon 


Electrolytic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


2422 
2422 
2422 
3188 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


27PS60S321 — Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2204 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
Cabinet & Accessory Parts 2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 22240 
S АС01 AC Cord. 4 a w © & Hee ea Ban 3135 010 03831 2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC03 Battery, 1.5V, 2-PACK. . . . . . . . 9299 000 65263 2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54780 
AC04 Cabinet Back Assembly. . . . . . . . 3121 237 52451 2210 Сар, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
АС09 Clip, Anode Lead . « w w « . s w . 3135 014 04471 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. . 3198 017 44740 
S AC10 CRT, A68AJB82X11 . . . . . . . . . . 9301 891 90631 2213 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . « . 3198 017 02230 
AC11 Customer Control Buttons . w w . . . 3139 137 83131 2214 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
S AC12 Degaussing Coil. . . . . . . . . . . 2422 549 43967 2215 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. = . . . 3198 017 02230 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) . . 3135 013 01641 2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
AC16 Owner's Manual , . . . kow v ox « + 3121 235 20111 2217 Cap, 22n, 10%, 25у, Ceramic. w x а 3198 017 32230 
AC16b Quick Use Guide. к Q = ж = = ж & 3121 233 40911 2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 22240 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. . 3139 228 86501 2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
AC20 Cabinet Front Assembly f/27PS60S321. 3121 237 51791 2221 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC20a Cabinet Front. . . . . xc x . +, cw 3139 137 83171 2241 Cap, ln5, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 31520 
AC20b Chassis Guide. . . . . . . ow . . . 3139 124 31381 2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
АС20а Light Guide. . . . . . & =o «os » 3139 124 35111 2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 

ACQUE Power Button 4... w vo wow ou vos 3139 137 83141 2244 Сар, 100п, 5%, 63у, Metallized Polyes 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use Тег uo e 5 ш < w tan w © ш Ж ж 4 = = 2222 370. 76104 
Әз soe & s жш b ж ж-з ғасы o4 ш x 2422 2604. 00433 2245 Cap, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 023 22240 
S AC21 Deflection Yoke. w « & а v w « w . . 3313 203 01242 2247 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . & v. 3198 017 02230 
Main Chassis Assembly Parts 2249 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . v. 3198 017 32230 
Main Chassis Assembly Parts 2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
0127 Socket Fuse. . . . . . . . . . . . . 2422 088 00271 2252 Cap, 1n, 5%, 25v, Ceramic. . w . . а 3198 016 31020 
S 0211 Connector, 2 Pin «w . s wa . wou . . 2422 025 16269 2253 Cap, ln, 5%, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 016 31020 
S 0212 Connector, 2 Pin wou а . Wa = . . . 2422 025 16375 2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
0217 Connector, 5 Pin w . 6$ w'a sow 9 . . 2422 025 12491 2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
0219 Connector, 6 Pin w а s w . . a « x 2422 025 12482 2441 Сар, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0220 Connector, 5 Pin wow 4 w . . . a . . 2422 025 04853 2443 Cap, 47п, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 2198 017 24730 
$ 0221 Connector, 4 Pin w wa w w . . . . . 2422 025 15503 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Flectrolytic. . . 3198 025 51080 
s 0222 Connector, 2 Pin . i . . W wou so 2422 025 10646 2450 Сар, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin . . . . . . . . 2422 026 05236 2451 Cap, 15n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. , x . . 3198 016 01810 
0226 Connector, 4 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12479 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
0229 Connector, 7 Pin 55 wou . . ow» wou. 4422 025 11244 2457 Cap, 470n, 5$, 250v, Polypropylene . 2222 479 90023 
0240 Connector, 4 Pin iv e & ws v se 2422 025 12479 2458 Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0242 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2459 Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0243 Connector, 6 Pin «w . . w « . w « . « 2422 025 04854 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . . a . 3198 016 01010 
0246 Connector, 5 Pin wou . . . . . a ex 2422 025 12481 2462 Cap, 330n, 10%, 250v, Polypropylene 2022 333 00084 
0267 Connector, 3 Pin w uw wou . . . к . 2412 020 00725 2463 Cap, 680p, 10%, 2kV, Ceramic . . . . 2020 558 90485 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin wo vè wow . . 2422 026 05182 2463 Cap, 1.2пЕ, 10%, 2kV, Ceramic. . . . 2020 558 90488 
0284 Connector, 4 Pin w s . . . . . 9 . . 2422 025 12479 2465 Cap, lln, 5%, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90155 
1000 Tuner, V4U PLL 4 u W outa wou w x» » & 2422 542 90108 2471 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 

1002 SAW Filter, 45MHZ75, OFWMI971M L. 2422 549 44518 2472 Cap, 150п, 10%, 63v, Metallized Polye 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 SEGE жою е swe fou fi а. ы а) 2424-2052 72154 

$ 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. « w . . » v . . 2422 086 10914 2473 Сар, 100п, 10%, 63v, Metallized Ро1уе 
$ 1515 Relay, 1P, 12У/........... 2422 132 07444 EFÈZ dod. ш un w уе sw X. x шы кз wè 2222 365 5104 
1600 Tact Switch. s x w di w dok « . x 2422 128 02742 2474 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . = . 3198 017 02220 
1601 Tact Switch. .......... . + 2422 128 02742 2475 Сар, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1602 Tact Switch. wou un w . € ox o» we . . 2422 128 02742 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
1603 Tact Switch. w . . o an , von . . woe 2422 128 02742 2480 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
1606 Tact Switch. s . w на , +, x» . . 2422 128 02742 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 2482 Сар, 68n, 10$, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
U AS a 2а ¿ < у Га ъъ 2422 543 01203 2485 Cap, 4u7, 20%, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
1831 Crystal Resonator, 18МН7432 12Р HC49 2486 Сар, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
JUDA a . .. . . . ew ,. , ew ew ew . . . . 2422 543 00842 2487 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2004 Cap, 47n, 10%, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2488 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2491 Cap, Іп, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 

2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 S 2500 Сар, 470n, 20%, 275v, Metallized Poly 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 propylene. . « 2 . . 4 de + + + + + + 2222 336 29148 
2009 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2502 Cap, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . = 3198 019 52220 
2102 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2505 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2104 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2105 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 S 2515 Cap, 105, 209, vy Ceramic. e . . . w 2020 554 90128 
2111 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2520 Cap, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2112 Сар; 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2521 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2113 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2522 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2523 Cap, 1п5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
2129 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. w . . . 3198 016 33310 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . « 3198 017 04710 
2193 Cap, 2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2527 Cap, 2n2, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2528 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w . . w . 3198 017 01020 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2540 Cap, 10п, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2131 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2541 Сар, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2560 Cap, 680p, 10%, 1000у, Ceramic . . . 2020 558 90472 
2133 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2561 Сар, 100и, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2562 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 019 11020 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2563 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . w w. 3198 016 02290 2564 Cap, 2u2, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
2141 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. « . . . 3198 016 33310 2566 Cap, 470u, 20$, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 
2143 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2567 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
2150 Cap, 150п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 2238 780 15652 2568 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
2171 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . « w . 3198 019 12220 2580 Сар, 47u, 20%, 16у, Electrolytic . . 3198 028 24790 
2181 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2581 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2184 Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2201 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2602 Сар, 100р, 5%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2606 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w . . « 4 3198 017 01020 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 2607 Cap, 33р, 5%, 50v, Ceramic ... . . . 3198 016 33390 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
S131 
3132 
3133 
3134 
3139 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
31.59 
3170 
3172 


Sr 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50у, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
in, 10%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic . 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic . 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic Я 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper . . . . 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. с 3198 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
1K2, 1$, 1/10W, Metallized Glass 2120 
4K7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 


41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
04720 
06830 


part. 


2173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 5%, 
8K2, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
8K2, 5%, 
3K9, 5%, 
2K2, 5%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
ІК, 5%, 
220 ohm, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 


%, 1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


470 ohm, 
ohm, 
ohm, 


560 
100 


560 ohm, 


1/16W, Metallized G 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


330K, 5$, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
ohm, 
22K, 5$, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10k, 5%, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8К2, 5%, 
100 onm, 
1k, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
100 onm, 


100 


Zero ohm, 
1/10W, 


1M, 5$, 
15K, 5%, 
5K6, 5$, 
56 ohm, 
470 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
10K, 1%, 
IK, 5%, 
3K9, 1$, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
ІК, 5%, 
15К, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1%, 
220 ohm, 
3K3, 5%, 
330K, 5%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2К7, 5%, 
1R5, 5%, 
12k, 1%, 
12k, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
lk, 5%, 


5%, 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 925 ee dèt JÉ 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
%, 1/10W, Metallized G 
Chip Jumper . . 4 x 
Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/4W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 


3/5W, Metal Film 

1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 

Chip Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film . . . 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
Metal Film 
Metal Film š 
1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 


01030 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
74569 
04710 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 


27PS60S321 (continued) 


3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3500 
S 3501 
3504 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


62! 


3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
2527 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
35:69 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


% 


6R8, 5%, 
4R7, 5%, 
5 


3 ohm, 


bon Film E 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 


Safety Part 


220 ohm, 
4.7 ohm, 


270 ohm, 


1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330К, 5% 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 

OR1, 5%, 
0833, 5% 
деко 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4К7, 5%, 
2K2, 5%, 


5% 
5%, 
5%, 
lk, 5%, 
47 ohm, 
100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
081, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5$, 
A7K, 5$, 


5$, 
5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 


ohm, 


1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 


Carbon 


‚ 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon 


1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 


430%/-20%, 


20%, 
20%, 


144у, 


МТС, 


РТС, Car 


DSP-301N-A21F А. 
1/2W, Carbon Film 
3W1, 


Carbon F 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. Қ 
‚ 1/10W, Metallized Glas 


5$, 


1/3W, Metal Film 


1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film 
, 3/5W, Metal Film. 


Carbon 


Chip Jumper : ; 
1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 


5%, 


1/10W, Metallized С 


1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film ; 
1/8W, Metallized Glass 
‚ 1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


5%, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 


1/10W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
5$, 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
1/10W, Metallized G 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


‚ 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 


2%; 


1/16W, Metallized G 


6К8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 


100 ohm, 


4K7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


100 ohm, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
AK7, 5%, 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


5$, 
5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


5$, 
5%, 
2%; 


Chip Jumper . Я 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metallized G 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 


560 ohm, 


2%; 


1/16W, Metallized С 


1/16W, Metallized Glass 


5%, 


1/16W, Metallized G 


5$, 1/16W, Metallized G 


5$, 1/16W, Metallized G 
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2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


Be sure to use exact replacement 


204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 


03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 


part. 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 


Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Wire 

Coll; 
Coil, 
Trans 
Coil, 


Fixed, 


Coil, 
Trans 
0 B. 

Coil, 
Coil, 


Fixed Inductor, 


Filte 
Trans 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode 


1K5, 5%, 
330 ohm, 5$, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 5$, 
1K, 5%, 
75 ohm, 


S 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized G 


5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
1/16W, Metallized Gl 


75 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Gl 


47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 


1⁄ 
17 


100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
ІК, 5%, 
100 ohm, 5%, 
ІК, 5%, 
100 ohm, 
2K2, 5%, 
ІК, 5%, 
3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10К, 5%, 
3K3, 5%, 
10К, 5%, 
8К2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
27u. 
820n 
6u8. 
10м. 


1/ 


5%, 1/ 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Chip 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Inductor, 
Jumper, 0.58MM. 
10u. 
10u. 
former, 


33u. 


Linear Correct 
former, 
3u3. 
3034 
r, Mains, 5mH, 
former, SMT 
Inductor, 
Inductor, 

27м. 
Inductor, 
Inductor, 

5u6. 

5u6. 

5u6. 

6u8. 

6u8. 

6u8. 

IZUs s з» s % 

Diode, 33 volt 

, Signal, 1N414 


"Chap 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 


'Chip' 


Signal Driver, 


Layer, 

100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


6W, Carbon 
6W, Carbon 


1/16W, Metallized 


6W, Carbon 


1/16W, Metallized 


6W, Carbon 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


80 ohm 


ion, 42u 


SC1 


2A Eo. ca 

5539009 
50R. 
50R. 
50R. 
50R. 


8. 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
100MHz, 


LOT, USLOT+U AT2078 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


0015-0 


391, 10$, LALO4. 


-04 B 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
535 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 


31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 


27PS60S321 


6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7172 
7173 
7174 
7200 
7201 
7204 
7205 
7208 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 


S = 
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(continued) 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
Zener Diode, 10 volt 3198 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
Diode, Signal, BAV99 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. . 3198 
Diode, Rect, BY228/24. . . 9340 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 9338 
Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
Diode, Signal, BAV21 3198 
Diode, Signal, BAV21 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Rect,  BYD33J 9337 
Diode, Signal, BAV99 3198 
Zener Diode, 15 volt 3198 
Zener Diode, 5.6 volt. 3198 
Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
Zener Diode, 33 volt 3198 
Diode, Rect,  BYD33J 9337 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
Diode, Rect,  BYD33D 9337 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 9322 
Diode, Rect,  BYD33D 9337 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Rect, 1N5062 3198 
Diode, Rect, 1N5062 3198 
Zener Diode, 22 volt 3198 
Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
Zener Diode, 9.1 volt. 9322 
Diode, Rect, ВҮУ29Х-500. 9340 
Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, ВАУ70 9331 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode Signal, IG BAT85 9336 
LED, VS LTL-10224WHCR. 9322 
IR, Receiver, TSOP1836UH3V 9322 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
IC, SM TDA9587H/N1/3 9352 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
IC, TDA8359J0/N2. . . . 9352 
Transistor, NPN, BD135 3198 
Transistor, NPN, BD135 3198 
Optical Coupler, TCET1104(G) 9322 
IC, TEA1507P/N1. 9352 
FET Power STP8NC50FP š 9322 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 
Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
ІС, L78L33ACZ. "IO 9322 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
IC, M24C08-WBN6. 9322 
IC, SM HEF4052BT 9333 
IC, SM HEF4052BT . 9333 
IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
ІС, AN7522N. . А 9322 
Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
42150 
42030 
42150 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27PS60S321 (continued) 


9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 


CO OO OO OO. O. CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO CO OO OO CO OO OO CO CO CO OO OO OO CO OO OO CO OO OO CO CO OO CO OO CO OO CO OO OO OO OO OO OO OO O OO O CO OO OO O OO OO OO OO O OO O O OO O O O O O O O 


.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
2222 
3334 


S = 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


CRT Panel Parts 


Connector, 5 
Connector, 6 


CRT Socket, 


Cap, 


ester. m 
10u, 20% 
10%, 
560р, 5% 
10%, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n, 


3n3, 


3n3, 
100n, 
1n, 10$, 
100 ohm, 
1K, 20$, 
100 ohm, 
1K, 20$, 


Pin 
Pin 


9 Pin. X 
10$, 250v, Metallized Poly 


, 250v, Electrolytic. 


500v, 
, 50v, 


500v, 


$, 1/6W, Carbon Fil 
1/2W, Carbon Film. 


2000v, 
+80/-205, 


Ceramic 
Ceramic. 


25у, 
Сегат1с. 


Ceramic. 
Ceramic. 


(Part of Main Chassis 


m. 


%, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27041 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 


part. 


3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
2250 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


42! 


Side AV+HP 


СВА 

0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3151 
6161 
9153 
9170 
9171 


100 ohm, 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 

1 ohm, 
Res, 1K5, 20% 
Res, 22 ohm, 
VDR DC 1MA/ 
Res, 22 ohm, 
Res, 
Res, 
Res, 
Со11, 
Diode, 
Diode, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


22u. 
Signal 
Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
IC, TDAGIOTO/ 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 
$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 

, 1/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
50V S MAX 115V A 

5%, 1/6W, Carbon Film 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 

, BAV21 

, BAS316. 

‚ BAV21 

‚ BAV21 
N2. 

0.58MM. 

0.58MM. 

0.58MM. 

0.58MM. 


Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 
Pin Cinch Socket 


Connect 
Connect 
Connect 
470р, 10 
470р, 10 
470р, 10 


470р, 10 
101, 20% 
470р, 10 
101, 20% 
47K, 5%, 
150 ohm, 
ATK, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
Res, 120 ohm, 
Zener Diode, 
Jumper 

Jumper 

Jumper 


470p, 102 


Or. 
Or. 
OI. è = 
$, 50v, 
%, 50v, 
$t, 50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
$, 50v, Ceramic 
, 50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
6.8 volt. 


$, 50v, 
$, 50v, 
, 50v, 


PIP Panel Parts - 313917721831 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
DIST 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 


PIP Panel Par 
PIP Panel Ass 
Bracket, PIP 

Cable, 4 Pin, 
Cable, 7 Pin, 
Cable, 5 Pin, 
Cable, 5 Pin, 
Cable, 4 Pin, 
Cable, 4 Pin, 
Connector, 3 

Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 4 


Co N O1 нъ PO ` A 


Resinator Crystal, 


470n, +8 
100n, +8 
100n, +8 
47u, 20$ 
10u, 20$ 
100n, +8 
100u, 20 
47p, 5$, 
10u, 20$ 
10n, 10$ 
10n, 10$ 
10n, 10$ 
47u, 20$ 
10u, 20$ 
10n, 10$ 
10n, 10$ 
10n, 10$ 
12p, 5$, 
220n, +8 
220n, +8 
33n, 10$ 
10n, 10$ 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ЕБ c 213917721831 
embly 


280mm. 

280mm. 

280mm. 

280mm. 

280mm. 

280mm. 
Pin 
Pin 
Pin,. 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
P LTE w^ Q x. So kès ue vx 
14M31818, 20P 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
, 25v, Electrolytic 

, 50v, Electrolytic 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
$, 25v, Electrolytic. 
50v, Ceramic A 

‚ 50v, Electrolytic 

, 50v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. 

‚ 25v, Electrolytic 

, 50v, Electrolytic 

, 50v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. 

50v, Ceramic А 
0/-20%, 25у, Ceramic. 
0/-20%, 25у, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. 


3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
3139 
3139 
3139 
31.39 
3139 
2124 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


177 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 
023 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
016 
023 
023 
017 
017 


01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


21831 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 
21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
04790 
51090 
01030 
01030 
01030 
34790 
51090 
01030 
01030 
01030 
01290 
22240 
22240 
03330 
01030 


27PS60S321 (continued) 


2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2837 
2858 
2859 
2862 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
3801 


3802 


3803 
3804 
3805 


3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 


3817 
3818 
3819 
3820 
3821 


3822 


3823 


3824 
3827 


3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 


3834 


3836 
3838 


3839 


3840 
3843 


3844 


3845 
3848 


3849 


3850 
3852 
2952 
3854 
3856 


3857 
3858 
3859 
3860 
3862 


3865 
3890 
4800 
4870 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


47u, 20$, 25v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
390p, 5$, 50v, Ceramic. ç 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 


2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


820 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . 
390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


4M7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
017 
016 
017 
023 
025 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 
017 
016 
025 
017 
025 
025 
017 


021 


021 
011 
011 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 


34790 
01030 
05610 
01030 
21040 
34790 
21040 
34790 
21040 
34790 
01040 
01030 
34790 
24740 
03910 
31010 
01030 
34790 
34790 
01030 


51010 


51010 
01020 
01520 


51010 
52720 
58220 
58220 
58220 
51030 
51030 
01530 
51020 
51020 


58210 
51020 
51530 
51030 
01020 


53910 


53910 


53910 
51530 


53310 
54750 
51530 
52220 
51050 
01010 


51010 


51010 
51020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 
51230 
51230 
51530 


58210 
90020 
51220 
54730 
51820 


53390 
01510 
06890 
90020 
90020 


part. 


4871 
4872 
4909 
5890 
5891 
5892 
6800 
6801 
6802 
6890 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7810 
7812 
7816 
7818 
7820 
7890 
7891 
9800 
9810 
9912 
9913 
9914 
9915 
9917 
9919 
9920 
9921 
9922 
9924 
9925 
9927 
9928 
9929 


Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


10м. 
10м. 
10м. 


Zener Diode, 
IC, НЕЕ4053ВТ. 


IC, N74F06N. 
IC, М656698Р 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
ІС, HEF4053BT. 
Transistor, 
IC, МС78М05СТ. 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
3. 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


BAT85 
BAT85 
BAT85 
9 volt. 


NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 


O O O O O OC CO оо OO O O O OOO 


NPN, BC847B. 


NPN, BC337 
0. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
9336 
3198 
9533 
9339 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
9334 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
018 
018 
018 
247 
247 
247 
020 
729 
990 
146 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
729 
010 
703 
796 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90020 
90020 
90020 
21090 
21090 
21090 
60133 
60133 
60133 
53980 
60653 
90602 
60682 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
60653 
42030 
90687 
00126 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27RF50S325 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 

S AC10 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC16b 
REMOTE 
AC20 
AC20a 
AC20d 
AC20g 
AC20h 
AC20j 
AC20k 
AC20k1 
AC20k2 
AC20k3 

S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. іс o wu. Š 

Battery, 1.5V, 2-PACK. 

Cabinet Back 

Chassis Tray 

Clip, Anode Lead 

CRT, A68QCP893X001 

Degaussing Coil. © cuo Re ж 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
Owner's Manual 
Quick Use Guide. edt 9 и шош 
Remote Transmitter, RC19036002/01. 
Cabinet Front Assembly f/27RF50S325. 
Cabinet Front. 

Light Guide. 

Power Button Cover 

Power Button Shaft Sou š 
Speaker, l6ohm, 5W (2 Used). 

Top Control Рапе1. 
Top Control Bracket. 
Top Control Button 
Top Control Cover. 
Deflection Yoke, ITC 
АТ)» 


(Supplied with С 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0214 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 


S = Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 


Socket Fuse. 

Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 


Connector, 2 Pin . . 
Socket, Cinch, 9 Pin 
Socket, MDIN, 10 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin . . 
Socket, Cinch, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL z^ ua wu. ш ex 
SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, ІР, 12V 
Crystal Resonator, 
U A. s 0. veo 49. 0€ Ж 04040 040 wi N 
Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/UA 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


12 MHz, 20Р, НС49/ 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. š 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 10%, 50v, Ceramic 

330p, 5%, 50v, Ceramic. 

101, 20%, 50v, Electrolytic 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 5%, 50v, Ceramic. 

2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 

2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
22p, 5%, 50v, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

330p, 5%, 50v, Ceramic. I 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
150n, 10%, 16у, Ceramic 

22p, 5%, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Flectrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
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2135 
9299 
3139 
2129 
3135 
9322 
2422 
3139 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
2129 
3139 
3139 
3139 
3139 
3159 
3139 
21239 


000- 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2467 
2468 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. a 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. I 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 63v, 
220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper à 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
22n, 10$, 50у, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
360n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

820p, 10$, 2000v, Ceramic 
2u2, 5$, 
Polypropylene 
Polyester 
Polyester 
Polyester 


12n, 5%, 
15n, 
15n, 10$, 
100n, 
150n, 10%, 
100n, 10$, 63v, 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
4п7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
120n, 5$, 250v, 
20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 


1n, 10$, 500v, Ceramic. 
470n, 20$, 275v, 


4u7, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Metallized Polyes 


160v, Metallized Polyp 


Metallized Polye 


Metallized Polye 


Metallized Polyp 


Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 


479 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 


02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 
01810 
34790 
90019 
91331 
46810 
01010 
90486 


90042 
90156 
90219 
90219 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 


27RF50S325 (continued) 


2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
2112 
3114 
3115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
2123 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
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Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


lu, +80/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, +80/-20% 
lu, +80/-20%, 
22u, 20%, 50v, 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

47р, 5$, 50v, Ceramic . 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, sicdtrolybie 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, electrolytic 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. A 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, Chip Jumper қ 

1K5, 5%, 1/16W, Metallized Glue 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
0.58MM. . 

150 ohm, 5%, 1/6W, Tabon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 


10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16у, Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 


100K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 
150K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 
1K5, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
1K2, 1%, 1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


390 ohm, %, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, %, 


таппа éngine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 


art Be sure to, use act. replacement 
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017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 


41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 


part. 


3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3239 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 


Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 33K, 5$, 1/16W, Matai lived Glass 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
База: < ok & Wo» € sa. oue J ee о» 
Res, 68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Gl 
HEB. w wo ou 4 а ae ca S de 42% 
Res, 470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
LASS. < ç < W e de twe 060% 0% ш lè X èn dè 
Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 330K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 
Res, 82K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . x 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 680K, 5$, 1/10W, Мек teed Glas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, Мег ига. атаса 
Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4R7, 5$, 1/3W, Metal Film А 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
lass 5205 de jé 

Res, Zero ohm, Chip duode 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized disèt 
Res, 15К, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 5R6, 5%, 1/3W, Metal Film 

Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27К, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 470К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2R2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5%, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Gia 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon Ec doe в Se Sé 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2122 


011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
915 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 


663 


01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03568 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01010 
03320 
54740 
13908 
12208 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 


00019 


27RF50S325 (continued) 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


62! 


3319 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3295 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3939 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 


S = 
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Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 2322 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 2422 
Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, МТС, Carbon F 
TIT. = € ¢ p жо x ow «© жоя жж e ж w 27122 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. > uh 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon о m j 9B 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film . 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS s e ж. 4 x € € € 9 € jè ж ox jè 9 2198 
Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 4К7, 1$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. TOM 3198 
Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass . $ ж ce de fe eo^ жож 6 ж» ж 3198 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
Таба a-e e ж ж е d е сш чє mw 3198 
Res, 6К8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASE «w a d € S ғ we we Be s de uw BIOS 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Таба e € < we 4 ж ow o c wow ow ж 4 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
ASÈ w. e chow) dw dw d % 4“ 4 жож 0% 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
ава sv ж an Dè Ao ewe 3) 2 ow. Q X € & «2 o. 13198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азби e wow we “4 4 жж Ue e te 4-40. wow 121,98 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 


Res, 10K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Coil, 27u. 3198 
Coil, 820n 3198 
Coil, 6u8. 3198 
Coil, 10u. к ж ош жож 5 б ee 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Coil, 10u. 3198 
Coil, 10u. 3198 
Coil, 1m із 4450505 S 3198 
Transformer, LOT PSLOT 29''. 3128 
Coil, 22u. UEM 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 
Linear Correction Coil W anwe & < 31268 
Transformer, Signal Driver, SC10015-0 

0 B. : 2422 
Coil, Choke. 3128 
Coil, 6u8. 3198 
Coil, 3u3. 3198 
Coil, 33u. go Дю оз 2422 
Filter, Mains, 5mH, 2А 4 < < ж < & 2422 
Transformer, SMT Layer, SS39009-04 B 2422 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3199 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Coil, 27u. -— M 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
Coil, 5u6. 3198 
Coil, 5u6. 3198 
Coil, 5u6. 3198 
Coil, 6u8. 3198 
Coil, 6u8. 3198 
Coil, 6u8. 3198 
Coil, 12ü. e w < èn 3198 
Zener Diode, 33 volt 3198 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. . . . . 3198 
Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. 2312 
Zener Diode, 47 volt 3198 
Zener Diode, 10 volt 3198 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
Diode, Signal, BAV99 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. . 3198 
Diode, Кесе, BY228/24. . . 9340 
Diode, Rect, RGP30J-L7004. 9338 
Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
Diode, Signal, ВАУ21 3198 
Diode, Signal, ВАУ21 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Rect,  BYD33J 9337 
Diode, Signal, BAV99 3198 
Zener Diode, 15 volt 3198 
Zener Diode, 5.6 volt. 3198 
Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
Zener Diode, 33 volt 3198 
Diode, Rect,  BYD33J 9337 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
9395 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 


31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
72290 
90020 
53201 


02465 
37021 
76880 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 


27RF50S325 


6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
2173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 


Sum 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Safety Part 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


(continued) 


EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


BYD33D 


154148. 


1М5062 
1М5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


BAS316. 
ВАУ70 

154148. 
ВА5316. 


6.8 volt. 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
1N4148. « . 
Chip Jumper 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 


STP3NC60FP 


PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 


ІС, ТЕА1507Р/М1. 


BC857B. 
BC557B. a 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27=25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


IC, SM HEF4052BT 
IC, SM HEF4052BT 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


NPN, 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


PDTC143ZT 


IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 


о ооо CO OO OO OO OO OO O. OO 0000 00 00 00 00 00 00 O O 0 0 0 O O ° 


.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


GBU4JL-7002. 


9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
2198 
9322 
9340 
9333 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
35557 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


27RF50S325 (continued) 


9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2222 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


СКТ Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 


5 Pin 
6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
101, 20%, 250у, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 
1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

22u. ce ae te 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA61070/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Front Interface Panel Parts - 313912722301 
SafetyrBatt InteBéasurpaheluBerexact 3replagement 


Downloaded from wwwWAviBnualslib.com manuals search engine 


S = 


(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
023 
019 
558 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
539 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27051 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
21040 
41020 
90488 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


CBA 

0211 
0212 
0214 
1606 
2691 
2698 
3500 
3501 
3685 
3691 
3693 
9001 
9002 
6691 
6692 


Side AV+HP 


CBA 

0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3155 
3156 
3151 
6161 
9153 
9170 
9171 


Front 
2 pin 
2 pin 
5 Pin 
Tact 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Jumpe 
Jumpe 


Interface Panel Assembly 
Connector. 

Connector. 

Connector. 
Switch. Ars 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
3M3, 5$, Metallized Glass 
3M3, 5%, Metallized Glass 
560R, 5%, 1/6W, Carbon. 
, 1/6W, Carbon. 
, 1/6W, Carbon. 
r 
ы ж ж ож 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR Re 


Panel 


Side АУ-НР Panel Parts - 313912725911 


ceiver, TSOP1836UH3V. 


Parts - 313912725911 


Side AV+HP Panel Assembly. 


1 Pin 
3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 
Jumpe 
Jumpe 
Jumpe 


Headphone Socket 
Cinch Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
75 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Diode, 
к 

T 

r 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
5%, 
5%, 
5%, 
6.8 volt. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1/6W, Carbon Film 


Top Control Panel Parts - 313912723901 


CBA 

0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3091 


3092 


3093 


3094 


3095 


3096 
6091 


Top Control Panel Parts - 31391272390 


Тор С 
3 Ріп 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Diode 


ontrol Panel Assembly 
Connector. 
Switch. 

Switch. 

Switch. 

Switch. 50% ж. 
560 ohm, 5$, 1/10W, 
390 ohm, 5$, 1/10W, 
560 ohm, 5$, 1/10W, 
390 ohm, 5$, 1/10W, 
3K3, 5$, 
1K5, 5%, 
, Signal. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Metallized б 
Metallized G 
Metallized 6 
мера оза d 
17100, Мева (4 ged Glass 
1/10, Metallized Glass 


2129 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
9336 


127 
025 
025 
025 
128 
025 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
036 
036 
050 
127 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


127 
025 
128 
128 
128 
128 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
247 


22301 
16268 
16559 
06353 
02742 
51090 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
90010 
90010 
99682 
54667 


25911 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
07590 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


23901 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 


55610 
22910 
55610 
53910 
53320 


51520 
60133 


27RF72S325 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
Cabinet & Accessory Parts 2204 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
S AC01 АС Cord. . x w € X Boe + + + + ы». 3135 010 03831 2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
AC03 Battery, 1.5V, 2-PACK. . . . . . . . 9299 000 65263 2208 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC04 Cabinet Back w sou e 4 eo» so » , + 3139 124 36762 2209 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
AC07 Chassis Tray « . . . а & a |+ & & 3139 124 31323 2210 Сар, lu, +80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 
AC09 Clip, Anode Lead . . . . . . . . . + 3135 014 04471 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 10v, Ceramic. . 3198 017 44740 
S AC10 CRT, A68QCP893X001 . . . . . . . . . 9322 173 75682 2213 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
S AC12 Degaussing Coil. . . а wa . a . . . 2422 549 43967 2214 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) . . 3139 124 31122 2215 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC16 Owner's Manual w w ex ox wow » 4 . 3121 235 20541 2216 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
AC16b Quick Use Guide. . ға іа Жы» 3121 233 42861 2217 Сар; 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
REMOTE Remote Transmitter, RC19036002/01. . 3139 228 88001 2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
AC20 Cabinet Front Assembly f/27RF72S325. 3121 237 52781 2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
AC20a Cabinet Front. . . w . wood Fow 3 « . 3139 137 88401 2221 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC20d Light Guide. » ag «o . . « & ox « & & 3139 124 33811 2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. . . а. = 3198 017 31520 
AC20g Power Button Cover . . . . . . . . . 3139 124 32921 2242 Cap, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
AC20h Power Button Shaft . . . . . . . . . 3139 124 32791 2243 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
AC203 Speaker, l6ohm, 5W (2 Used). . . . . 3139 128 76071 2244 Cap, 100п, 5%, 63v, Metallized Polyes 
AC20k Top Control Panel. . . . . . . . + + 3139 177 22641 Бет. e s 4 s ow aos жез оз 4.2 > 9 2222 370 76104 
AC20k1 Top Control Bracket. . w «+ x . + . 3139 124 30381 2245 Сар, 100п, +80%/-20%, 50v, Electrolyt 
AC20k2 Top Control Button . . . . . . . . . 3139 124 30391 LC, e X ee & уж» AG) Q тек €» ux o CLES 017 21040 
AC20k3 Top Control Cover. . ....... 3139 124 31131 2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
S AC21 Deflection Yoke, ITC (Supplied with C 2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
MES a Q xA du) d Ab ome доз шз е COGS = = = = 2249 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . w . 4 3198 017 32230 
2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
Main Chassis Assembly Parts 2252 Сар, 1n, 5$, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 016 31020 
Main Chassis Assembly Parts 2253 Сар, 1n, 5%, 25v, Ceramic. . . . . . 3198 016 31020 
0127 Socket Fuse. . . . . . . . . . . . . 2422 088 00271 2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
S 0211 Connector, 2 Pin 4 4 . . ox « . 2422 025 16374 2401 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
S 0212 Connector, 2 Pin «w wa . . wou . к . 2422 025 16375 2402 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0214 Connector, 5 Pin & x . . . . . = . 2422 025 12481 2404 Cap, 47u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 54790 
0217 Connector, 5 Pin w . . s . . . 9 vo 2422 025 12481 2405 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
0219 Connector, 6 Pin w à s w . . a . x 2422 025 12482 2441 Cap, lu, 20%, 50у, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0220 Connector, 5 Pin w . . . . . . w . . 2422 025 04853 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
$ 0221 Connector, 4 Pin w wa w w . uw & . 2422 025 15503 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
s 0222 Connector, 2 Pin ia . . «ss - so» 2422 025 10646 2450 Сар, 47u, 20%, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin . . . . . . . . 2422 026 05236 2451 Cap, 22n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 02230 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . 2 . . 3198 016 01810 
0226 Connector, 4 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12479 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
0229 Connector, 7 Pin a . . 555 ow wou. 2422 025 11244 2457 Cap, 360n, 5%, 250v, Polypropylene . 2222 479 90019 
0239 Connector, 3 Pin w. . a w vè €» . . . 2422 025 16382 2458 Сар, 212, 20%, 100у, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0240 Connector, 4 Pin w . . s . vou €» wou 2422 025 12479 2459 Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0242 Connector, 5 Pin w à . w « . ox . . . 2422 025 12481 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
0243 Connector, 6 Pin w . w «+ . vo « wo 2422 025 04854 2463 Cap, 820p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90486 
0246 Connector, 5 Pin . yo vow ow» . . . . 2422 025 12481 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metallized Polyp 
0267 Connector, 3 Pin . . . . . . . . . . 2412 020 00725 Орулеёпе, x d kra kow a w e жж ж dw & 2222.479 90042 
0269 Socket, Cinch, 8 Pin « 2 + . © . . 2422 026 05182 2465 Сар, 12п, 5%, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90156 
0284 Connector, 4 Pin sa . x € «ex 4 » . 2422 025 12479 2467 Сар, 15п, 10%, 400у, Polyester . . . 2222 347 90219 
1000 Tuner, V+U PLL 2:52: . а 2422 542 90108 2468 Cap, l5n, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
1002 SAW Filter, 45.5 MHz, F072TPL-A L. . 2422 549 44327 2471 Cap, 100п, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2472 Cap, 10п, 10%, 100у, Metallized Polye 
5 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10914 ӨСӘК Q x dels әйт жон ы.» % W 2222 365 85103 
S 1515 Relay, ІР, 12V a ou . . . +. + + + + W 2422 132 07444 2473 Cap, 100п, 10%, 63v, Metallized Polye 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ SESEL e s a so w 4 94 o8 39 we > 4 ж 2222 365. 75104 
ОА................. 2422 543 01203 2474 Сар, 2n2, 10%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 2475 Сар; 282, 105, 50v, Ceramic. : . ж а 2198 017 02220 
JUDA . .. ......... . . . . 2422 543 00842 24776 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2004 Cap, 47n, 10%, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2480 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
2006 Сар, 4700, 20%, 167, Electrolytic, . 3198 025 24710 2482 Сар, 180n, 5$, 250v, Metallized Polyp 
2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 ropylene % ғ ы 9o + + + + + + + + 2222 479 90012 
2008 Сар, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2485 Сар, 4u7, 20%, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
2009 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 2486 Сар, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2487 Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2102 Cap, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2104 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . v. . . 3198 016 33310 2491 Cap, ln, 10$, 500v, Ceramic. . . « . 3198 019 41020 
2105 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metallized Poly 
2106 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 propylene. . w wo ж + + + + + + + = 2222 336 29148 
2111 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2501 Сар, 2n2, 10%, I000v, Ceramic. . . 2198 019 52220 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . « . . 3198 016 02290 2502 Cap, 2n2, 10$, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2121 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2505 Сар, 2n2, 10%, I000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2508 Cap, 470p, 10%, 1000у, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 S 2515 Cap, Ins; 20%, v, Ceramic. kw. . . . . 2020 554 90128 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2520 Cap, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2131 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2521 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2522 Cap, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2133 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2523 Сар, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . . 4 2020 558 90489 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2135 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2527] Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . 4 3198 016 02290 2528 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2141 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 33310 2540 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . w . . 3198 017 01030 
2143 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 2541 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. «e . o 3198 017 01030 
2150 Cap, 150n, 10%, 16v, Ceramic . . . . 2238 780 15652 2560 Cap, 680p, 10%, 1000у, Ceramic . . . 2020 558 90472 
2171 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . v. . . 3198 019 12220 2561 Сар, 100и, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 
2181 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2562 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w a € . . 3198 019 11020 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2563 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 
2201 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2564 Cap, 2u2, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
2202 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2566 Cap, 470u, 20%, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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27RF72S325 (continued) 


2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
23113 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
2123 
3126 
3131 
3132 
31.33 
2124 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 


Se 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Alu, 
lu, 
47u, 


20%, 
20%, 


25v, 
50v, 
20%, 16v, 
22u, 20%, 50v, 
220n, +80/-20%, 
100p, 5%, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
33m, 5%, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, 
ln, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
lu, +80/-20%, 
22u, 20%, 50v, 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

1р, 25%, 50у, Ceramic 

1р, 25%, 50у, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic . 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, 'Chip' Jumper... . 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
lk, 5$, Carbon. s X e ж xw % 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8MM. 


Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 

25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 

Electrolytic 


Ceramic. 


Jumper, 0.5 Em ж. co. cg, XM 2,044 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. s ж-з 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 


34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
51020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
51540 


part. 


3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
2170 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3119 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
5459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


5K6, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
10k, 5$, Carbon sow Q Q жой 
1K2, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
4K7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

68K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metallized G 


ohm, 
ohm, 


560 
100 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
82K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
560 ohm, 1/16W, Metallized G 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22k, 5$, Carbon sex wwe са 
12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
10k, 5$, Carbon 5 а ы ten ak 5 
680К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
33K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
lk, 5$, Carbon. — а Sin Yè. 0% 
10M, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
270K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 


100 


Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
1M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

56 ohm, 5$, 1/4W, Carbon Film 
470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
5R6, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film a 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 


3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 


011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
108 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
108 
021 
011 
011 
915 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 


05620 
01030 
31520 
51030 
92616 
04720 
06830 
01030 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
91716 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
58230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
91725 
54740 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


21010 
90020 
51050 
01530 
05620 
74569 
04710 
06890 
03390 
03568 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01010 
03320 
54740 


27RF72S325 (continued) 


3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3504 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


62! 


3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


3R9, 
2R2, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 


5%, 
1%, 
10K, 1%, 
3K9, 5%, 
22 ohm, 

AR7, 5%, 
8K2, 5%, 
10k, 5%, 
lk, 5$, 

6R8, 5$, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 12K, 5% 
Res, 3 ohm, 

bon Film 
Res, 1M5, 


+3 


2%; 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


220 ohm, 
4.7 ohm, 
270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5%, 
330K, 5$, 
100 onm, 
56K, 5$, 
lk, 5$, 
ORI, 5%, 
0833, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 


5%, 


1k, 5%, 


Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Кез, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


Safety Part 


100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2К2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5К6, 5%, 
A7K, 5%, 
330 onm, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 1 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
6К8, 5%, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
4K7, 5%, 
10k, 5%, 
2К2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


3/5W, 
3/5W, 


Film 
Film 


Metal 
Metal 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon 


Carbon. 


1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
Carbon 
1/10W, Мека! шаа Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
0%/-20%, 144v, РТС, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
20$, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

Chip Jumper A 
1/10W, Metallized glass 
Carbon 
1/10W, Maqeqa жей. Glass 
1/3W, Metal Film A 
5%, 1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
1/8W, Metallized Glass 

Metallized Glass 

Metallized Glass 


Eben: 
47 ohm, 5% 


1/69, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
%, ІМ, Metal Film 


1/10W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


5%, 1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 

1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. Я 

5%, 1/16W, Metallized G 


1/61, Carbon Film. 


5$, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 

1/16W, Маат аша! glisé 
Chip Jumper : 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
55, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metallized G 
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2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
31.98 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure to use exact replacement 


915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


13908 
12208 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51030 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 


00019 
15155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


part. 


3638 


3639 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4470 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5453 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 


Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


75 ohm, 5%, 
Zero ohm, 
4K7, %, 

220 ohm, 5% 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 
75 ohm, 5%, 


chip Tumper 


75 ohm, 5%, 
47K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
lk, 5%, Carbon. 
100 ohm, 5%, 
lk, 5%, Carbon. 


1/10W, Metallized 
1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


100 o 
2K2, 


IK, 5%, 


3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


hm, 


о 
5, 


9- 
op 
о. 
op 
о. 
° 
Q 
ор 
Q 
° 
9. 
° 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, Metallized Gl 


Glass 


1/16W, Metallized Gl 


1/16W, Metallized Gl 


Glass 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/6W, Garbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


‘Chip’ 
‘Chap’ 


Chip 


'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


'Chip' 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


1/16W, Metallized Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Zero 
Zero 
Zero 
21м. 
820n 
6u8. 
10u. di Xon cw. 
Inductor, 100MHz, 
Inductor, 100MHz, 
0.58MM. 


Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Wire Jumper, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 


'Chip' Jump 
'Chip' Jumper 
Chip Jumper 


80 
80 


ohm. 
ohm. 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Trans 
Coil, 
Fixed, 
Coil, 


10u. 
10u. 
1m 
former, 
22u. A 

Inductor, 
22u. 


LOT 


PSLOT 29''. 


100MHz, 80 


Linear Correction Coil 


Trans 
0 B. 

Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filte 
Trans 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode 


former, 
Choke. 
6u8. 
6u8. 
33u. 
r, Mains, 
former, SMT 
Inductor, 
Inductor, 
27м. 
Inductor, 
Inductor, 
5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 
Diode; 
‚ Signal, 


Signal Driver, 


5mH, 


2A 
Layer, 
100MHz, 
100MHz, 


50R. 
50R. 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 
1N4148. 


ohm. 


SS39009- 


SC10015-0 


04 B 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 


37590 
90020 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
72290 
90020 
12290 
53201 


02465 
37021 
76880 
26880 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 


27RF72S325 (continued) 
6007 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6150 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6201 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt 3198 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 3198 
6453 Zener Diode, 6.8 volt. . 3198 
6460 Diode, Rect, BY228/24. . . 9340 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
6463 Zener Diode, 10 volt 3198 
6465 Diode, Signal, BAV21 3198 
6466 Diode, Signal, BAV21 3198 
6468 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6470 Diode, Signal, BAV99 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt 24404 o9 9 e 13198 
6485 Diode, Rect, BYD33J . . . . . . . . 9337 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6487 Diode, Rect, BYD33D . . . . . . . . 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. . . 9322 
6520 Diode, Rect, BYD33D . . . . . . . . 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6524 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . |< vo 9331 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9322 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. .... 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . . 3198 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7172 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
71723 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7174 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7200 IC, SM TDASSSBH/NIJS “w. w w ou . w . . 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7208 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7400 FET, Power, STP3NC60FP . . . . . . . 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . . 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 3198 
S 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 
7521 FET Power STP8NC50FP a 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7560 ІС, L78L33ACZ. ame 22, Me Ses e 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7562 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7564 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
71602 ІС, M24C08-WBN6. . . . . . 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7801 IC, SM HEF4052BT 9333 
7802 IC, SM HEF4052BT . . . . . . . . + + 9333 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 . . . . . . . . . 9322 
7901 IC, AN7522N. . Р 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
91/75 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
993 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
010 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547] 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
51090 
10070 
10070 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
42150 
42030 
42150 
35557 
42030 
42150 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9472 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
2513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
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Jumper, 
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Jumper, 
27u. 
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Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 


CO OO OO O. O. OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO O O. OO OO O OO O OO OO O OO OO O O OO O O O O O O O O O 


CO OO OO O. OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 00 00 000 000 000000 000 0000 000 O ° 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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Main 
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Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 
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CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 


СЕТ Рапе1 Parts 


Connector, 5 
Connector, 6 


CRT Socket, 


Cap, 


ester. š 
10u, 20% 
10%, 
560p, 5% 
10%, 
+80/-20%, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 


3n3, 


3n3, 
100n, 


Pin 
Pin 


9 Pin. 25 5 G s OS 
10%, 250v, Metallized Poly 
‚ 250v, Electrolytic. 

Ceramic 
Ceramic. 


500v, 
, 50v, 
2000v, 


25у, 


(Part of Main Chassis 


Ceramic. 


Ceramic. 
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3198 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 


Downloaded from “Waw. NiaiüalslibRsorü rfantialsassaremensime Placement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
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90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
21201 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 


part. 


2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR D 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Со11, 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 


10$, 500v, Ceramic. . . . 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
20$, 1/2W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 
20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
C 1МА/ 50V S MAX 115V A 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

22u. E. ош 
‚ Signal, 
‚ Signal, 
‚ Signal, 
‚ Signal, 


1n, 
100 
1K, 
100 
1K, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


IC, ТрА61070/М2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Front Interface Panel Parts - 313912722301 
Interface Panel Parts - 3139127 


CBA 

0211 
0212 
0214 
1606 
2691 
2698 
3500 
3501 
3685 
3691 
3693 
9001 
9002 
6691 
6692 


Side AV+HP 


CBA 
0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3151 
6161 
9153 
91 70 
9171 


Front 
22301 
Front 
2 pin 
2 pin 
5 Pin 
Tact 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Jumpe 
Jumpe 


Interface Panel Assembly 
Connector. 

Connector. 

Connector. 
Switch. s ase Bal бш сш 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, 10%, 50v, Polyester 
3M3, 5%, Metallized Glass 
3M3, 5%, Metallized Glass 
560R, 5%, 1/6W, Carbon. 
330R, 5%, 1/6W, Carbon. 
220R, 5%, 1/6W, Carbon. 
па 
084047 ж ж 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR Re 


Panel 


ceiver, TSOP1836UH3V. 


Parts - 313912723881 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 
Side AV+HP Panel Assembly. 


1 Pin 
3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 
Jumpe 
Jumpe 
Jumpe 


Headphone Socket 
Cinch Socket 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
470p, 10%, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
120 ohm, 5$, 
120 ohm, 5%, 
Diode, 6.8 volt. 
r 
r 
r 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Top Control Panel Parts - 313917722641 
Top Control Panel Parts - 31391772264 


CBA 

0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
3091 


3092 


3093 


3094 


Top C 
3 Pin 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 


ontrol Panel Assembly 
Connector. 

Switch. 

Switch. 

Switch. 

Switch. eee чё at SH Q 

Zero ohm, 'Chip' Jumper 

Zero ohm, 'Chip' Jumper қ 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized 
390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized 
‚ 1/16W, Metallized 


сл 
оо 


560 onm, 


390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


G 
G 
G 


G 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 


019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
025 
025 
025 
128 
025 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
036 
036 
050 
127 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


177 
025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 


021 


021 


021 


021 


41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


22301 
16268 
16559 
06353 
02742 
51090 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
90010 
90010 
99682 
54667 


23881 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


22641 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 


35610 


33910 


35610 


33910 


27RF72S325 (continued) 


3095 
3096 
4092 
6092 


Res, 3K3, 5%, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, Zero ohm, 


Diode, Signal. 


PIP Panel Parts - 313917721831 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
0197 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2837 
2858 
2859 
2862 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
3801 


3802 


3803 
3804 
3805 


3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 


3817 
3818 
3819 
3820 
3821 


PIP Panel Parts - 3 
PIP Panel Assembly 
Bracket, PIP 
Cable, 4 Pin, 
Cable, 7 Pin, 
Cable, 5 Pin, 
Cable, 5 Pin, 
Cable, 4 Pin, 
Cable, 4 Pin, 
Connector, 3 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, Pin 

Connector, 4 Pin 

Resinator Crystal, 
Cap, 470n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 47u, 20$, 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 100n, 
Cap, 100u, 20$, 25v 
Сар, 47р, 5$, 50v, 

Cap, 10u, 20$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 47u, 20$, 25v, 
Cap, 10u, 20$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 12p, 5$, 50v, 

Cap, 220n, 
Сар, 220n, +80/-20% 
Cap, 33n, 10$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 47u, 20$, 25v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 560p, 5$, 50v, 
Cap, 10n, 10$, 50v, 
Cap, 100n, +80/-20% 
Cap, 47u, 20$, 25v, 
Cap, 100n, 
Cap, 47u, 20$ 
Cap, 100n, 
Cap, 47u, 20$, 
Cap, 100n, 10$, 
Сар, 10п, 10%, 
Сар, 47u, 20$ 

Cap, 470n, 
Cap, 390p, 5$, 

Cap, 100u, 20$, 
Сар, 10п, 10%, 

Сар, 47u, 20%, 

Сар, 47u, 20%, 

Сар, 10п, 10%, 

Res, 100 ohm, 5% 
ass. 
Res, 
aSS. u а = s 
Res, ІК, 5%, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Pin 
4 Pin 
2 Ріп,. 
2 Pin 
4 Pin 
5 Pin 
2 Pin 
3 


+80/-20% 


25v, 
50v, 


25v, 


ADV 

16v 
50v, 
25v, 


50v, 

25v 
50v, 
25v, 
25у, 
50v, 


5$, 
1/6W, 
1/6W, 
100 ohm, 5$, 


$, 1/10W, 
%, 1/6W, 

Res, 1/10W, 

Res, 1К, 1/10W, 
Res, 820 x %, 
ass. s +< m s 
Res, ІК, 5%, 
Res, 15K, 
Res, 10K, 
Res, ІК, 5$, 1/6W, 
Res, 390 ohm, 5$, 

ass. 


1/10W, 


*80/520$, 


+80/-205, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 


%, 1/10W, 
%, 1/10W, 
%, 1/10W, 
1/10W, 
$, 1/10W, 


$, 1/10W, 
$, 1/10W, 


13917721831 


280mm. 
280mm. 
280mm. 
280mm. 
280mm. 
280mm. 


14M31818, 20Р 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
, Electrolytic. 
Ceramic š 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic A 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 3 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
‚ Ceramic 
Ceramic. 
Electrolytic 
16v, Ceramic. 
Ceramic. " 
, Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Ceramic. 


1/10W, Me Lèt ised G1 


1/10W, Metalized Gl 


Carbon Film 
Carbon Film. 


1/10W, Metalized Gl 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Carbon Film. 
Metalized Glass. 
Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Gl 


Metalized Glass. 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Carbon Film 


1/10W, Metalized Gl 


1/16W, Metallized Glass 3198 
1/16W, Metallized Glass 3198 
'Chip' Jumper 


3198 
9340 


3139 
2158 
3139 
2129 
3139 
2139 
2158 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Downloaded fonat Kw. Mantalslibffni“fAanbalSSArekeAgiePlacement 


O21 
021 
021 
453 


177 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 
023 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
016 
023 
023 
017 
017 
025 
017 
016 
017 
023 
025 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 
017 
016 
025 
017 
025 
025 
017 


021 


021 
011 
011 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
011 


021 


33320 
31520 
90030 
90115 


21831 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 
21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
04790 
51090 
01030 
01030 
01030 
34790 
51090 
01030 
01030 
01030 
01290 
22240 
22240 
03330 
01030 
34790 
01030 
05610 
01030 
21040 
34790 
21040 
34790 
21040 
34790 
01040 
01030 
34790 
24740 
03910 
31010 
01030 
34790 
34790 
01030 


51010 


51010 
01020 
01520 


51010 
52720 
58220 
58220 
58220 
51030 
51030 
01530 
51020 
51020 


58210 
51020 
51530 
51030 
01020 


23910 


part. 


3822 


3823 


3824 
3827 


3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 


3834 


3836 
3838 


3839 


3840 
3843 


3844 


3845 
3848 


3849 


3850 
3852 
3853 
3854 
3856 


3857 
3858 
3859 
3860 
3862 


3865 
3890 
4800 
4870 
4871 
4872 
4909 
5890 
5891 
5892 
6800 
6801 
6802 
6890 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7810 
7813 
7816 
7818 
7820 
7890 
7891 
9800 
9810 
9912 
9913 
9914 
9915 
9917 
9919 
9920 
9921 
9922 
9924 
9925 
9927 
9928 
9929 


Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ass. : "T 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass. : "c 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ERES. = a. AN W fet 2 8505 се ve del š 
Res, 4M7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Cl 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
абас оса т мл з Іі» л ышы e. ao tyè. SÉ 
Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ая8; ж ж & ш Aw. ae Q & ш жойо з ж Q 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
аза. Р 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Мева сеа G1 
абба o do ш аж wwe 40% жойо ош жоя 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
аза. Р 

Res, Zero ohm, "Chip" Sunper 

Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Мева сеа G1 
азба жо x 492 45035 5 40 9 ж 9 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
GS ue & 55% Е 

Res, Zero ohm, "Chip" Jupes 

Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
азва о do sos 

Кез, Zero ohm, "Chip" “dumper 

Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Cice 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SW. We dao. жаз lan ew men. Ж c Se а) EM ND % 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. "T 

Diode, Signal, ВАТ85 

Біоде, Signal, ВАТ85 

Біоде, Signal, ВАТ85 

Zener Diode, 3.9 volt. 

IC, НЕЕ4053ВТ. 

IC, N74FO6N. 

IC, M65669SP Г" 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, НЕЕ4053ВТ. EE" 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, MC78MOSCT. ses 

Transistor, NPN, BC337 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
9336 
3198 
9333 
9339 
9522 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
9334 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
247 
247 
247 
020 
729 
990 
146 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
729 
010 
703 
796 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


953910 


53910 
51530 


53310 
54750 
51530 
52220 
51050 
01010 


51010 


51010 
51020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 
51230 
51230 
51530 


58210 
90020 
51220 
54730 
51820 


53390 
01510 
06890 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
21090 
21090 
21090 
60133 
60133 
60133 
53980 
60653 
90602 
60682 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
60653 
42030 
90687 
00126 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


29LL600131 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
ACO3 
АС04 
ACO7 
АС09 

5 АС10 
АС11 
АС12 
AC13 
АС16 
АС20А 
AC20D 
AC20E 
AC20J 
AC22 
AC23 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
Power Cord 0 Lm 
Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) 
Cabinet, Back. 

Chassis Tray 

Clip, Anode Lead 

СКТ A68AJB82X11. 

Customer Control Panel 

Coil, Degaussing 
Holder, Degaussing 
Owners Manual. MM 
Cabinet, Front - Model 29LL600131. 
Light Guide. w s w . . 

Wordmark, Warm Silver. 

Speaker, 16R, 5W (2 Used). 

Spring (Not Shown) 
Braid, Assembly. 
Remote Transmitter, 


(4 Used). 


RC19036001/01. 


Main Chassis Assembly Parts 


0122 
0123 
0124 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0165 
0211 
S 0212 
0219 
S 0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
S 0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 
Heatsink, Vertical 
Heatsink, Audio. 

Heatsink, SOPS 

Socket, Fuse 

NTC, Holder. 

IC-Spring. 

Spring ë ж ж 

ТС=5ркїїД. > а s = 

Spring for Bracket 
IC-Spring. S S жу QS Q 
Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 
Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 
Ground Terminal Assembly 340mm 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin 
Socket, Cinch, 9 
Socket, MDIN, 10 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin . . 
Socket, Cinch, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL 5 ulus S ud 
SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 12V, 5А G5PA-1. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. . 
Crystal, 12МН2000. 
Crystal, Resonator, 
HC49/U A 
Cap, 47n, 
Cap, 10м, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Сар, 100u, 
Cap, 22n, 
Cap, 470n, 
Cap, 22p, 
Cap, 330p, 
Cap, 330p, 


Pin 
Pin 


18MHz432, 12 Pin, 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 


25v, Ceramic. 
Electrolytic. 


10$, 16v, 
20$, 50v, 
20$, 16v, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, Ceramic. a 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic 

10$, 50v, Ceramic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 2u2, 480/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Сар, 2112, 480/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 
Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 
Сар, 330р, 10%, 50v, Ceramic 
Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 150п, 10%, 16у, Ceramic 
Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 
Cap, 2412; %80/-20%, 10v, Ceramic 
Сар, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
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2135 
9299 
3139 
2129 
3135 
9301 
3139 
2422 
2125 
3121 
3139 
5139 
3111 
2422 
3139 
3135 
3139 


3139 
3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3104 
3104 
3139 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
124 
124 
014 
891 
124 
549 
013 
235 
138 
124 
250 
264 
121 
010 
228 


121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
780 
016 
017 
023 


04731 
65263 
40513 
31324 
04471 
90631 
32701 
43967 
01641 
20223 
12621 
32671 
00571 
00371 
26231 
07311 
86491 


62213 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
08883 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 


part. 


2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ег. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


100п, 
100п, 
100п, 
220n, 
100n, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


25v, 
25v, 
25v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. А 
10000, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. ` 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. kou: 5 
100n, 5%, 63у, Metalized Polyest 


220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 


1000u, 20%, 16v, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper : 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. NE" 
330n, 10$, 250v, Polypropylene 
680p, 10$, 2000v, Ceramic 
lin, 5$, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 
150n, 10$, 63v, Polyester 
100n, 10$, 63v, Polyester 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. "P 
470n, 20$, 275v, Polypropylene. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


Electrolytic 
Ceramic. х 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 


21040 
21040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
42240 
21020 
02230 
32230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
00018 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 


29LL600131 (continued) 


2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
2124 
3124 
3125 
3126 
3131 
2132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
21:59 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


5%, 50v, 
5%, 50v, 
10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


68p, 
68p, 
In; 


Zero ohm, "Chip" Jumper 

1р, 25$, 50v, Ceramic 

1р, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic a 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. 2 š 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper kou 
ІК5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5%, 1/16W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. . . . . . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5$, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
47K, 5$, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. s 40% 

ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100К, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
150K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. i 
ІК5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
1K2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


сл 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 


06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 


part. 


о (n о о о о 0 


3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


5$, 
33K, 5$, 
ІК, 5%, 
220 ohm, 


68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 
330К, 5% 
82К, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 


100 ohm, 


22K, 5$, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1$, 
10K, 5$, 
680K, 5$ 
33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
ІК, 5%, 

10М, 5%, 
100К, 5% 
470K, 5% 
100 ohm, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 

%, 1/16W, Metalized Gl 


5%, 1/16W, Metalized Gla 
5$, 1/16W, Metalized Gl 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

, 1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 

1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/16W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 

‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 

‚ 1/10W, Metalized Glass 


‚ 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


1M, 5$, 

15K, 5%, 
5K6, 5$, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 

33 ohm, 

10 ohm, 

10K, 1%, 
ІК, 5%, 

3K9, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero 
Zero 
1K, 5%, 

15К, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 

27K, 1%, 
220 ohm, 
3K3, 5%, 
330K, 5% 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 


3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5$, 
8K2, 5%, 
ІК, 5%, 


3M3, 
DC, 
1M5, 5%, 
220 ohm, 
DC, B572 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 1$ 


ohm, 
ohm, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


5%, 
5%, 
5%, 


о 
© 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 
37, 3W1, 4R7, 20% 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

, 1/8W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 


021 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 


51020 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 


29LL600131 (continued) 


S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 

S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3922 
3836 
3837 
3838 
3939 
3843 
3901 
3902 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
SS. 

Res, 
SS. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 


75 ohm, 


56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


1K, 5$, 

100 ohm, 
12K, 5$, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 


5%, 
5%, 
5%, 
470 ohm, 
5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
470 ohm, 
4K7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


75 ohm, 

Zero ohm 
390 ohm, 
3K3, 5$, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ома, 
220 ohm, 
AK7, 5%, 
220 ohm, 


1K, 5%, 
75 ohm, 


47К, 5$, 


100 
100 
1K, 
100 
ІК, 5%, 

100 ohm, 
2К2, 5%, 
ІК, 5%, 

3K3, 5%, 


ohm, 
ohm, 
5%, 

ома, 


3/5W, Metal Film ; 
1/8W, Metalized Glass. 
‚ 1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

5$, 1W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

$, 1/16W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film. 3 
5%, 1/10W, Metalized Gl 
Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/16W, Metalized 
%, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
1/16W, Metalized 
‚ "Chip" Jumper $ s 
, 1/6W, Carbon Film. 
, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/10W, Metalized Gl 


5% 
5% 
5% 
5%, 1/16W, Metalized Gla 
‚ "Chip" Jumper . . . . 

5$, 1/16W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 

5$, 1/16W, Metalized Gl 


Metalized Gl 


oe ° 


5$, 1/16W, 
5$, 1/16W, Metalized Gl 
1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/16W, Metalized Gl 
5$, 1/16W, Metalized Gl 
1/16W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
5%, 1/16W, Metalized Gla 


5%, 1/16W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass. 
1/16W, Metalized Glass 
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2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 


03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
55620 
54730 


33310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 


31010 
06820 


54710 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 


part. 


3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 


Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. "m 

Wire Jumper, 0.58MM. 2 225 04 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. ш. зе жоса Ol Uw ^ue dd 
Transformer, SLOT, 1342.0043B Y. 
Coil, 33u. we 2. Xl шуш AL Ps 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. 2 5 іу 2 саз eG a 
Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
Q B, <+ « + Ке жж n % 

Coil, 3u3. 

Coil, 3u3. 

Coil, 39u. 2-5 5 

Filter, Mains, 5mH, 2А $e we sè 
Transformer, Layer, 5539009-04 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. AP 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

СО AM ш ¿j ж-ш c 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

zener Diode, 6.8 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect, BY228/24 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, ВАУ21 

Diode, Signal, ВАУ21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
531 
018 
018 
335 


531 
018 
018 
939 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 


33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 


29LL600131 


6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 


S = 
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Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


(continued) 


EGP20DL-5100 
BYD33D 
EGP20DL-5100 


BYD33D 


1N4148. 


1N5062 
1N5062 
22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 
BYV29X-500 
EGP20DL-5100 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 6. 


Diode, 
Diode, 
LED, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 
Signal, 


IR Receiver, 


Diode, 


Signal, 


Res, Zero ohm, 


Safety Part 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
BAV70 

1N4148. 
BAS316. 
8 volt. 
BAS316. 
BAT85 


LTL-10224WHCR. 
TSOP1836UH3V 


1N4148. 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, TDA9587H/N1/3/0830 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optic, Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BÇ337=25. 
PDTC143ZT 
BC327-25. 
BD135 

BD135 

TCET1104 ( 


FET Power, STP8NC50FP. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 


IC, M24C08-WBN6. 


NPN, 
PNP, 


IC, HEF4052BT. 
IC, HEF4053BT. 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N 


BC847B. 
BC547B. 
PDTC114ET 
BC857B. 
PDTC143ZT 
BC857B. 


. 58MM. 


Wire Jumper, O0 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


Be 


GBU4JL-7002 


"Chip" Jumper 


G). 


9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
2198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9342 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9333 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
992 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
729 
729 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


O O O O O O O O OPO OP OCO оо O O O O O Oo 


CO OO OO O. O. OO OO OO OO OO OO CO OO OO OO OO 0 CO OO OO 00 00 00000 OO OO O 00 0000 0000 0000 00 00 O O O ° 


ооо 


O O O O O CO ооо оо COM UO, O OO ° 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
339 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


29LL600131 (continued) 


9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


62! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3222 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
5 3345 
3346 
3347 
3350 
2253 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
Socket, 


Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


5 Pin 

6 Pin "m 

CRT, 9 Pin, N-Neck 
100n, 10$, 250v, 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

22u. 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


IC, TDA61070/NZ2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Side AV Panel & 


CBA 


Sram 


Side 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Headphone Parts - 313913729181 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


913729181 


Side 


Safety Part 


AV Panel & Headphone Assembly 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


137 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27971 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29181 


part. 


0232 
0250 
0251 
0253 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
21.53 
3156 
3157 
6161 
9155 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 
Jumpe 


о су WWE 


Headphone Socket 
Cinch Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Diode, 
f 


10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
20%, 
10% 
20%, 


, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 
, 50v, 
50v, 


$, 1/6W, 
$, 1/6W, 
$, 1/6W, 
6.8 volt. 


, 50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Electrolytic 


Ceramic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


29LW602231 — Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 AC Cord. ы 50% ow 4 3135 
AC03 Battery, 1.5У, 2-РАСК. 9299 
АС04 Cabinet Back Assembly. 3121 
AC09 Clip, Anode Lead 3135 

S AC10 CRT, A68AJB82X11 9301 
АС11 Customer Control Buttons 3139 

S AC12 Degaussing Coil. Lo е йж ож Se 2422 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
АС16 Owner's Manual don E A yè lèv 3121 
REMOTE Remote Transmitter, RC19036001/01. 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly f/29LW602231. 3121 
AC20a Cabinet Front. ео алысы ыса 19129 
AC20b Chassis Guide. 3139 
AC20d Light Guide. 3139 
АС20Ғ Power Button ecd жое ow ж 4 а « “3139 
AC20j Speaker, Full Range, 16оһп, 5W (2 Use 

d) ж жоё w un sé м. 2422 

S АС21 Deflection Yoke. 3313 

Main Chassis Assembly Parts 

Main Chassis Assembly Parts 
0127 Socket Fuse. 2422 

S 0211 Connector, 2 Pin 2422 

S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0219 Connector, 6 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 

S 0221 Connector, 4 Pin 2422 

S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . . 2412 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin 2422 
1000 Tuner, V+U PLL 2508 4. Ж Q 2422 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, ТЕС. 2422 

S 1515 Relay, ІР, 12У 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact Switch. © шоо ай ж wc € жж 2422 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20Р, HC49/ 

U A. koun A RO van ui 10422 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 

/U A Кз dw S od de de lèt x 2422 
2004 Cap, 47n, 10%, 16у, Ceramic. 3198 
2005 Сар, 101, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 410; 202, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Сар, 100и, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10%, 25у, Ceramic. А 3198 
2101 Сар, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2104 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2105 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2113 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2131 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2132 Сар, 2412, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2133 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2134 Сар, 212, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2135 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 3198 
2136 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 3198 
2141 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. š 3198 
2143 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2150 Сар, 150n, 10$, 16v, Ceramic 2238 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2184 Cap, 2u2, %80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2202 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 1005, +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2204 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2208 Cap, 100п, -480/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 417; 20%, 50у, Electrolytic 3198 
2210 Cap, lu, 480/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2213 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2214 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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010 
000 
237 
014 
891 
137 
549 
013 
235 
228 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 


04731 
65263 
52451 
04471 
90631 
83131 
43967 
01641 
20222 
86491 
51791 
83171 
31381 
35111 
83141 


00411 
01242 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
04854 
12481 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 


part. 


2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Сар, 
ster 
Сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10$, 50v, 
1000u, 20$, 
22n, 10$, 25v, 
220n, 
470n, 
22n, 
15; 
Tu, 

2112 ; 
100n, 


10%, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50у, 

5%, 63v, 


220n, +80/-20% 
l6v, 


1000u, 20%, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 25v, 
2u2, 20$, 50v, 
1n, 5%, 25v, 
in, 5%, 25v, 
Zero ohm, 
220u, 20$, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
470n, 5$, 
2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5$, 
330n, 10$, 
680p, 10$, 
1.2nF, 10$, 
lin, 5$, 
100n, 10$, 
150n, 10$, 


50v, 
50v, 
25v, 


50v, 


I00n, 10%, 63v, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 20$, 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20%, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Tab; 
100n, 
22м, 
100п, 
165; 
470p, 
2n2, 
in, 
10n, 
10n, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, у, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
680р, 10%, 
1004, 20%, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
470u, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 
1n, 10$, 50v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, 4807205, 
lu, +80/-20%, 


50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25V, 


25v, 
50v, 

l6v, 

50v, 


50v, 


16v, 


+80/-20% 
50v, 


160v, 


250v, 
100v, 
500v, 


250v, 
2kV, Ceramic 

2kV, Ceramic. 
1600v, 
50v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 


10%, 1000у, 

1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 

1000v, 
Ceramic. 
16v, 


16v, 


2000v, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


6.3v, 


+80/-20% 


Ceramic. A 
Electrolytic 
Ceramic. A 
, 25v, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic. 
Ceramic. $ до 8 
Metallized Polyes 
, 16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. š 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 

Ceramic. $4 
Chip Jumper ы . e a 
25v, 


Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Polypropylene 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. d di 
Polypropylene 


Polypropylene 
Polyester 
Metallized Polye 


Metallized Polye 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Polyester 
Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic 
‚ 25v, Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 


Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 


02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90488 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 


29LW602231 (continued) 


2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


Safety Part 


10u, 

22u, 

220n, 
2u2, 

Zero ohm, 
Zero ohm, 
lp, 25%, 

lp, 25%, 

47p, 5$, 

470p, 5%, 
220p, 5%, 
1n5, 10%, 
4u7, 20%, 
100n, 
10u, 

100n, 
10u, 

10u, 

100n, 
100u, 
In, 5%, 
In, 5%, 
Zero ohm, 
ln, 5%, 
Zero ohm, 
In, 5%, 

33p, 5$, 
47p, 5$, 
150p, 5$, 
180p, 5$, 
220p, 5$, 
560p, 5$, 
390p, 5$, 
10n, 10$, 
1000u, 
lu, 20$, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 

101, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 

100 ohm, 

Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 

1K, 5%, 

150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 

220K, 5%, 
75 ohm, 

100 ohm, 
75 ohm, 

100 ohm, 
75 ohm, 

100 ohm, 
Jumper, 

150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
75 ohm, 

100 ohm, 
Jumper, 

1K, 5%, 

100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
IK5, 5%; 
10К, 5%, 
1K2, 1%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22К, 5%, 
Lk; 5%, 

33K, 5%, 
ІК, 5%, 

220 ohm, 


20%, 
20%, 


20%, 


20%, 
20%, 


+80/-205, 
%80/-20%, 


+80/-20%, 
+80/-205, 
+80/-205, 
205 
25v, 
25у, 


25м, 


25v, 


20%, 
+80/-20%, 


+80/-205, 


5%, 


50v, 
50v, 


Electrolytic 
Electrolytic 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Chip Jumper 

Chip Jumper 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic . 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. . . . 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
l6v, 
Ceramic š 
Electrolytic 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. . . . 
5$, 1/6W, Carbon Fil 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper . . . v 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6їй, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film 


50v, 


50v, 
50v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, à 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film. 


X 


0.58MM. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


0.58MM. s ж-з 
1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 


Glass 


Carbon. 


1/16W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 
$, 1/16W, Metallized G 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


part. 


42! 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Gl 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5%, 1/16W, Metallized Glas 
82K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
2K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
10k, 5%, Carbon S 2 ie 65 
680К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
33K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
lk, 5$, Carbon. ke l. сй шз. lé 
10M, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 


100 


Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
1M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

12k, 1$, Metal Film 

12k, 1$, Metal Film "E 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

lk, 5$, Carbon. 
6R8, 5$, 1/3W, 
ART, %, 1/2W, 
Carbon es ме шз 
%, 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
%, 1/10W, Metallized Glass 
5, Carbon ON 22% 
%, 1/2W, Metallized Glass 
%, 1/2W, Metallized Glass 
+30%/-20%, 144v, РТС, Car 


% 


о 
© 


Metal Film 
Metal Film 


3 ohm, 


bon Film TL 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


DSP-301N-A21F A. 
20$, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1, МТС, Carbon F 


220 ohm, 
4.7 ohm, 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon. 


270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5$, 
100 onm, 
56K, 5$, 
lk, 5$, 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 


29LW602231 (continued) 


3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


OR1, 5 
OR33, 

Zero o 
47K, 5 
10k, 5 
4К7, 5 
2K2, 5%, 
470 ома, 


270K, 5% 
15K, 5%, 
4K7, 5%, 
lk, 5%, 

47 ома, 

100 ohm, 
12K, 5%, 
5K6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ома, 
2K2, 5%, 
1K8, 5%, 
8K2, 5%, 
5K6, 5%, 
47K, 5%, 


8K2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 
ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6К8, 5%, 
100 ohm, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
4K7, 5$, 
10K, 5$, 
2K2, 5%, 


Zero ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


75 ohm, 


3/5W, Metal Film 
, 3/5W, Metal Film. 


m, Chip Jumper... w . 


1/10W, Metallized Glass 
Carbon Wedge voe cs 
1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 

5%, 1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 

1/8W, Metallized Glass 
, 1/8W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


5%, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/10W, Metallized G 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
Chip Jumper w w w x . 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metallized G 


5$, 1/16W, Metallized Gl 


Zero ohm, Chip Jumper 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 


560 ohm, 


IK5, 5%, 


330 ohm, 


220 ohm, 


4К7, 5$, 


220 ohm, 
IK, 5$, 
75 ohm, 
75 ohm, 
A7K, 5$, 
100 onm, 
100 onm, 
1K, 5$, 
100 onm, 
IK, 5$, 
100 onm, 
2R25. 5$, 
1K, 5$, 
3K3, 5%, 
3K3, 5%, 


5%, 1/16W, Metallized G 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metallized Gl 


5%, 1/16W, Metallized Gl 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 


11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 


part. 


3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Wire Jumper, 
Coil, 10м. 
Coil, 10м. 
Transformer, 
Coil, 33u. 
Fixed, 
Coil, 
Transformer, 
0 B. à 4 
Coil, 3u3. 
Coil, 3u3. 
Fixed Inducto 
Filter, Mains 
Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 6u8. 
Coil, 12u. . 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


10K, 5%, 
3K3, 5%, 
LOR, 5%, 
8K2, 5%, 


27u. 
820n 
6u8. 
10м. 


27м. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Inductor, 
Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


100MHz, 
0.58MM. 


Signal Driver 


r, 39u, 10$, LALO4. 


, omH, 2A 
SMT Layer, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 


33 volt 

, 1114148. 
, 104148. 
‚ ВА5316. 
‚ ВА5316. 
‚ ВА5316. 
6.8 volt. 
10 volt 

, 1N4148. 
6.2 volt. 
, BAV99 

6.8 volt. 


BY228/24. . 
RGP30J-L700 


9.1 volt. 
, BAV21 
, BAV21 
, BAS316. 
‚ BAS316. 
BYD33J 
, BAV99 
15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


EGP20DL-5100. 


Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Inductor, 80 ohm. 


LOT, USLOT+U AT2078 
Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction, 4 


2u 


p SC10015-0 


5539009-04 В 


50R. 
50R. 


50R. 


50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
535 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 


31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 


29LW602231 (continued) 


6487 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. 9322 
6520 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6524 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. 9322 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6681 Diode Signal, IG BAT85 9336 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. 9322 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7200 IC, SM TDA9587H/N1/3 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . . 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 ç 3198 
S 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 
7521 FET Power STP8NC50FP A 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7560 ІС, L78L33ACZ. ¿ ж de fè a 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
7562 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7564 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7602 IC, M24C08-WBN6. 9322 
7801 IC, SM HEF4052BT 9333 
7802 IC, SM HEF4052BT . 9333 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
7901 IC, AN7522N. . Р 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
9101 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9102 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9103 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9181 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9192 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9406 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9407 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9409 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9411 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9412 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9415 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9418 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9421 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9422 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9425 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9453 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
32557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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3198 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
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036 
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036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
3859 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3222 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2253 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Side AV+HP 


СВА 
0232 


S = 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


5 Pin 
6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

22u. ou 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ТС, TDA61070/NZ2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Panel Parts - 313912723881 
Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 
1 Pin Headphone Socket 


Safety Part 
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(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27971 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 


part. 


0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9153 
9170 
9171 


Cinch Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
470p, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
10u, 20%, 

470р, 10%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 

150 ohm, 5%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 5%, 
120 ohm, 5%, 1/6ї, 
120 ohm, 5%, 1/6W, 
6.8 volt. 


3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener Diode, 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
Carbon 
Carbon 


Electrolytic 


Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Film. 
Film. 
Film. 


2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


29PV702235 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. ы ы 2 20% 
Battery, 1.5У, 2-РАСК. 
Cabinet Back 

Chassis Tray 


S АС01 
ACO3 
АС04 
АС07 
АС09 

S AC10 

S AC12 
AC13 
AC16 
REMOTE 
AC19 
AC20 
AC20a 
AC20d 
AC20g 
AC20h 
AC20j 
AC20k 
AC20k1 
AC20k2 
AC20k3 

S AC21 


Clip, 


Anode Lead (3 Used). 


CRT, А680СР893Х001 
Degaussing Coil. 


Holder, 


Degaussing Coil (4 Used) 


Owner's Manual 


Remote Transmitter, RC19036002/01. 
Yoke Wedge . . . . 
Cabinet Front Asse 
Cabinet Front. 


Light Guide. 

Power Button Cover 

Power Button Shaft "E 
Speaker, 16ohm, 5W (2 Used). 
Top Control Panel. 

Top Control Bracket. 

Top Control Button 


Top Control Cover. 
Deflection Yoke, ITC 


RT). 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
Б 0211 
5 0212 
0214 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0239 
0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 


S = Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 
Socket Fuse. 

Connector, 2 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 4 Pin 


Connector, 2 Pin 


Socket, 


Cinch, 9 Pin 


Socket, MDIN, 10 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 


Connector, 3 Pin 
Socket, 


Cinch, 3 Pin 


Tuner, V+U PLL 


SAW Filter, 
Filter, 


Fuse, 


Relay, ІР, 12V 
Crystal Resonator, 


U A. 


Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 


/UA 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


45МН275, OFWM1971M 
Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, ТЕС. 


47n, 10$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, 
100n, -80/-20$, 
100u, 20$, 25v, 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 16v, 
22p, 5$, 50v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22р, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, 
150n, 10$, 16v, Ceramic 
22р, 5$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
100n, +80/=208, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
220n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
4u7, 20%, 50v, Flectrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16у, 


25v, 
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mbly £/29PV702235. 


(Supplied with C 


12 MHz, 20Р, НС49/ 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


2135 
9299 
3139 
2129 
3135 
9322 
2422 
3139 
3121 
3139 
3139 
3121 
3139 
2129 
3139 
3139 
3139 
3139 
3159 
3139 
21239 


000- 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2467 
2468 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. a 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. I 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16у, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper à 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
22n, 10$, 50у, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
360n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

820p, 10$, 2000v, Ceramic 
2u2, 5$, 
Polypropylene 
Polyester 
Polyester 
Polyester 


12n, 5%, 

15n, 
15n, 10$, 
100n, 
150n, 10$, 


100n, 10$, 63v, Metallized Polye 


2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
4п7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
120n, 5$, 
20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 


4u7, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


63v, Metallized Polyes 


160v, Metallized Polyp 


63v, Metallized Polye 


250v, Metallized Polyp 


275v, Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 


479 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 


02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 
01810 
34790 
90019 
91331 
46810 
01010 
90486 


90042 
90156 
90219 
90219 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 


29PV702235 (continued) 


2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
2112 
3114 
3115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
2123 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 


Sr 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
68p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
lu, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47р, 5$, 50v, Ceramic . 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
1000u, 20$, 16v, sicdtrolybie 3198 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic ç 3198 
470n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
10u, 20$, 50v, electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper қ 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metallized Glue 3198 
8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, Carbon. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carnan Film. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. . 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Tabon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. 3198 
ІК, 5%, 1/6W; Carbon Film 3198 
100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
150K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1K5, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
10k, 5$, Carbon 3198 
1K2, 1$, 1/10W, Макат ed glass 2120 
390 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 

Be sure to use exact replacement 
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017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 


21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
21050 
21050 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
90020 
01020 
90020 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
90010 
01020 
51040 
51540 
05620 
01030 
51520 
51030 
92616 
03910 
01010 
01010 


part. 


3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3233 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 
22K, 
lk, 
33K, 
ІК, 
220 
68 о 


470 


560 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
560 
100 
22k, 
12K, 
820 
39K, 
10k, 


680К, 


33K, 
820 
8K2, 
100 
lk, 
10M, 


100K, 
470K, 


330 


220K, 


82K, 
ІК, 
4Р7, 
4Р7, 
100 
10К, 
4R7, 
100 


Zero ohm, 


1M, 
15K, 
5K6, 
180 
820 
68 o 
33 o 
5R6, 
5K6, 
1K, 
2K, 
6R8, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


1K, 

15К, 
3K9, 
33 o 
27K, 
100 

3K3, 


470K, 


3R9, 
2R2, 
2K2, 
2K2, 
150 

150 

2К7, 
1R5, 
12k, 
10K, 
3K9, 
22 o 
4R7, 
8К2, 
ІК, 

6R8, 


10k, 


3 ohm, 


bon Film 


ohm, 
9. 
5, 
555 
о. 
5, 
5%, 
ohm, 
hm, 


ohm, 
ohm, 
5$, 
5$, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5$, 
9. 
op 
ohm, 


1%, 


о 
5, 


о 
5, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
5%, 


9. 
5, 


ohm, 


9- 
° 
5%, 
5%, 
9 
° 
ohm, 
9- 
° 
5%, 
ohm, 


5%, 
5%, 
5%, 

ohm, 

ohm, 
hm, 
hm, 

5$, 

$, 
5$, 

1%, 
5%, 


5%, 
5%, 
5%, 

hm, 

9. 
° 
ohm, 


о 
5, 


%, 
%, 
%, 
%, 
ohm, 
ohm, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
hm, 
6, 
9. 
$, 


i 


о 
5, 


5%, 


5%, 
$, 1/10W, Metallized Glas 


3%; 


ғ30%/-20%, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
Carbon. 

1/10W, Metalltzed glase 
1/6W, Carbon Film 

5, Carbon 

$5, 1/10W, Metallized С1 
1/10W, Metallized G 


Я 
5%, 


%, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metallized Glass 

1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 

Carbon 

1/10W, Metallized- Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metallized Glass 

Carbon 


%, 1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
Carbon. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film A 
5%, 1/10W, Metallized G 


Chip Junpst 
1/10W, Metallized case 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 
1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 

Chip Jumper 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
5%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
Carbon. 4 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

Carbon 

‚ 1/10W, Meee teed Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon uw — 
144v, РТС, Car 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2122 


011 
011 
021 
021 
011 
021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
915 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 


663 


01010 
02230 
51020 
53330 
01020 
52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03568 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01010 
03320 
54740 
13908 
12208 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 


00019 


29PV702235 (continued) 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


62! 


3319 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3295 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3939 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 


S = 


Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 2322 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 2422 
Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, МТС, Carbon F 

MP = a 2 ""--————l 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. A 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, 0R33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper Я 3198 
Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon 3198 
Res, 4K7, >» 1/10W, Манат тей! Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film . 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass . . < ж о жє wo е жо ж 4 o» 2198 
Res, 1K5, 58, `1710й, Metallized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film . . 2312 
Res, 4К7, 1$, 1/10W, Metallized Glass 2120 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. 3198 
Res, 47 ohm, 5% 1/69, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass . А 2% «е ж we жож є ж « 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
Res, 8К2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass . . wee e жо ж ш мй ES 3198 
Res, 6К8, 5%, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass . . ç dew e с ж due IAS VES ue se ve ОО 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, Zero ohm, Chip Jumper A 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 52. 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

Таба e € «© wg 4 ow U ж & ow ou ж ж 4 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 

ASÈ W. 2. Q< x 3198 
Res, Zero ohm, chip Jupe : 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 

азе е. ж «© 4 Ae oo dé ow ё X € & «2 o. 13198 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 

ass. . . s Ue 6 ж de ce Ue Woo. ж wo 91298 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1k, 5%, Carbon. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Garbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, lk, 5$, Carbon. ¿ de 4 ж wu 2196 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
Res, 10k, 5$, Carbon 3198 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Mapa Ti ала! Glass 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
108 
730 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
92624 
61274 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
51820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


51010 
06820 


51010 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
52220 
90020 
01010 
01010 


51010 


57590 
90020 
54720 
02210 
01020 


57590 


57590 
54730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
52220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 


part. 


3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Со11, 
Со11, 


Fixed, 
Fixed, 


Wire 

Coil, 
Coil, 
Coil, 
Trans 
Со11, 


Fixed, 


Linea 
Trans 
0 B. 

Со11, 
Со11, 
Со11, 
Со11, 
Filte 
Trans 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Со11, 
Со11, 
Zener 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Zener 
Res, 

Zener 
Zener 
Diode 
Zener 
Diode 
Zener 
Diode 
Diode 
Zener 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode 


10k, 5$, Carbon 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
21м. 
820n 
6u8. 
10u. $^ Xo 4 жож о ue 
Inductor, 100MHz, 80 
Inductor, 100MHz, 80 
0.58MM. 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


Jumper, 
10u. 
10u. 
1m 

former, 

22u. 2 ж, жой d. & 
Inductor, 100MHz, 80 

r Correction Coil 

former, Signal Driver, 


LOT PSLOT 29''. 


Choke. 
6u8. 
3u3. 
33u. ёс fee 
r, Mains, 5mH, 2А 
former, SMT Layer, 
Inductor, 100MHz, 
Inductor, 100MHz, 
21м. 
Inductor, 
Inductor, 
5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 
Diodè, 
, Signal, 
, Signal, 
, Signal, 
, Signal, 
, Signal, BAS316. 

Diode, 6.8 volt. 
1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Diode, 47 volt 

Diode, 10 volt 
, Signal, 1N4148. 

Diode, 6.2 volt. 
, Signal, BAV99 

Diode, 6.8 volt. 
, Rect, BY228/24. 
, Rect, RGP30J- L7004. 
Diode, 9.1 volt. 
, Signal, BAV21 
, Signal, BAV21 
, Signal, BAS316. 
, Signal, BAS316. 
, Rect, BYD33J 
‚ Signal, BAV99 

Diode, 15 volt 

Diode, 5.6 volt. 

Diode, 9.1 volt. 

Diode, 33 volt 
, Rect, BYD33J 


50R. 
SUR. 
DOR. 
508: 


100MHz, 
100MHz, 


33 volt 

154148. 
154148. 
ВА5316. 
ВА5316. 


1/10W, Metallized. Glass 


ohm. 
ohm. 


ohm. 


SC10015-0 


SS39009-04 B 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
9395 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 


51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
72290 
90020 
53201 


02465 
37021 
76880 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 


29PV702235 


6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
2173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 


Sum 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Safety Part 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


Diode, Signal, 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


(continued) 


EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


BYD33D 


154148. 


1М5062 
1М5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


BAS316. 
ВАУ70 

154148. 
ВА5316. 


6.8 volt. 


NPN, 
PNP, 
NPN, 


BAS316. 
1N4148. « . 
Chip Jumper 


BC847B. 
BC857B. 
BC847B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 


STP3NC60FP 


PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 


ІС, ТЕА1507Р/М1. 


BC857B. 
BC557B. a 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27=25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


IC, SM HEF4052BT 
IC, SM HEF4052BT 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


NPN, 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


PDTC143ZT 


IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 


о ооо CO OO OO OO OO OO O. OO 0000 00 00 00 00 00 00 O O 0 0 0 O O ° 


.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


GBU4JL-7002. 


9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
2198 
9322 
9340 
9333 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
35557 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


O O O O O O O O O O CO OP P CO MO O O O O O O O O ооо 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


29PV702235 (continued) 


9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2222 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


СКТ Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 


5 Pin 
6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
101, 20%, 250у, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. š 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 
1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

22u. ce ae te 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA61070/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Front Interface Panel Parts - 313912722301 
SafetyrBatt InteBéasurpaheluBerexact 3replagement 
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S = 


(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
023 
019 
558 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
539 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
29831 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
21040 
41020 
90488 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


CBA 

0211 
0212 
0214 
1606 
2691 
2698 
3500 
3501 
3685 
3691 
3693 
9001 
9002 
6691 
6692 


Side AV+HP 


CBA 

0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3155 
3156 
3151 
6161 
9153 
9170 
9171 


Front 
2 pin 
2 pin 
5 Pin 
Tact 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Jumpe 
Jumpe 


Interface Panel Assembly 
Connector. 

Connector. 

Connector. 
Switch. Ars 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
3M3, 5$, Metallized Glass 
3M3, 5%, Metallized Glass 
560R, 5%, 1/6W, Carbon. 
, 1/6W, Carbon. 
, 1/6W, Carbon. 
r 
ы ж ж ож 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR Re 


Panel 


Side АУ-НР Panel Parts - 313912725911 


ceiver, TSOP1836UH3V. 


Parts - 313912725911 


Side AV+HP Panel Assembly. 


1 Pin 
3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 
Jumpe 
Jumpe 
Jumpe 


Headphone Socket 
Cinch Socket 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
470p, 10%, 
10u, 20%, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
75 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Diode, 
к 

T 

r 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 
5%, 
5%, 
5%, 
6.8 volt. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


1/6W, Carbon Film 


Top Control Panel Parts - 313912723901 


CBA 

0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3091 


3092 


3093 


3094 


3095 


3096 
6091 


Top Control Panel Parts - 31391272390 


Тор С 
3 Ріп 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Diode 


ontrol Panel Assembly 
Connector. 
Switch. 

Switch. 

Switch. 

Switch. 50% ж. 
560 ohm, 5$, 1/10W, 
390 ohm, 5$, 1/10W, 
560 ohm, 5$, 1/10W, 
390 ohm, 5$, 1/10W, 
3K3, 5$, 
1K5, 5%, 
, Signal. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


Metallized б 
Metallized G 
Metallized 6 
мера оза d 
17100, Мева (4 ged Glass 
1/10, Metallized Glass 


2129 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
9336 


127 
025 
025 
025 
128 
025 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
036 
036 
050 
127 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


127 
025 
128 
128 
128 
128 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
247 


22301 
16268 
16559 
06353 
02742 
51090 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
90010 
90010 
99682 
54667 


25911 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
07590 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


23901 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 


55610 
22910 
55610 
53910 
53320 


51520 
60133 


32PS55S321 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 AC Cord. A 3139 
ACO2 AC Cord Relief Ss 3139 
ACO3 Battery, 1.5У, 2-РАСК. 9299 
АС04 Cabinet Back 3139 
AC09 Clip, Anode Lead kle pa xw x ow. BoD 

S AC10 CRT, A80QCF340X34(N) (When Comp 2209 

= 10uF). ик owe 5 ы ы Se ve ОЗО 
5 АС12 Degaussing Coil (Used w/CRT А80ЕСК272 
X56) ee de So ee a ae fè 2422 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC15 Jack Panel Bracket Assembly. 3139 
AC16 Owner's Manual £ sè! tè 3121 
AC16b Quick Use Guide. RUNS 3121 
REMOTE Remote Transmitter, RC19036001/01. 3139 
AC20 Cabinet Front Assembly Ғ/32Р5555321. 3121 
AC20a Cabinet Front. 3139 
AC20b Chassis Guide. 3139 
AC20d Light Guide. 3139 
AC20e Nameplate. 3139 
АС20Ғ Power Button ecd жое б ж “ а « “3139 
AC203 Speaker, Full Range, l6ohm, 5W (2 Use 
Су owe 5 UNE ge жожо. e$ cw té 2422 
AC20k Top Control Panel. . . . .. 3139 
AC20k4 Top Control Button Assembly. 3139 
S AC21 Deflection Yoke. eo 4) w wow a з « 3313 
S АС10 CRT, A80ECK272X56 (When Comp 2209 = 4 
.ТаЕ). "0 4835 
S AC12 Degaussing Coil (Used w/CRT A80QCF340 
X34 (N)). . 2422 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
0127 Socket Fuse. š 2422 

S 0211 Connector, 2 Pin 2422 

S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0219 Connector, 6 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 

S 0221 Connector, 4 Pin 2422 

S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0239 Connector, 3 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . . 2412 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin . < а < — 2422 
3247 Res, 470K, 5%, 1/10, Glass (Used м/с 

RT A80QCF340X34(N)). 3198 
1000 Tuner, V+U PLL 2420 fan ak ж 40 % 2422 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 

S 1500 Fuse, 4A, 250V, ТЕС. 2422 

5 1515 Relay, ІР, 12V 2422 
1606 Tact Switch. ма жой жож ш ш жш (2422 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20Р, HC49/ 

U A. аса Bow ow & Row Se « wo. 0422 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р НС49 

/U A ыза dw we 25 Wet x 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 1005, +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. А 3198 
2101 Cap, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2104 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. š 3198 
2105 Сар, 10u, 20%, 50у, Electrolytic 3198 
2106 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2111 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2113 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2131 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2132 Сар, 202, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2133 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
2134 Сар, 212, +80/-20$, 10v, Ceramic 3198 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2141 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. š 3198 
2143 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2150 Сар, 150n, 10%, 16v, Ceramic 2238 
2181 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic š 3198 
2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2201 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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128 
124 
000 
124 
014 


904 


549 
013 
138 
235 
233 
228 
237 
124 
124 
124 
120 
124 


264 
137 
137 
203 


131 


549 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
020 
026 


021 
542 
549 
549 
086 
132 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
780 
016 
017 
023 


76161 
26301 
65263 
42311 
04471 


59463 


43977 
01661 
19311 
20561 
40911 
86491 
52881 
42301 
31323 
26361 
01192 
29441 


00371 
22091 
95721 
01351 


27165 


45334 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
12481 
00725 
05182 


54740 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 


part. 


2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 


2209 


2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 


2245 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2457 


2458 
2459 
2460 
2463 


2463 


2464 


2465 
2466 


2466 


2468 


2468 


2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
220n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 


4.7uF, 20$, 50v, Electrolytic 


sed w/CRT А80ЕСК272Х56). 


Cap, 


lOuF, 20$, 50v, Electrolyt 


ed w/CRT A80QCF340X34 (N)). 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 


470n, %80/-20%, 16v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 2 3 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 


220n, +80/-20%, 25у, 


Сегат1с. 


470n, 10%, 50у, Polyester 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 


100n, 10%, 63v, Metallized Polye 


220n, +80/-20%, 16v, Ceramic (Us 


ed w/CRT A80ECK272X56) 


Cap, 


4TOH, +80/-20%, 16v, 


ed w/CRT A80QCF340X34 (N)). 2 te 
10001, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Used 
Cap, 
Used 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 


Zero ohm, Chip Jumper 


Ceramic (Us 


2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470nF, 5$, 250v, Polypropylene 


w/CRT A80QCF340X34 (N. 


430nF, 5%, 250v, Polypropylen 


w/CRT A80ECK272X56) 


242, 20%, 100v, Electrolytic. 


680р, 10%, 500у, Ceramic. 


100р, 5%, 50у, Ceramic. 
680р, 10%, 2kV, Ceramic 


СКТ А80ЕСК272Х56). 


Сар, 
/CRT 
Cap, 


1.2nF, 10%, 2kV, Ceramic (Used w 


A80QCF340X34(N)). 


2u2, 5$, 160v, Metalliz 


opylene. 


Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 


Cap, 


13n, 5$, 1600v, Polypropylene 


10n, 10$, 400v, Polyester (Used 
w/CRT A80ECK272X56). xx) "ж d.n Сш 
15n, 10$, 400v, Polyester (Used 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) S S 
18n, 10$, 400v, Polyester (Used 
w/CRT А80ЕСК272Х56). 


10п, 10$, 400v, Polyester (Used 


w/CRT A80QCF340X34 (№) ) š 
100n, 10%, 50v, Polyester 


Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


150n, 10%, 63v, Metallized Polye 


100n, 10%, 63v, Metallized Polye 


2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 275v, Metallized Poly 


propylene. оо 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
4700, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


(U 


ic (Us 


(Used w/ 


ed Polypr 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 


2222 
2020 
3198 
3198 


2020 


2020 


2222 
2222 


2222 


2222 


2222 


2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


023 
023 
023 
023 
023 


025 


025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 


023 


017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 


479 
021 
019 
016 


558 


558 


479 
375 


347 


347 


347 


347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 


21040 
41040 
41040 
22240 
41040 


54780 


51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


75104 


22240 


24740 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90023 


90022 
91331 
46810 
01010 


90485 


90488 


90042 
90157 


90218 


90219 


90222 


90218 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 


32PS55S321 (continued) 


2508 
S 2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31135 


Sr 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10%, 1000у, Ceramic 
20%, v, Ceramic. 
10%, 16у, Ceramic 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 16у, Ceramic 
10%, 2000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
470u, 20%, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
47р, 5$, 50v, Ceramic . 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, Chip Jumper 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, Chip Jumper 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
47p, 5$, 50v, Ceramic . 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
1K5, 5$, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 5$, 
68 ohm, 5$, 
ІК, 5%, 


470р, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


220K, 5$, 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 


1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glas 


3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 


64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 


part. 


3114 
3115 
3116 
2122 
3123 
3124 
3125 
3126 
2121 
31.32 
3122 
3134 
2135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
2139 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 


3206 


2207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3211 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 


3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3451 
3452 
3452 
3453 
3454 
5455 
3458 


Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. is W 50% 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5%, 
150 ohm, 5$, 
47K, 5%, 
150 ohm, 5$, 
47K, %, 
150 ohm, 5%, 
47K, %, 
75 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. ce vé 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, %, 
1K5, %, 
10К, %, 
1К2, %, 
390 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

lk, 5$, Carbon. 

33K, 5%, 


270K, 5%, 


Т A80QCF340X34(N)) . . . . . 


Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, %, 


68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Gl 


470 ohm, 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 
8K2, 5$, 

2K2, 5%, 

100 ohm, 5$, 
560 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 
560 ohm, 5$, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 
12K, $, 
820 ohm, 5$, 
39K, 5%, 
10k, $, 
680K, 5$, 


1/6W, Carbon Film. 


Carbon 


RT A80ECK272X56) . . w s 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33K, 5%, 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
lk, 5$, Carbon. 

10M, $, 
100K, 5$, 
470K, 5$, 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 
Zero ohm, Chip Jumper . . . 
1M, 5$, 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
2R7 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

35K7, 1$, 3/5W, Metal Film. 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

24K, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


1/16W, Glass (Used w/CR 
T А80ЕСК272Х56). oo te. uM ж SÈL Q 
1/8W, Glass (Used w/CR 


1/16W, Metallized G 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glas 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Glass (Used w/C 


1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2312 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 


011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
021 


021 


730 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
204 
915 
915 
011 
915 
012 
011 


01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 


53330 


61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38220 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 


56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
03278 
15602 
13573 
01020 
12403 
26880 
01020 


32PS55S321 (continued) 


3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 


3470 


3471 


3471 


3472 


3472 


3473 


3473 


3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3500 
5 3501 
3504 


S 3506 
3907 
S 3508 

3510 


62! 


2519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 


S = 


Safety Part 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 5%, 
27K, 1%, 
180 ohm, 
Res, 3K3, 5%, 
Res, 150K, 5%, 1/10W, Glass 
RT A80ECK272X56) . . . . 
Res, 390K, 5$, 
T A80QCF340X34 (N)) 
Res, 3R9, 1$, 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
Res, 4R7, 1$, 3/5W, Metal 
W/CRT A80ECK272X56). 

Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
Res, 2R2, 1$, 3/5W, Metal 
w/CRT A80ECK272X56). 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal 
W/CRT A80ECK272X56). 

Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal 
Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 150 ohm, 5$, 
Res, 2К7, 5%, 
Res, 1R5, 5%, 
Res, 15K, 1%, 
Res, 6K8, 1%, 3/5W, 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, 
Res, 33 ohm, 5%, 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, 
Res, lk, 5%, Carbon. 
Res, 2R2, 5%, 1/3W, 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, 
Res, 22k, 5%, Carbon 
Res, 100K, 5%, 
Res, 100K, 5%, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 3 ohm, 
bon Film 


5%, 


1/41, 
3/5W, 


Carbon 


-30$/-20$, 144v, 


Film 
Film 
Film 
Film 


Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 3 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


(Used w/C 


1/8W, Glass (Used w/CR 


3/5W, Metal Film (Used 


(Used 
(Used 
(Used 


(Used 


(Used 


Film . 
Film... 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon Film. 
Metal Film 

Metal Film 
Carbon Film. 

2 1/2W, Metal Film. 
Metal Film 

Carbon Film. 
Metal Film 

Metal Film 

1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 


1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 


PTC, Car 


Res, 1M5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 


Surge Protector, 
Res, 220 ohm, 20%, 
Res, 4.7 ohm, 20%, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


3W1, NIC, 
270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330К, 5%, 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 
OR1, 5%, 
0833, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 


5%, 


Carbon. 


Chip Jumper 


Carbon 


5%, 


5%, 
5%, 
5%, 
lk, 5%, 
47 ohm, 
100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
081, 5%, 
330 оһп, 5%, 
2K2, 5%, 1/10И, 
1К8, 5%, 1/16W, 
8K2, 5%, 1/10W, 
5K6, 5%, 1/10W, 
47K, 5%, 1/10W, 
5%, 


Carbon. 


5%, 


100 ohm, %, 
100 ohm, %, 


DSP-301N-A21F А. 
1/2W, Carbon Film 


Carbon F 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. Қ 

1/10W, Metallized Glas 
1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 


1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized Glass 
1/3W, Metal Film 

1/10W, Metallized G 
‚ 1/10W, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film : 
%, 1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


5%, 1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
1W, Metal Film 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
1/10W, Metallized G 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


%, 1/10W, Metallized Glas 
‚ 1/10W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
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3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 


3198 


2322 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2120 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


012 
011 
011 
915 
011 
011 


021 


730 


915 


915 


915 


915 


915 


915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
108 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 


21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 


51540 


61394 


13908 


14708 


13908 


12208 


13308 


15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
92624 
91725 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 


part. 


3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3685 


3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 


Res, 4K7, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
тазза. 

Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS? 3 % de Ж 08. 0 C6, 9 WO vèn a tab ы Se 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
I MEE 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азва э wow. koua 4 4.6 “ a vé 

Res, Zero ohm, Chip Jumper ke vè d 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
LASS «eme ven лы we Ee 00% бле we Pe. dw ouè 
Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
хаза s. a. vel Ой 95. fèn vin ven % е tè ee TÈL nè 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
тазасы 5 ЕЗ 2 WT Uwe fonw 280% 0%) 50% 
Res, 4К7, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
ааа: X ak m E « m 5 RII 005 ж оса 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азб. d wow © 2.4 994 fk Xo ш dè dok & 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. үй eee. 520 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10м. 

Coil, 10м. 

Coil, 1ш 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


21 38 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 


34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


35610 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 


32PS55S321 (continued) 


S 5445 
5451 
5452 
5457 


5457 


5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 


S = 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Safety Part 


Transformer, 
Coil, 33u. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction Coil 


OECK272X56). 


Linear Correction Coil 
00СЕЗ40Х34 (N 


Transformer, 
OB. . ke id 
Coil, Choke. 
Coil, 3u3. 
Coil, 3u3. 


Coil, 47u (Used w/CRT A80ECK272X56). 
(Used w/CRT A80QCF340X34 (М) 


Coil, u7 


LOT PSLOT 29' 


VYE, acc oue ж.е 


Signal Driver, SC10015-0 


Filter, Mains, 5mH, 2A 


Transformer, 


SMT Layer, 5539009-04 В 


Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 


Coil, 27м. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 


Fixed, Inductor, 100MHz, 


Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 12u. . 
Zener Diode, 


33 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 
Res, 1K, 1%, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


6.8 volt. . < 
3/5W, Metal F 
47 volt 
10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


6.2 volt. 


Diode, Signal, BAV99 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


DG3-7005L 
RGP30J-L7004. 
9.1 volt. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYD33J 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


Diode, Bridge Rect, 


Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J $ d 
EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


BYD33D 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062 
1N5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.9 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 


LED, VS LIL- 


10224WHCR. . 


IR, Receiver, TSOP1836UH3V 
Diode, Signal, 1N4148. 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
PNP, BC857B. 
STP3NC60FP 
PNP, BC857B. 
PNP, BC557B. . 
NPN, BU4508DX. 
NPN, BC337-25. 
NPN, PDTCI43ZT 
PNP, BC327-25. 


(Used w/CRT A8 


(Used w/CRT A8 


SÜR. 
50R. 


50R. 


50R. 


ilm. 


GBU4JL-7002. 


3128 
3198 
3198 


3128 


3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 


Be sure to use exact replacement 


138 
018 
018 


138 


138 


221 
138 
018 
018 
5395 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 


21421 
73390 
90020 


53201 


55881 


02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
92227 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 


part. 


7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 


ІС, TDA8359J/N2. 
Transistor, 
Transistor, 
Optical Coupler, TCET1104(G) 
IC, TEA1507P/N1. 

FET Power STP8NC50FP 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


NPN, BC847B (COL) 


Transistor, 

Transistor, NPN, BC547B(COL) 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B(COL) 
IC, L78L33ACZ. -—— 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, SM HEF4052BT 

IC, SM HEF4052BT . 

IC, MSP3445G-PO-B8 

IC, AN7522N. . " 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 27u. i» с em du 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
9333 
9323 
9322 
9342 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PS55S321 (continued) 


9623 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9912 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9624 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9913 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9625 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9914 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9626 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9915 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9627 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9916 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9918 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9629 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9919 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9630 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9920 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9631 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9921 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9632 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9922 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9991 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9634 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9994 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9637 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9996 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9638 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9998 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9639 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wow 3198 036 90010 CBA Main. Chassis Assembly. w w w . . . . 3139 177 29221 
9640 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9641 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 
9642 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 
9643 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 0244 Connector, 5 Pitt. . w . a o 9 xo. 2422 025 04853 
9644 Wire Jumper, 0.99MM. w ае . . . . + 3198 036 90010 0245 Connector, 6 Pin . . . . . . . . «© = 2422 025 04854 
9645 Wire Jumper, 0.58ММ.......... 3198 036 90010 S 0254 CRT Socket, 9 Pin. . . . . . . . . . 2422 500 80067 
9646 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 
9648 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 ester. 64.6 € o» € o» ox w & € 9 a 2222 368 90177 
9650 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 012 93495 
9654 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic . . . . 3198 019 43320 
9655 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 2342 Cap, 560p, 59, 50v, Ceramic. . . «x 3198 016 05610 
9656 Wire Jumper, 0.58ММ.......... 3198 036 90010 2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90529 
9657 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 2344 Cap, 100n, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
9658 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 2345 Cap, ln, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
9659 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
9660 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3332 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
9661 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
9662 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3334 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
9663 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
9664 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3336 Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
9665 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 S 3340 Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. . 2306 207 03109 
9666 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . . 2306 204 03108 
9668 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . . 2306 204 03108 
9669 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film . . 3198 013 01520 
9670 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 
9672 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3345 VDR DC 1МА/ 50V S MAX 115V А . . . 2322 593 13507 
9674 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 
9675 Wire Jumper, O.58MM. w а w w w w + + 3198 036 90010 3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9676 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9678 Wire Jumper, 0.55MM.' « w'a a'w . + + 3198 036 90010 3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9679 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 5342 Coil, 15u. ы в , ran + , +, + + + xoc ж 2422 535 97331 
9680 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 6331 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
9683 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 6332 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 010 10630 
9685 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 6333 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
9686 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 6335 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
9687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 7330 IC, TDA61070/N2. & 3c . . & Xo woe « 9352 576 50112 
9688 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9311 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9689 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9341 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9690 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9342 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9343 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9694 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9695 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + . . 3198 036 90010 Side AV Panel & Headphone Parts - 313912727471 
9697 Wire Jumper, 0.595MM. w а . « . . +. « 2198 036 90010 Side AV Panel & Headphone Parts - 313 
9698 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 912727471 
26929 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 CBA Side AV Panel & Headphone Assembly . 3139 127 27471 
2821 Wire Jumper, 0.55MM. w w 4 2 . . + + 2198 036 90010 0232 1 Pin Headphone Socket . . . . . . . 2422 026 04747 
9822 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 0250 3 Pin Cinch Socket «w . w w a v... 2422 026 04815 
9824 Wire Jumper, 0.58MM. . . w w w + + + 3198 036 90010 0251 3 Pin Connector. . . x w Ге» . . 2412 020 00725 
9825 Wire Jumper, 0.58MM. w ww . ¢ + + + 3198 036 90010 0253 6 Pin Connector. . w w w . a es e . 2422 025 16382 
9827 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 0254 5 Pin Connector. . ага ap ti . а , . 2422 025 12481 
9828 Wire Jumper, 0.58MM. . w w . . + + + 3198 036 90010 0255 4 Pin Connector. . . . . . а . . . . 2422 025 12479 
9829 Wire Jumper, 0.58MM. . „а . . + + + 3198 036 90010 2171 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9830 Wire Jumper, 0.58MM. . . w . . + + + 3198 036 90010 2172 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9831 Wire Jumper, 0.58MM. w w . . . + + + 3198 036 90010 2173 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9832 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 2174 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9834 Wire Jumper, 0.58MM. . w w . w + + + 3198 036 90010 2176 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9835 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 2177 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
9836 Wire Jumper, 0.58MM. . . w ww + + + 3198 036 90010 2178 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 019 14710 
9837 Wire Jumper, 0.58MM. = ww . . + + + 3198 036 90010 2179 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
2838 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 3150 Res, 47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04730 
9839 Wire Jumper, 0.58MM. . w w . . + + + 3198 036 90010 3151 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
9840 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 3152 Res, 47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04730 
9841 Wire Jumper, 0.58MM. . . w ww + + + 3198 036 90010 3153 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
9842 Wire Jumper, 0.58MM. w ww . . + + + 3198 036 90010 3156 Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01210 
2843 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 3157 Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01210 
9844 Wire Jumper, 0.58MM. . w w . . + + + 3198 036 90010 6161 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 010 26880 
9845 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 9155 Jumper . s w 4 e 6 ¢ а 60x v + e 3198 036 90010 
9846 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 
9847 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 Top Control Panel Parts - 313913722091 
9849 Wire Jumper, 0.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 Top Control Panel Parts - 31391372209 
9851 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 CBA Top Control Panel Assembly . . . . . 3139 137 22091 
9901 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 0215 3 Pin Connector. w w w wou eo x . » 2422 025 09191 
9902 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 1091 Tact Switch. . . «« oo & # a . + 2422 128 02742 
9903 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 1092 Tact Switch. w « «a. 3x ac wo s 2422 128 02742 
9904 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . + + + 3198 036 90010 1093 Tact Switch. . . e - w ba we . » = 2422 128 02742 
9905 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 1094 Tact Switch. 2 2 454 x W Woo ei 2422 128 02742 
9911 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 3091 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

Шаа, fan a da +. + + + + + + + + + + 3198 021 35610 
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3092 
3093 
3094 
3095 
3096 


4092 
6091 


Res, 390 ohm, 
lass . . < a 
Res, 560 ohm, 
lass . . . . 
Res, 390 ohm, 
lass . . < < 
Res, 3K3, 5$, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, Zero ohm, 
Diode, Signal. 


сл 
oe 


5 


5 


oe 


‚ 1/16W, Metallized G 
, 1/16W, Metallized G 


‚ 1/16W, Metallized G 


oe ° 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
'Chip' Jumper 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
9340 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
453 


33910 


35610 


33910 
33320 
31520 
90030 
90115 
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32PS55S331 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. ое 
Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) 
Cabinet Back 

Chassis Tray 


S AC01 
ACO3 
АС04 
АС07 
АС09 

5 АС10 

5 АС12 
AC13 
AC15 
АС16 
AC16b 
AC20 


AC20A 
AC20d 
AC20E 
АС20Ғ 
AC20J 
REMOTE 


Clip, 


Anode Lead 


CRT, А80ЕСК272Х56. 


Degaussing Coil. 
Holder, 


Degaussing (4 Used). 


Jack Panel Bracket Assembly. 
Owner's Manual RI we d 


Quick Use Guide. . . . 
Cabinet Front Assembly 


5331 


Cabinet Front. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button о 
Speaker, 166, 5W (2 Used). . . 


Remote Transmitter, 


RC19036001/01. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
0211 
S 0212 
0219 
S 0220 
0221 
S 0222 
0223 
0225 
0239 
S 0243 
0246 
0267 
0269 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1606 
1660 
1831 


62! 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2141 
2143 
2150 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 


S = 


Main 


Socket, 
Connector, 2 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 2 
Socket, 
Socket, MDIN, 10 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Socket, 
Tuner, 
SAW Filter, 
Filter, 


Fuse, 


Relay, 


Chassis Assembly Parts 
Fuse š 
Pin 
2 Pin 

6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Pim « a 
Cinch, 9 Pin 
Pin 
3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
3 Pin 

Cinch, 3 
V+U, POLi е < 2-4 ож ж 
45MHz75, OFWM1971M 
Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, IEC. 

12V, БА G5PA-1. 


Pin 


Switch, Tactile. 


Crystal, 
Crystal, 
HC49/U А 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


12МН2000. 
Resonator, 


10%, 16у, Ceramic. 

20%, 50v, Electrolytic 
20%, 16v, Electrolytic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic. 

10$, 25v, Ceramic. š 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 

5$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 

150n, 10$, 16v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 

100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

1000u, 20$, 16v, 

22n, 10$, 25v, 


47n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470n, 
22p, 
330p, 
330p, 


Ceramic. 
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= Model 32Р555 


18MHz432, 12 Pin, 


Electrolytic 


2135 
9299 
3139 
2129 
3135 
9301 
2422 
3135 
2159 
3121 
3121 


3121 
3139 
3139 
3141 
3139 
2422 
3139 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
124 
124 
014 
795 
549 
013 
124 
235 
233 


237 
138 
124 
050 
177 
264 
228 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
020 
026 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
780 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 


05051 
65263 
42311 
31324 
04471 
00428 
43977 
01661 
42322 
20561 
40911 


52881 
19211 
26361 
00141 
54881 
00371 
86492 


00271 
16269 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
16382 
04854 
12481 
00725 
05182 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 
41040 
15652 
02290 
22250 
21040 
21040 
21040 
41040 
22240 
41040 
51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 


part. 


2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220n, 
470n, 
22n, 
Tn5, 
lu, 

2n2, 
100n, 


10%, 
10%, 50у, 
10%, 50у, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 

5%, 63v, 


470n, +80/-20% 
16v, 


1000u, 20%, 
22n, 10%, 50v, 
22n, 10%, 25v, 
2u2, 20%, 50v, 
ln, 5%, 50v, 
1n, 5$, 50v, 
Zero ohm, 

2u2, 20$, 

470p, 10$, 
47u, 20$, 

220u, 20$, 
330p, 10$, 
lu, 20$, 50v, 

47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 

47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
430n, 5$, 


50v, 


50v, 


50v, 
50v, 
25v, 


20%, 
10%, 
3%; 
10%, 

9%; 


202, 
680р, 
100p, 
680p, 
2u2, 


50v, 


13n, 
157, 
10п, 
100п, 
150п, 
100п, 
2n2, 
Zn; 
4һ7, 
47u, 
470p, 
68n, 
4u7, 


10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
20%, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 50v, 
1000u, 20$, 
470u, 20$, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20%, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
470u, 20$, 
2n2, 10$, 
470p, 10$, 
470p, 10$, 
1n5, 20$, v, 
100n, 10$, 
22u, 20$, 
100n, 10$, 
1n5, 10$, 
470p, 10$, 
2n2, 10$, 
1n, 10%, 
10n, 10$, 
10n, 10$, 
680p, 10$, 
100u, 20$, 
1n, 10$, 50v, 
100n, 10$, 
2u2, 20$, 
47u, 20$, 
lu, 20$, 
47u, 20$, 
22u, 20$, 
220n, 
100p, 5$, 
1n, 10$, 50v, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5$, 50v, 
lu, 480/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, 
1n, 10$, 50v, 
lu, 4807205, 
lu, +80/-20%, 


50v, 
50v, 
50v, 
25v, 


50v, 


50v, 
50v, 

50v, 

50v, 


25v, 
25v, 
50v, 
l6v, 
50v, 


50v, 


+80/-205 
50v, 


500v, 


25у, 
50v, 


160v, 


250v, 


2000v, 
160v, Metalized Polypr 
5%, 1600у, 
400v, 
400v, 
50v, 


63v, 
63v, 


500v, 
250v, 
250v, 

16v, 


16v, 
16v, 


275v, 
1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 
1000v, 
Ceramic. 
16у, 


16у, 


20007, 
50v, 


1000v, 
160v, 


50v, 


+80/-20% 


, 25v, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 

10v, Ceramic. 
Ceramic. 


Metalized Polyest 


, 16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 
"Chip" Jumper 


Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. "n 
Electrolytic . . 


100v, Electrolytic. 
500v, 


Ceramic. 
Ceramic. А 
Ceramic . . . 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. "n 
Polypropylene. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 

Ceramic 

Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic š 
Polyester 

Electrolytic 

Electrolytic 
Electrolytic. 

Electrolytic 

Electrolytic . 
‚ 25v, Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 


Metalized Polyp 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
017 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 


22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
24740 
21020 
02230 
32230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90022 
91331 
46810 
01010 
90485 


90042 
90157 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
00018 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
35590 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 


32PS55S331 (continued) 


2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
31413 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 


Safety Part 


220u, 
22u, 


20%, 25у, 
20%, 50v, 


Electrolytic. 
Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
47p, 5$, 50v, Ceramic 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. . . . . . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5$, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. s 40% 

ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. i 
ІК5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1К2, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


X 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2522 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


Be sure to use exact replacement 


025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
730 
011 


021 


32210 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
61274 
01020 


32210 


part. 


о (n (n о о о О 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3319 
3520 


Res, 
SS. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 


470 ohm, 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
5$, 1/16W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5%, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 


Zero ohm, "Chip" Jumper kod 
ІМ, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

$, 1 1/3W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 1%, 3/5W, Metal Film 

2R2, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 
2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. е аа Sè 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


3M3, 
DC, 
1M5, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 


36890 


34710 
05610 
33340 
58230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


21010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
51540 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 


32PS55S331 (continued) 


3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 


3535 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3685 


3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 


Sr 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


47K, 


4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

%, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

330 ohm, 5$, ІМ, Metal Film 

2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. a 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 
470 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper "E 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


$ 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 


75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 


%, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


Zero ohm, 
Zero ohm, 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 


31010 
06820 


54710 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


35610 


33310 


32210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
32220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 


part. 


4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6150 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27и. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 5 ore 

Wire Jumper, 0.58ММ. de ce тё, Sè 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10м. 

Coil, 1m LT 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u. Eo dw ош жоош шй оё 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear —— 
Transformer, Signal Driver 

Coil, Choke. 

Coil, 3u3. 

Coil, 303. 

Coil, 47u. 


Filter, Mains, 5mH, 2A ы ж Q Q 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 


Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. 2-5 5 жож. S 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

COlIl, 128. w 2 < е: 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, BAS316. 


Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Res, ІК, 1$, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 a 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 


Signal, BAS316. 

Signal, BAS316. 

6.8 volt. w a xa 
3/5W, Metal Film. 
47 volt 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
9395 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
53201 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 


32PS55S331 (continued) 


6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9101 
9102 
9103 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 


S = 
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Diode, Rect, 1N5062 3198 
Diode, Rect, 1N5062 3198 
Zener Diode, 22 volt 3198 
Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
Zener Diode, 9.1 volt. 9322 
Diode, Rect,  BYV29X-500 9340 
Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, ВАУ70 9331 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
LED, LTL-10224WHCR. š 9322 
IR Receiver,  TSOP1836UH3V 9322 
Diode, Signal, 1N4148. š 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
ІС, TDA9588H/N1/3/0833 9352 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
FET Power, STP3NC60FP. 9322 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
IC, TDA8359J/N2. . . . 9352 
Transistor, NPN, BD135 3198 
Transistor, NPN, BD135 3198 
Optic, Coupler, ТСЕТ1104(С). 9322 
ІС, TEA1507P/N1. 9352 
FET Power, STP8NC50FP. 9322 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, NPN, BC547B. 3198 
Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
IC, L78L33ACZ. v ж & wa 9322 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
IC, M24C08-WBNO. w . . ws 9322 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
IC, HEF4052BT. 9333 
IC, HEF4053BT. 9333 
IC, MSP3445G-PO-BB 9322 
IC, AN7522N . . . . 9322 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
35557 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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935 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
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90010 
90010 
95366 
90010 
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90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
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90010 


32PS55S331 (continued) 


9824 Wire 
9825 Wire 
9827 Wire 
9828 Wire 
9829 Wire 
9830 Wire 
9831 Wire 
9832 Wire 
9833 Wire 
9834 Wire 
9835 Wire 
9836 Wire 
9837 Wire 
9838 Wire 
9839 Wire 
9840 Wire 
9841 Wire 
9842 Wire 
9843 Wire 
9844 Wire 
9845 Wire 
9846 Wire 
9847 Wire 
9849 Wire 
9851 Wire 
9901 Wire 
9902 Wire 
9903 Wire 
9904 Wire 
9905 Wire 
9911 Wire 
9912 Wire 
9913 Wire 
9914 Wire 
9915 Wire 
9916 Wire 
9918 Wire 
9919 Wire 
9920 Wire 
9921 Wire 
9991 Wire 
9994 Wire 
9996 Wire 
9998 Wire 
CBA Main 


CRT Panel Parts 


СЕТ Рапе1 Parts 


S 0244 Connector, 5 Pin 
S 0245 Connector, 6 Pin Wow 3 
S 0254 Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck HD" 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 
ropylene © ЖШ ою е ош ae ok de fè 
2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
2341 Сар, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 
2342 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 
2343 Cap, 3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 
2344 Cap, 100п, ?20$, 25v, Ceramic. 
2345 Cap, lin, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3334 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3336 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
S 3342 Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
3343 Res, 1K5, 20%, 1/2W, Carbon Film 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
S 3345 VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
5342 Coil, 15u. "ur 
6331 Diode, Signal, BAV21 
6332 Diode, Signal, BAS316. 
6333 Diode, Signal, BAV21 
6335 Diode, Signal, BAV21 
7330 IC, TDA6107JF/N3 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 
Top Control Panel Parts - 313913722091 


Top Control Panel Parts - 31391372209 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 


(Part of Main Chassis 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 


CBA Top Control Panel Assembly 

0215 3 Pin Connector. 

1091 Tact Switch. 

1092 Tact Switch. 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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036 
036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
FIS 
036 
036 
036 
036 


137 
025 
128 
128 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25681 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
37112 
90010 
90010 
90010 
90010 


22091 
09191 
02742 
02742 


part. 


1093 
1094 
3091 


3092 
3093 
3094 
3095 
3096 


4092 
6091 


Tact 
Tact 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 


Diode, 


Switch. 
Switch. 
560 ohm, 


390 ohm, 
560 ohm, 


390 ohm, 


3K3, 5%, 
IK5, 5%, 


Zero ohm, 
Signal. 


`1716й, Metatiizedé 
`1716й, Metallizéd € 
1/168, Metallized б 
`1716й, Metallized d 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
'Chip' Jumper 


2422 
2422 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
9340 


128 
128 


021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
453 


02742 
02742 


35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 


90030 
90115 


32PS60B321 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
Cabinet & Accessory Parts 2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
Main Chassis Assembly Parts 2135 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 
7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. . . . . . 4835 310 57624 2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 
Cabinet & Accessory Parts 2143 Cap, 100n, +80/-20%, 25V, Ceramic. . 3198 023 41040 
S АС01 Mainscord, 125V, 10A «4 . . . . . 3135 010. 03831 2150 Cap, 150п, 10$, 16v, Ceramic . . = . 2238 780 15652 
ACO3 Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2171 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 019 12220 
АС04 Cabinet; Back. а . . % a4 € e v , . 3139 124 35191 2181 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 
AC07 Chassis Tray а . . . . wc dow xo . 3139 124 31324 2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
AC09 Clip, Anode Lead . . kow w . а . 3135 014 04471 2201 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
S AC10 СЕТ A80QCF340X34(N). . . . . . . . . 9301 904 59463 2202 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC11 Customer Control Buttons . . . . . . 3139 124 32711 2203 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC12 Coil, Degaussing . . . . . . . . . . 2422 549 45334 2204 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 013 01661 2205 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
AC16 Owner's Manual w. w « s x e 9 « « » « 3121 235 20111 2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC20 Cabinet, Front Assembly. . . . 4 . . 3121 237 51841 2209 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
AC20A Cabinet, Front - Model 32PS60B321. . 3139 137 71501 2210 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
AC20D Light Guide. 4 «a 4 3 ез w x wc 3139 124 32681 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
AC20E Nameplate. ізі ша Шә у lw 3139 190 01301 2213 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). . . . . . 2422 264 00371 2214 Сар, zan, 10$, 50v, Ceramic. . . w. . 3198 017 02230 
AC22 Spring 25 de We ox ow 22: 204 аш 3139 191 26231 2215 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. . 3139 228 86501 2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
Main Chassis Assembly Parts 2219 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
Main Chassis Assembly Parts 2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . . . . . . 2422 542 90098 2221 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0122 Heatsink, Vertical . . wou . . . + . 2139 121 62213 2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. . 4 5» 3198 017 31520 
0123 Heatsink, Audio. . . . . . . . . . . 3139 121 62501 2242 Сар, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
0124 Heatsink, SOPS &. w w w wou wou w + « 3139 121 62201 2243 Cap, 202, 10%, 50v, Ceramic. w w . . 3198 017 02220 

0127 Socket, Fuse . . . . . . . . . . . . 2422 088 00271 2244 Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyest 
0129 NTC, Holder. 2,5255» + + + + 3139 120 10151 ек............... 2222 370 76104 
0136 IC-Spring. . . . .......... 3104 301 22081 2245 Cap, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
0137 Spring e € w Go x 4e & , + , S G'S 3139 121 24581 2247 Cap, 1000u, 20$, 16v, Flectrolytic . 3198 026 21020 
0138 IC-Spring. . . . . . . . . . . + . . 3104 301 22081 2248 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0139 Spring for Bracket w w w a on w wo 2192 121 24786 2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
0140 Spring ы EC NO HE + ew асы +, + + 3139 121 24581 2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
0141 IC-Spring. шаша Bo . . x о 3104 301 22081 2252 Сар, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm . . . . 3139 121 08951 2253 Сар, іп, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 4 3198 016 01020 
0153 Cable, 5 Pin, 560mm. . . . . . . . . 3139 121 09041 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
0211 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16269 2401 Cap, 242, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
S 0212 Connector, 2 Pin а а wou sow . . @ 2422 025 16375 2402 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0217 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2404 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54790 
0219 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 19482 2405 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
5 0220 Connector, 5 Pin wou 2225-54 € 2422 025 04853 2441 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
S 0221 Connector, 4 Pin w аа w w ava 9 € x 2422 025 15503 2443 Сар, 47n, %80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
8.0222 Connector, 2 Pin . w os ess + + + + 2422 025 10646 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin . . . . . . . . 2422 026 05236 2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2451 Cap, 15n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0226 Connector, 4 Pin  & s aw oo €. 2422 025 12479 2452 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 
0229 Connector, 7 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 11244 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
0240 Connector, Q BIB с р e w s 2 422.025 12470 2457 Сар, 470п, 5%, 250у, Polypropylene . 2222 479 90023 
0242 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2458 Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
S 0243 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 04854 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0246 Connector, 5 Pin w < £ . £x « + 2422 025 12481 2460 Cap, 100p, 5%; 50v, Ceramic. s . . . 3198 016 01010 
0267 Connector, 3 Pin . . . . . . . . . . 2412 020 00725 2463 Сар, 1n2, 10$, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90488 

0269 Socket; Cinch; 3 Pin è se wou sa 2422/026 05182 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypr 
0284 Connector, 4 Ріп.......... 2422 025 12479 pylene ............... 2222 479 90042 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 2465 Cap, 13n, 5%, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90157 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2466 Сар, l5n, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . + . 2422 086 10914 2468 Cap, 10п, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90218 
S 1515 Relay, 12V, 5A G5PA-1. D 2n . . 2422 132 07444 2471 Cap, 100п, 10%, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
1600 Switch, Tactile: sw .« +44 . . . 2422 128 02742 2472 Сар, 150п, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
1601 Switch, Tactile. . mw way di . w € 2422 128 02742 2473 Cap, 100п, 10%, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
1602 Switch, Tactile. w i 2 w x 9o . а . 2422 128 02742 2474 Cap, 22, 10%, 50v, Ceramic. w a w . 3198 017 02220 
1603 Switch, Tactile. w . wa eo . . . 2422 128 02742 2475 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1606 Switch, Tactile. 24 2.4 9 ww 2422 128 02742 2476 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
1660 Crystal, 12MHz000. . . . . . . . . . 2422 543 01203 2480 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
HC49/U A . . w w wo wou sw wo vo. 2422 БАЗ 00842 2482 Cap, 68n, 10%, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2485 Сар, 4u/, 20%, 250v, Electrolytic. . 2020 021. 90856 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2486 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2487 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2007 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2489 Сар, 470u, 20$, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2009 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 2491 Cap, in, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
2101 Cap, 470n, %80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2500 Cap, 470n, 20$, 275v, Polypropylene. 2222 336 29148 
2102 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 2501 Cap, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2502 Сар, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2505 Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2507 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2111 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2112 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 S 2515 Cap, 1n5, 20$, v, Ceramic. . . . . . 2020 554 90128 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 2520 Cap, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . = 3198 017 01040 
92421 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 32290 2521 Gap, 220, 205, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2522 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2523 Сар; ind, 10%, 2000v, Ceramic. s s . 2020 558 90489 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2527 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2528 Сар, Іп, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 

5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS60B321 (continued) 


2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
2113 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
2121 
3132 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
680p, 10%, 1000v, Ceramic 3198 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 2020 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
100n, 10$, 50v, Polyester 3198 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 2020 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
47u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
1n, 5%, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic Я 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper оо 3198 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8К2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 

Be sure to use exact replacement 
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017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 


01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
01020 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90030 
31020 
90030 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 


part. 


2133 
3134 
2135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
2170 
3172 
2173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


150 
47K, 


ohm, 


о 
5, 


75 ohm, 


100 


ohm, 


Jumper, 


ІК, 


100К, 
150К, 


5K6, 
10К, 
1K5, 
LOK, 
1К2, 
68K, 
68K, 
3K9, 
8K2, 
8K2, 
100 

8K2, 
3K9, 
2K2, 
390 

100 

100 

100 

22K, 


270K, 


ІК, 
220 


2%; 


5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
ohm, 
5, 
5%, 
5, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


о 
5, 


5%, 


ohm, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
0.58MM. s 2 
1/6W, Carbon Film 


$, 1/16W, Metalized Glass 
5% 


‚ 1/16, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . 

$, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/8W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film қ 
%, 1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5%, 1/16її, Metalized Gla 


470 


560 
100 


560 


ohm, 


ohm, 
ohm, 


ohm, 


1/16W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
100 


560 
100 
22K, 
12K, 
820 


39K, 
10K, 


470K, 


33K, 
820 
8K2, 
100 
1К, 
10M, 


100K, 
470K, 


330 
33K, 


100K, 


1K, 
4R7, 
4R7, 
100 
LOK, 
4R7, 
100 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 
ohm, 
5%, 
5%, 
ohm, 


1%, 


о 
5, 


5%, 
ohm, 

5%, 
ohm, 
5$, 


о 
5, 


ohm, 
5%, 


5%, 
5%, 
%, 
ohm, 
5%, 
%, 


ohm, 


5% 


3%; 


‚ 1/16, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 


1/16W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 


%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

5$, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper... . 


1M, 
15K, 
5K6, 


5%, 


о 
5, 


5%, 


56 ohm, 


470 


ohm, 


68 ohm, 
33 ohm, 


1 ohm, 


5K1, 
ІК, 
2K, 


1%, 
5%, 
5, 

5, 
5$, 


9%, 


5%, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/4W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 


01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
61202 
06830 
06830 
03920 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
63903 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
74569 
04710 
06890 
03390 
03108 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 


32PS60B321 (continued) 


3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 

3524 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 
S 3532 

3541 


о (n о 09 о очо 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 


Sr 


Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27К, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 390К, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 5R6, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2К2, 1$, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2К2, 1%, 3/5W, Metal Film... 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2120 
Res, 15K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 2R2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film . 2306 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
PTC, DC, 120V,P3020 B. © s & « 22120 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Surge Protector. 2 с ы алы vr 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
NTC, DC, В57237, 3W1, 4R7, 20% 2122 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 1$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
азе. voe 2 жо % жуш an di ak vè AD ж ъъ жк 13198 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 270K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass. š із d we Wo € € A жож са xw 399 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ass. 5 5.56 2 SO es ж. фо 25 0% 3198 
Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass. 1 © ж % е 40% ё ж ой е ә x» 2198 
Res, 4К7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Be sure to use exact replacement 


Safety Part 
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011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
15535 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
55620 
54730 


33310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 


part. 


3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


Glass 
Film. 
Film. 
zed Gl 


ed Gla 
zed Gl 
Glass 
zed Gl 
zed Gl 
zed Gl 
Glass 
zed Gl 
zed Gl 
Glass 
Film. 
ed Gla 
ed Gla 
Glass 
Film. 
Film. 
lass. 
Film. 
lass. 
Film. 
Glass 
lass. 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Glass 
Glass 


0015-0 


Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metali 
ass. саса шш ж we ж ж e Y. 4 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metaliz 
ss. dw е шо» Шыу ш Е 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . 
Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metali 
- o ы 0% 5 жоё жж е Шо ыша 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metali 
База & Xe ша «oq rd. жой E. жоя 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metali 
BB а 5 do жш wR н в 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metali 
BB 52 ыла мж шош GÈ Sik LÈ 
Res, ІК5, 5%, 1/16W, Metalized 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metali 
ass, X < dw ыл dc We ar d Ye. з 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metali 
pees X 2 xe xe e vè sè W ИЧЕ 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metaliz 
See ua “ave Gk 4E жул ee. G SE. à 
Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metaliz 
EE. қыл OW de %. x J ой оз б Ж 
Res, 47K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, ІК, 5$, 1/16W, Metalized G 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, ІК, 5$, 1/16W, Metalized G 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, ІК, 5$, 1/16W, Metalized С 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metalized 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coll, 27u; 

Coil, 820n 

Coil, Gus. 

Coil, 10. STREET ETE 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10a. 

Coil, 1m ЖЫ 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u. ub X шш = ч 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 "E 
Transformer, Signal Driver, 5С1 
0 B. 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 


32220 
90030 
01010 
01010 


51010 


37590 
90030 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 


32PS60B321 (continued) 


5463 Coll, GhOEG. w x s è dow e ow 4 4» €» 3128 138 37021 7521 FET Power, STP8NC50FP. w u . s . +. . 9322 160 72687 
5471 Coil, TU W s n kou WÈ + 2 Se 35% BLS Ole T3380 7522 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
5472 Сөзі; 303. „ш 4 w BV B w w wow ox w. 9198 018 23380 7540 Transistor, NPN; BC547B. w w . . . . 3198 020 40030 
5480 Coil; Sula x w ж жож = шош ж ж ш 2422 535: 94213 7541 Transistor, NPN; PDTC114FT . . . w w 9340 310 10215 
S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A . . . . . . . 2422 549 43432 7542 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
S 5520 Transformer, Layer, SS39009-04 В . . 2422 531 02459 7560 IC, L78L33ACZ. өзе Ж. жож o ж а 9322 134 92676 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, SOR. . . . 3198 018 90010 7561 Transistor, NEN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 
5560 Fixed, Inductor, 100МН2,  50R. . . . 3198 018 90010 7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
5561 Coil, 27м. © ж “ap дж ee € w ж ыж Ble Ole 22790 7602 IC, M24CO8-WBN6. w а an Ww ss . +. + + + 9322 154 38682 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. . . . 3198 018 90010 7606 Transistor, NEN, PDTC143ZT . . . a 9340 547 00215 
5564 Fixed, Inductor, 100МН>, 5OR. . . « 3198 018 90010 7801 IC, HEF405S2BT 35% e 4e s ww ж» o а 9933 729 50653 
5602 СОЛ» BGs „оз кар dè св о po BIS 018-150380 7802 IC, НЕЕАПЗЗВІ а © e s s = w s x wo 9333 729 60653 
5603 Сөзі; BUG. & w kè шз é w e x oce 3198 018 15680 7831 IC, MSP3445G-PO-B8 . . . . wou . €. 9322 160 81682 
5604 Coil; SUG. x s u ж ож ode ж = ғы ж 3198 ULS 15680 7901 IC, AN7522N x “wou. . es + + + + € w 9322 181 41682 
5831 Coil BUE „оъ s s 4 w oui =» dx» « 3198 Ole 16880 9001 Wire Jumper, 0.58MM. w . . . ex +. + 3198 036 90010 
5832 Coil; биб. ыз ы s è œ 4-5» ж ж <| 3198 018 16880 9171 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w v a +. + 3198 036 90010 
5833 Cod, (DUE s A? kota жш, x шз» 4. w 8 BLS Ole 16880 9172 Wire Jumper, 0.58MM. w. w . . s . wou 2198 036 90010 
5835 Coil, L20. s s é s 2 e w wow ox w e 9198 018 31290 9173 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt . . . . . . « + 3198 010 23390 9175 Wire Jumper, 0.58BMM. . . e w . . « « 3198 036 90010 
6006 Diode, Signal, 1N4148. w a . . . . . 3198 010 10010 9176 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . . . a 3198 036 90010 
6007 Diode, Signal, IN4148. . . w w on. . 3198 010 10010 9178 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . . +. + 3198 036 90010 
6150 Diode, Signal, BAS316. . . wa e . . 3198 010 10630 9179 Wire Jumper, 0.58MM. w w « v s . +. + 2198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. . «w w w w 4 . 3198 010 10630 9181 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . « 3198 010 10630 9182 Wire Jumper, O.58MM. . . e w w . « « 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . «w . . a а . 3198 020 56880 9183 Wire Jumper, 0.58MM. a wo sè s x a 3198 036 90010 
6400 Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 915 11002 9192 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . a a + 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 volt . . . . . . . . 3198 010 24790 2193 Wire Jumper, 0.58MM. w. w e v s . wou 2198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt i . w woo . . . S198 020 51090 9406 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . « 3198 010 10010 9407 Wire Jumper, 0.58MM. . . e w . . +. « 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . a 4 . . . . 9331 668 30133 9408 Wire dumper, 0.58MM. a wo . . ex +. + 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 . w . . . . а . 3198 010 10620 9409 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w v . a + 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L. . . . а . . 9336 436 10682 9410 Wire Jumper, O.58MM. w w ew s € +. + 2198 036 90010 
6461 Diode, Кесе, RGP30J-L7004 . . . . . 9338 617 60682 9411 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . s e € e 9331 177 80133 9412 Wire Jumper, O.58MM. . . . w . . +. « 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, BAV21 2 w . a'w . + + 3198 010 10070 9413 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 9414 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9415 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. £o + + 3198 010 10630 9416 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, BYD33J . . . . . wè + 9337 234 20133 9417 Wire Jumper, O.58MM. . . e w . . « + 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 . w . a'w s . . 3198 010 10620 9418 Wire Jumper, 0.58MM. a . . . . . +. + 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 VOLE w w vw w . . wou 3198 010 21590 9419 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . . a + 3198 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . w . w . . 3198 010 25680 9421 Wire Jumper, 0.58MM. w. . e v s & wou 2198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. a w . . . . + 9331 177 80133 9422 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . « . 3198 010 23390 9423 Wire Jumper, 0.58MM. . . e w . . +. « 3198 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYD33J . s = a'w . e. 9337 234 20133 9424 Wire Jumper, 0.58MM. a w . . s . a 3198 036 90010 
6486 Diode, Кесе, EGP20DL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9425 Wire Jumper, O.58MM. w. w w w . . 4 3198 036 90010 
6487 Diode, Rect, BYD33D . w . . x а . . 9337 234 00133 9426 Wire Jumper, 0.58MM. w. w e v s € wou 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect,  EGPZODL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9427 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002 . . 9322 132 55667 9453 Wire Jumper, O.58MM. . . . w . . « w 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYD33D . w =. «e . . wo 9337 234 00133 9460 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . ex a 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . w . . а . 3198 010 10010 9463 Wire Jumper, 0.58MM. w. w . . . . +. 4 3198 036 90010 
6524 Diode, Rect, INS062 р . . vx e . . 3198 010 10120 9500 Wire Jumper, 0.58MM. 2 w ew s € +. + 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect,  1N5062 . . . . . . 4 . 3198 010 10120 9501 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 volt . . . 4 . . « + 3198 020 52290 9503 Wire Jumper, 0.58MM. . . e w w . +. « 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . a 4 . a. . . 9331 668 30133 9506 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . 3198 020 51090 9507 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w v a +. + 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV28X-500 . . . w . . 9340 555 59127 9510 Wire Jumper, 0.58MM. w. w e v s . wou 3198 036 90010 
6562 Diode, Rect,  EGPZODL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9512 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. . w . . . . « 3198 010 10630 9513 Wire Jumper, O.58MM. . . e w . . « + 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 4 w a avi . + + 9331 849 10215 9514 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . e . +. + 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1N4148. . . ws . а . 3198 010 10010 9515 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w v . +. + 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . e . . 3198 010 10630 9516 Wire Jumper, 0.58MM. = . e v s . +. + 2198 036 90010 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 020 56880 9518 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . « 3198 010 10630 9520 Wire Jumper, 0.58MM. . . e w w . « « 3198 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 . w . . . s 4. 9336 247 60133 9521 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . sx a 3198 036 90010 
6691 LED, LTL-10224WHCR. . . . . . >» . 9322 050 99682 9522 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . . 4 3198 036 90010 
6692 IR Receiver, TSOPI836UH3V . . . . . 9322 127 54667 9524 Wire Jumper, O.58MM. . w e v s . wou 2198 036 90010 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . . . w w a . 3198 010 10010 9525 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9528 Wire Jumper, 0.58MM. w'a. e w w e +. « 3198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9610 Wire Jumper, O.58MM. s. wa . . . +. a 3198 036 90010 
7102 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9611 Coil, 210: de de ж a з ж жа we Gow 4 IDS. Ole. 22790 
7103 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9612 Wire Jumper, 0.59MM. = v ew s € +. + 3198 036 90010 
7172 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9613 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7173 Transistor, NPN, BC847B. w . . . € . 3198 010 42030 9614 Wire Jumper, O.58MM. . . e w w e « « 3198 036 90010 
7174 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9615 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3/0833 . X . . . . . 9352 716 35557 9616 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w . . . +. « 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9617 Wire Jumper, 0.58MM. 2 w ew s . + + 2198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. w w s w . . 3198 010 42150 9618 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . € . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper, O.58MM. . . e w . . « + 3198 036 90010 
7208 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9620 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . . . +. + 3198 036 90010 
7400 FET Power, STP3NC6OFP. uw o . € € » 9322 157 37687 9621 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . . a + 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper, 0.58MM. w. . e v s € wou 2198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . . . . . 3198 020 40110 9623 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . wou . 9340 550 92127 9624 Wire Jumper, O.58MM. . . e w . . +. « 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 020 43530 9625 Wire Jumper, 0.58MM. = w . . s . +. + 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . w . 9340 547 00215 9626 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w . . +. « 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 020 43430 9627 Wire Jumper, O.58MM. w. w ww s . wou 3198 036 90010 
7471 TC, TDA8359J/N242 a- s e © oe e s ox 9352 701 64112 9628 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . . . e . . 3198 020 41010 9629 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . +. w 3198 036 90010 
7482 Transistor, NEN, BD135 w a. . . . . . 3198 020 41010 9630 Wire Jumper, 0.58MM. a wo . . ex a 3198 036 90010 
S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . . w . 9322 175 72667 9631 Wire Jumper, 0.58MM. w. а . san . . » + 3198 036 90010 
7520 ІС; ТЕАТБО7Р/М1. w 2 + s > © в а 2292 673 56112 9632 Wire Jumper, O.58MM. w . . . . . + + 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9633 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9922 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9634 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9991 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9637 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9994 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9638 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9996 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 
9639 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 
9640 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CBA Main Chassis Assembly. 3139 177 27061 
9641 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9642 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 

9643 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 

9644 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 0244 Connector, 5 Pin 2422 025 04853 
9645 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 s 0245 Connector, 6 Pin "T" 2422 025 04854 
9646 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 0254 Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck . « w 2422 500 80067 
9648 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 

9650 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 ropylene "M 2222 366 90177 
9654 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2340 Cap, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 012 93495 
9655 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2341 Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 019 43320 
9656 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2342 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 016 05610 
9657 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2343 Cap, 3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 558 90529 
9658 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2344 Сар, 100п, ?20%, 25v, Ceramic. 3198 023 21040 
9659 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2345 Cap, in, 10%, 500v, Ceramic... . . . 3198 019 41020 
9660 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3331 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
9661 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3332 Res, 1К, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 
9662 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3333 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
9663 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3334 Res, 1К, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 
9664 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3335 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 
9665 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3336 Res, 1К, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 
9666 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 3340 Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 207 03109 
9668 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 
9669 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 
9670 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3343 Res, 1К5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 013 01520 
9672 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3344 Res, 22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 011 02290 
9674 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 S 3345 VDR, DC, lmA, 50V, MAX, 115V 2322 593 13507 
9675 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3346 Res, 22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 011 02290 
9676 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 
9678 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 
2679 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 021 90020 
9680 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 5342 Coil, 15м. ож жож ew Q 2422 535 97331 
9683 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 6331 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
9685 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 6332 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
9686 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 6333 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
9687 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 6335 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
9688 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 7330 ІС, TDA6107Q/N2. 9352 576 50112 
9689 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 9311 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9690 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9341 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9691 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9342 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9694 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 9343 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9695 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 

9697 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 PIP Panel Parts - 313917721831 

9698 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 PIP Panel Parts - 313917721831 

2699 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 CBA PIP Panel Assembly 3139 177 21831 
9821 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0134 Bracket, PIP . 3139 124 33161 
9822 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0192 Cable, 4 Pin, 280mm. 3139 110 38681 
9824 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0193 Cable, 7 Pin, 280mm. 3139 131 01731 
9825 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0194 Cable, 5 Pin, 280mm. 3139 110 38811 
9827 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 0195 Cable, 5 Pin, 280mm. 3139 131 01741 
9828 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0197 Cable, 4 Pin, 280mm. 3139 110 38681 
9829 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0198 Cable, 4 Pin, 280mm. 3139 110 38681 
9830 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0216 Connector, 3 Pin VOX + + + d cw 2412 020 00725 
9831 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0226 Connector, 4 Pin w w e wo « vwe «© . 2422 025 12479 
2832 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0229 Connector, 2 Pin,. i oan + + а а а 2422 025 16343 
9834 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 0235 Connector, 2 Pin w w w . . w + + + + 2412 020 00724 
9835 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0240 Connector, 4 Pin . . 4 ьа v . . . 2422 025 12479 
9836 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 0242 Connector, 5 Pin 5 . . . . > wo 2422 025 12481 
9837 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 0243 Connector, 2 Pin w w e . . . we . . 2412 020 00724 
9838 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 0266 Connector, 3 Pin w. . . e w . + « + . 2412 020 00725 
9839 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 0284 Connector, 4 Pin . . . . . + + sè 2422 025 12479 
9840 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 1802 Resinator Crystal, 14M31818, 20P 2422 543 00904 
9841 Wire Jumper, 0.58MM. 3199 036 90010 2800 Сар, 470n, +80/=205, 16v, Ceramic. 3198 017 24740 
9842 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2801 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 21040 
9843 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2802 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 21040 
9844 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2803 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 025 34780 
9845 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2804 Сар; l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 025 51090 
9846 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 056 90010 2805 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 21040 
9847 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2806 Сар, 100и, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 025 31010 
9848 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2807 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic . 3198 016 04790 
9849 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2808 Сар; 10u, 20%, 50у, Electrolytic 3198 025 51090 
9851 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2809 Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 01030 
9901 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2810 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 01030 
9902 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2811 Сар, 10п, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 01030 
9903 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2812 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 025 34790 
9904 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2813 Cap, 10u, 20%, 50у, Electrolytic 3198 025 51090 
9905 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2814 Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 01030 
9911 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2815 Сар, lon, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 01030 
9912 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2816 Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 01030 
9913 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2819 Cap, 125, 5%, 50v, Ceramic on 3198 016 01290 
9914 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2820 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 22240 
9915 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2821 Cap, 220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 22240 
9916 Wire Jumper, 0.58MM. 3199 036 90010 2822 Сар, 33n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 03330 
9918 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2823 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. 3198 017 01030 
9919 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2824 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 3198 025 34790 
9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 2825 Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 01030 
9921 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 2826 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 05610 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS60B321 (continued) 


2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2837 
2858 
2859 
2862 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
3801 


3802 


3803 
3804 
3805 


3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 


3817 
3818 
3819 
3820 
3821 


3822 


3823 


3824 
3827 


3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 


3834 


3836 
3838 


3839 


3840 
3843 


3844 


3845 
3848 


3849 


3850 
3852 
3853 
3854 
3856 


3857 
3858 
3859 
3860 
3862 


3865 
3890 
4800 
4870 
4871 
4872 
4909 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


10n, 10$, 50v, Ceramic. A 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
390p, 5$, 50v, Ceramic. š 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K5, 5$, 1/6W, Carbon Film. А 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5 


$, 1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/10W, Metalized Glass. 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
820 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film A 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
023 
025 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 
017 
016 
025 
017 
025 
025 
017 


021 


021 
011 
011 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


01030 
21040 
34790 
21040 
34790 
21040 
34790 
01040 
01030 
34790 
24740 
03910 
31010 
01030 
34790 
34790 
01030 


51010 


51010 
01020 
01520 


51010 
52720 
58220 
58220 
58220 
51030 
51030 
01530 
51020 
51020 


58210 
51020 
51530 
51030 
01020 


53910 


53910 


53910 
51530 


53310 
54750 
51530 
52220 
51050 
01010 


51010 


51010 
51020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 
51230 
51230 
51530 


58210 
90020 
51220 
54730 
51820 


53390 
01510 
06890 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


5890 
5891 
5892 
6800 
6801 
6802 
6890 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7810 
7813 
7816 
7818 
7820 
7890 
7891 
9800 
9810 
9912 
9913 
9914 
9915 
9917 
9919 
9920 
9921 
9922 
9924 
9925 
9927 
9928 
9929 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


10u. 
10u. 
10u. 


Zener Diode, 
IC, HEF4053BT. 


ІС, N74F06N. 
IC, M65669SP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
IC, HEF4053BT. 
Transistor, 
IC, MC78M05CT. 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
3. 


NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 


O O O O O CO OP оо O O O ооо 


BAT85 
BAT85 
BAT85 
9 volt. 


NPN, BC847B. 


NPN, BC337 
0. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


58MM. 


3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
9336 
3198 
9333 
9339 
9522 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
9334 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


018 
018 
018 
247 
247 
247 
020 
729 
990 
146 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
729 
010 
703 
796 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


21090 
21090 
21090 
60133 
60133 
60133 
53980 
60653 
90602 
60682 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
60653 
42030 
90687 
00126 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PS60B331 - Manual по. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 
Cabinet & Accessory Parts 2143 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
S AC01 Mainscord, 125V, 10A « w . . . . . . 3135 010 03831 2150 Сар, 150n, 10%, 16v, Ceramic . . . . 2238 780 15652 
AC03 Battery, Zinc, 1.5У (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2171 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 019 12220 
AC04 Cover, Back. . . . . . -« 3e * + + + . 3139 124 35192 2181 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . + . 3198 016 02290 
AC07 Chassis Tray w . ow . x . , ox , , + 3139 124 31324 2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
AC09 Clip, Anode Lead . . . . . . . . + + 3135 014 04471 2201 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC10 CRT A80ECK272X56 . . . . . . . . . . 9301 795 00428 2202 Cap, 100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС11 Customer Control Buttons . . . . . . 83139 124 32711 2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC12 Coil, Degaussing . x ғ . . * ao» >>» 2422 549 43977 2204 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 013 01661 2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
AC16 Owner's Manual . . . . . . . . + . . 3121 235 20111 2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC20A Cabinet, Front — Model 32PS60B/331 . 3139 137 71501 2209 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
AC20D Light Guide. . xw . . & < cx o» + o» + 3139 124 32681 2210 Сар, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 
AC20E Nameplate. box ш k ss з» a fo 9439 120 01301 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16у, Ceramic. . 3198 017 24740 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). . . . . . 2422 264 00371 2213 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. s . . 4 3198 017 02230 
AC22 Spring wou wo. «ow mò + + 9-9 3139 121 26231 2214 Сар; 22n, 10%, 507, Ceramic. . . « . 3198 017 02230 
AC23 Braid, Ground Lead (Not Shown) . . . 3135 010 07891 2215 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. . 3139 228 86501 2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
2217 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
Main Chassis Assembly Parts 2219 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
Main Chassis Assembly Parts 2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
1000 Tuner, VEU РїЪ........... 2422 542 90108 2221 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0022 Bracket, Lot 4 a w w w w 'u c» ox. ou, . 3139 124 44421 2241 Cap, 105, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 ULT 31520 
0122 Heatsink ы X a wx o kt + + + + wow 3139 121 62214 2242 Cap, lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. . . 3198 017 41050 
0123 Heatsink, Audio. w . . v . e o . . 3139 121 62501 2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. w w w . 3198 017 02220 

0124 Heatsink, SOPS vou vo & . wow €. 3139 121 62201 2244 Cap, 100п, 5%, 63v, Metalized Polyest 
0127 Socket, Fuse « . . m . . @ x» . . 2422 088 00271 pcm vU UN 
0129 NTC, Holder. e 5 . . “ӛз + 3139 120 10151 2245 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
0136 IC-Spring. x сызы + + + + + 3104 301 22081 2247 Cap, 1000u, 20%, 16у, Electrolytic . 3198 026 21020 
0137 Spring . . . se “ее + + X & x. 3139 121 24581 2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . à . 4 3198 017 02230 
0138 IC-Spring. + + < s +ç & Row. o % eoe 3104 301 22081 2249 Сар, 22n, 10$, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
0139 Spring for Bracket . = o . . . + . . 3122 121 24786 2250 Сар, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
0140 Spring Cat . . вн $e + + x x wo & 3139 121 24581 2252 Cap, Іп, 5%, 50v, Ceramic. w w . . . 3198 016 01020 
0141 IC-Spring. koul a + + + * + әм ж. 3104 301 22081 2253 Cap, ln, 5%, 50v, Ceramic... . . . . 3198 016 01020 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm . . . . 3139 121 08951 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
0211 Connector, 2 Pin w . w . wou w'a so 2422 025 16269 2401 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
S 0212 Connector, 2 Pin w . . s . 2 . . . . 2422 025 16375 2402 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0217 Connector, 5 Pin e s . w «i «= . . . 2422 025 12481 2404 Cap, 47u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 54790 
0219 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12482 2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
S 0220 Connector, 5 Pin «ws . x . . . & . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
S 0221 Connector, 4 Pin kou a . «és v . + 2422 025 15503 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50у, Ceramic . . 3198 017 24730 
s 0222 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 10646 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin & w «w a . . 2422 026 05236 2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2451 Сар, 15п, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0226 Connector, 4 Pin w ws . . . . . & . 2422 025 12479 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. w . . . 3198 016 01810 
0229 Connector, 7 Pin. . x wè wa . 2422 025 11244 2455 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 

0240 Connector, 4 Pin w Sé . . saw С . . 2422 025 12479 2457 Cap, 430n, 5%, 250v, Metalized Polypr 
0242 Connector, 5 Pin «w . . . x» ox . . . 2422 025 12481 Ору1ёпе. x d 32 w 4o» хз e A e- s жы 2222 479 90022 
$ 0243 Connector, 6 Pin w «w . . . o a e. 2422 025 04854 2458 Cap, 2u2, 20%, 100у, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0246 Connector, 5 Pin «w wa . x» . uw & . 2422 025 12481 2459 Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. . . а 3198 019 46810 
0267 Connector, 3 Pin . . . x . . . v . . 2412 020 00725 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . & . . 3198 016 01010 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin & . . e e . . . 2422 026 05182 2463 Cap, 680p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90485 

0284 Connector, 4 Pin w a . . € x» x . . & 2422 025 12479 2464 Сар, 2u2, 5%, 160у, Metalized Polypro 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 pylene Wou w w w w + + + + + + + €.» 2222 479 90042 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2465 Cap, 13n, 5$, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90157 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10914 2466 Cap, 15п, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
s 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. . . . . . . 2422 132 07444 2468 Cap, 10п, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90218 
1600 Switch, Tactile. . 2x w « ow . . . 2422 128 02742 2471 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 
1601 Switch, Tactile. w a . . . . а . ж 2422 128 02742 2472 Сар, 150п, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
1602 Switch, Tactile. «w us e € ew € kou 2422 128 02742 2473 Cap, 100п, 10$, 63у, Polyester . . . 2222 365 75104 
1603 Switch, Tactile. w x . . vè а v 9 2422 128 02742 2474 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1606 Switch, Tactile. w ws . . . ow . . . 2422 128 02742 2475 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1660 Crystal, 12MHz000. . . . . . . . . . 2422 543 01203 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
1831 Crystal, Resonator, 18МН2432, 12 Pin, 2480 Cap, 47и, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
HC49/U A uq 254 & + + + + + ы xo 2422 543 00842 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
2004 Cap, 47n, 10%, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2482 Cap, 68n, 10%, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2485 Cap, 4u7, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2486 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2487 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. . . « . 3198 017 32230 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2101 Cap, 470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2491 Cap, ln, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . w « . . 3198 016 02290 S 2500 Cap, 470n, 20$, 275v, Polypropylene. 2022 330 00018 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . а . 3198 017 33310 2501 Cap, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2502 Сар, 2n2, 10%, I000v, Ceramic. . С. 3198 019 52220 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2503 Cap, 470u, 20$, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2505 Cap, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2111 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2112 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2113 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 S 2515 Сар; 1n5, 209, v, Ceramic. w e x . а 2020 554 90128 
2121 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2520 Cap, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2521 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2522 Cap, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . а . 3198 017 33310 2523 Сар, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2528 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic w « . . 3198 017 33310 2540 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . w w 3198 017 01030 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2541 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2135 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2560 Cap, 680p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 66810 
2136 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2561 Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS60B331 (continued) 


2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3139 
3136 


S = 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50у, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 
101, 20%, 50у, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
330р, 5%, 50у, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. . . . . . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
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3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 


11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
22290 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 


part. 


3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3170 
3172 
3173 
3174 
2115 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 


Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Jumper, 


ІК, 


100К; 
150K, 


5K6, 
10K, 
1K5, 
10K, 
1K2, 
68K, 
68K, 
3K9, 
8K2, 
8K2, 
100 

8K2, 
3K9, 
2К2, 
390 

100 

100 

100 

22K, 


270K, 


1K, 
220 


2$; 


$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
ohm, 
5$, 
$, 
5$, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5$, 


5%, 
ohm, 


5% 
%, 1/16W, Metalized Glass 


0.58MM. ko din Sè 
1/6W, Carbon Film 
, 1/16, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/8W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 


470 ohm, 


560 
100 


560 


ohm, 
ohm, 


ohm, 


1/16W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
100 


560 
100 
22K, 
12K, 
820 


39К, 
10K, 


470K, 


33K, 
820 
8K2, 
100 
1K, 
10M, 


100K, 
470K, 


330 
33K; 


100K, 


1K, 
4R7, 
4R7, 
100 
10К, 
4R7, 
100 


5%, 
9- 

° 

ohm, 

ohm, 

ohm, 

ohm, 


ohm, 

ohm, 

5$, 
9. 

° 

ohm, 


о 
5, 


5%, 


9. 
op 
ohm, 
9. 
ор 
ohm, 
5%, 


о 
5, 


ohm, 


2%; 


5%, 
9. 
° 
5%, 
ohm, 


5, 
5%, 


ohm, 


5% 


2%; 


, 1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 
1/16W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 


$, 1/10W, Metalized Glass 
5% 


‚ 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6їй, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


1M, 
15K, 
SK6, 
470 


5%, 
5%, 
5, 


ohm, 


68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 


SK6, 
ІК, 
2K, 


о 
5, 


5%, 


о 
5, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 


036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 


90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
06830 
06830 
03920 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
58230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
04710 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
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3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 

3524 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 
S 3532 

3541 


о (n о о о о о 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


S = 


Res, 150K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2R2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2120 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film . 2306 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
PTC, DC, 120V,P3020 B. © s wow 22120 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Surge Protector. z ж Wo € Q W wow 2422 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
NTC, DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 2122 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азе. voe 2 е 4 ж хее ж оё Ж ж ж» ж 3198 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 270К, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ass. z di зв жое ёо Ge Qw о ж жоса: ж ж ж 1:98 
Res, 220К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8К2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

ава; е d оз во. fw. ва € OUÈ 3 3198 
Res, 6К8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азаы ak e ғ we vwe ж uw van ww vèn ou QS. Wi ч- Sg 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

ass. 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


51540 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 


31010 
06820 


54710 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


part. 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 


Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
ss. Шош эз» о P 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASSX rw 5 wx xw ш Q. can ш Q. Si vw He i$. vem e 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASÈ Y si nè ue se ль > wo be ж оле lw tan qc 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASE 25 wie SÈ Q. A. vèn SEA NI 2 fèn Siro m SA SÉ 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ASE шш hr шоу S TEN SE, S nan JAN we iS x Š 
Res, ІК5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
азақ ewe. w Qa rèl Se ewe din vèn 4.5 x fèn See SA sé 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ASÈ w oun 4. @ 2h, fo. 5 Se tie dè š 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
c 4 £ 4 bts Ban on akò. a Z W 84 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
SS. os m ж жш в ww OE GE е-е sik Ap W а 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. к ж ош жож 5 б ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. 

Coil, 1m zo. Q 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u. SON 2 we ee TÈ 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, Linear s 39 ow x 
Transformer, Signal Driver 

Coil, Choke. 

Coil, 3u3. 

Coll, 3ü3. 

Coil, 47u. 20404 ж 

Filter, Mains, 5mH, 2A iie oe 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
32220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
53201 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 


32PS60B331 (continued) 


5560 Fixed, Inductor, 100MHz, SOR. . . . 3198 018 90010 7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
5561 Coll, 270. ap s s w Wou a dec os 4 wwe 3198 018 22790 7602 IC, M24C08-WBN6. . x a sow % a + + . 9322 154 38682 
5562 Fixed, Inductor, 100МН>, SOR. . . . 3198 018 90010 7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT w . . w . 9340 547 00215 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. . . . 3198 018 90010 7801 IC, HEF4052BT. + + a! š s e x ania: E & 9333 729 50653 
5602 Coll, ЗЫН „+ a x & з s s а а « з ao 3198 UIS 15680 7802 IC; НЕЕЛО5ЗВТ. ¿+ «de xe e e do x а 9333 729 60653 
5603 Coll, БИЕ; «ks 4 è x W s = = ж» > ы» 3198 018 15680 7831 ІС, MSP3445G-PO-B8 . . w m w w a « 9922 160 81682 
5604 Оба, SUB w W mw е. s 2 Fow m waw 3198 COLS 15680 7901 IO, AN7522N «w w + x e s s w oko wo» 9322 181 41682 
5831 Coll, биб. s w s w Yow w a vw. « diw 3198 018 16880 9001 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou « +. + 3198 036 90010 
5832 Goil; DUE хз ж ak de S яға ж 31L98 Ole 16680 9171 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
5833 Coll, 6ü8; w. a x< s + s s «о» & s = 3198 018 16880 9172 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « » 3198 036 90010 
5835 Coll, 120, uw.» x = è = = do s ә» 3198 018 31290 9173 Wire Jumper, O.58MM. . . . w wou +. + 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt i w 2 . . w . . 3198 010 23390 9175 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
6006 Diode, Signal, 1N4148. a w w w w s . 3198 010 10010 9176 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6007 Diode, Signal, 1N4148. . . . . e . . 3198 010 10010 9178 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6150 Diode, Signal, BAS316. w . . . . . . 3198 010 10630 9179 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. «w w . . « » . 3188 010 10630 9181 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . « . . 3198 010 10630 9182 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . +. + 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.9 volt. . . . w . . . 3198 020 56880 9183 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6400 Res, 1К, 1%, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 915 11002 9192 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 VOLE w . aw . . « +. . 3198 010 24790 9193 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt w w 4  & . +. « 3198 020 51090 9406 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . 2 va . . . 3198 010 10010 9407 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. а w . . . . . 9231 668 30133 9408 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 w m w . . . . w 3198 010 10620 9409 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L. a а w a w . 9336 436 10682 9410 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004 . . . . . 9338 617 60682 9411 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . « . . 9331 177 80133 9412 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . +. + 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, BAV21 . . w . . . . . 3198 010 10070 9413 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAV21 . w'a e . e « « 3198 010 10070 9414 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS3l6. w 4 . 4 s wo 3198 010 10630 9415 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. w 4 w . . . . 2198 010 10630 9416 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, BYD33J а . . . . « wou 9337 234 20133 9417 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . w . . w . . 3198 010 10620 9418 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt . w. . . . « . 3198 010 21590 9419 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. w a . . a . . 3198 010 25680 9421 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. w . w . wo. « 9331 177 80133 9422 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6483 Zener Diode, 33 volt . w а . . w . . 3198 010 23390 9423 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYD33J . a w ou w . 92227 234 20133 9424 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 . . .. . 9322 164 42682 9425 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6487 Diode, Бес; .BYD33D . . . e . a woo 9337 234 00133 9426 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9427 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002 . . 9322 132 55667 9453 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYD33D 4 à . . wou so. 9337 234 00133 9460 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 010 10010 9463 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
6524 Diode, Rect, 105062 . w 4 . . . . . 3198 010 10120 9500 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect,  1N5062 . . w os. . . . 3198 010 10120 9501 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 volt i w а . . w vo 3198 020 52290 9503 Wire Jumper, O.58MM. . «© « а . +. + 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. а + . . . w'a 9231 668 30133 9506 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt . w w . . wo . 3198 020 51090 9507 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500 . . . . . . 9340 555 59127 9510 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9512 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. . « sow « . . 3198 010 10630 9513 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 . а w . . w . . 9331 849 10215 9514 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1М4148; 4 . . a » . . 3198 010 10010 9515 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . « 3198 010 10630 9516 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6570 Zener Diode, 6.8 VOLE. . w . . . w « 3198 020 56880 9518 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . sa . . . 3198 010 10630 9520 Wire Jumper, O.58MM. . w wo а . woo 3198 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 «w а w w . w . . 9336 247 60133 9521 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
6691 LED, ILTL-10224WHCR. . w «w . . . « « 9322 050 99682 9522 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V . w s w . 9322 127 54667 9524 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . « . . . » . 3198 010 10010 9525 Wire Jumper, O.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9528 Wire Jumper, O.58MM. . w w v . . +. + 2198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9610 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou . w + 3198 036 90010 
7102 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9611 Coil, 27u. ЫЗ PL = “Sle 018 22790 
7103 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9612 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . . . + 3198 036 90010 
7172 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9613 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7173 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9614 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . » 3198 036 90010 
7174 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9615 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3/0833 w . « ¢ wé . 9352 716 35557 9616 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN; BC847B. a. a'w . . . 3198 010 42030 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9618 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
7208 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9620 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7400 FET Power, STP3NC6OFP. 4 « . . . 9 « 9322 157 37687 9621 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. a. . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . & . . . 3198 020 40110 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . a w . . 9340 550 92127 9624 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 020 43530 9625 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 547 00215 9626 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 020 43430 9627 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
7471 IC, TDA8359J/N2. wow w 50%» + + « 9352 701 64112 9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . Wè a . . 3198 020 41010 9629 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN; BD135 i . w w . . . 3198 020 41010 9630 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 

S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . e ou . 9322 175 72667 9631 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w wo . +. « 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. . . $ w a + + + + . 9352 673 56112 9632 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
7521 FET Power, STPSNCSOFP. w w w . « » s 9322 160 72687 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9634 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B. . . . . . . 3198 020 40030 9637 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTCII4ET . . . . . 9340 310 10215 9638 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7542 Transistor, PNP, BC857B. a. . . . . . 3198 010 42150 9639 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7560 IC, L78L33ACZ. pde эж we ж w з e xw x 9322 134 92676 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


r = 
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Main 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
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Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 
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90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25691 


part. 


S 0244 Conne 
S 0245 Conne 
S 0254 Socke 
2330 Cap, 
ropyl 
2340 Cap, 
2341 Cap, 
2342 Cap, 
2343 Cap, 
2344 Cap, 
2345 Cap, 
3331 Res, 
3332 Res, 
3333 Res, 
3334 Res, 
3335 Res, 
3336 Res, 
S 3340 Res, 
S 3341 Res, 
S 3342 Res, 
3343 Res, 
3344 Res, 
S 3345 VDR, 
3346 Res, 
3347 Res, 
3350 Res, 
3353 Res, 
5342 Со11, 
6331 Diode 
6332 Diode 
6333 Diode 
6335 Diode 
7330 ІС, Т 
9311 Міге 
9341 Міге 
9342 Міге 
9343 Міге 


бійе АУ Рапе1 в 
бійе 

91272 

СВА бійе 


0232 1 Ріп 
0250 3 Pin 
0251 3 Pin 
0253 6 Pin 
0254 5 Ріп 
0255 4 Pin 
21 71 Cap, 
2172 Сар, 
2173 Сар, 
2174 Сар, 
2176 Сар, 
2177 Сар, 
2178 Сар, 
2179 Сар, 
3150 Res, 
3151 Res, 
3152 Res, 
3153 Res, 
3156 Res, 
3157 Res, 
6161 Zener 
9155 Jumpe 


PIP Panel Parts 


ctor, 5 Pin 

ctor, 6 Pin wo dy % 

t, CRT, 9 Pin, N-Neck Š wes 
100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 
ene E Qs ao бш eee m Са пе den SÈN YÈ 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


3n3, 10$, 500v, Ceramic 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

15. rx бє. ХИ. лісі Q 
‚ Signal, BAV21 

‚ Signal, BAS316. 

‚ Signal, BAV21 

‚ Signal, BAV21 
DA6107Q/N2. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 


Headphone Parts - 313912727471 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


7471 
AV Panel & Headphone Assembly 

Headphone Socket 

Cinch Socket 

Connector. 

Connector. 

Connector. 

Connector. 
470р, 10%, 
470p, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
10u, 20%, 
470р, 10%, 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic . . 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
120 ohm, 5%, 
120 ohm, 5$, 
Diode, 6.8 volt. 
r 


— 313917721831 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
DIST 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 


PIP Panel Parts - 313917721831 
PIP Panel Assembly 

Bracket, PIP қ 

Cable, 4 Pin, 280mm. 

Cable, 7 Pin, 280mm. 

Cable, 5 Pin, 280mm. 

Cable, 5 Pin, 280mm. 

Cable, 4 Pin, 280mm. 

Cable, 4 Pin, 280mm. 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin,. 
Connector, 2 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin . 
Resinator Crystal, 
Cap, 470n, +80/-203, 
Сар, 100n, -80/-20$, 
Cap, 100n, 4807-2065; 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 20%, 
100n, +80/-20%, 
100u, 20%, 


14M31818, 20Р 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2123 
2139 
3139 
31.39 
3139 
2124 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


177 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 
023 
023 
025 
025 
023 
025 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


27471 
04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


21831 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 
21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
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2807 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3852 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51230 
2808 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3853 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51230 
2809 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3854 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
2810 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3856 Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
2811 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 ASS: < a “4. ж ояз kn cw сє 4016 % 4299 021 58210 
2812 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 3857 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2813 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3858 Res, 1К2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51220 
2814 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3859 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
2815 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3860 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51820 
2816 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3862 Res, 33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
2819 Cap, 12p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01290 SSL uw we de de 2 de мое. NE at tan р ы зо 201998 0271-53390 
2820 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 3865 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
2821 Сар, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic... 3199 023 22240 3890 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 
2822 Cap, 33n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03330 4800 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2823 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 4870 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2824 Сар, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 4871 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2825 Сар, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 4872 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2826 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 05610 4909 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2827 Cap, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 5890 Coil, 10u. . . . . . . . . . . . . . 3198 018 21090 
2828 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 5891 Corl, 10и. «w w w s e w e w e vie e н 3198 018 21090 
2829 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 5892 Conil, .LOUS sw e & X s ë x w w ee w « 198 018 21090 
2830 Cap, 100п, “80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 6800 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2831 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 6801 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2832 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 6802 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2833 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 6890 Zener Diode, 3.9 volt. . . . . . . . 3198 020 53980 
2834 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 7801 IC, HEF4053BT. . . . . . + <s +s . . . 9333 729 60653 
2837 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7802 IC, N74FO6N. . . . . . . + + + . . 9339 990 90602 
2858 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7803 IC, M65669SP . . . . . . . . . + + . 9322 146 60682 
2859 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 7804 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
2862 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03910 7805 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2890 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 7806 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2891 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7807 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
2892 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7810 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2893 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7813 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2894 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7816 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
3801 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 7818 ІС, HEF4053BT. аа ж w cw uo» Ф 2393 729 60653 

а88: а © 44%: 4-5 ww Y € 2 4-5. 3498 021 - 51010 7820 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
3802 Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 7890 IC, MC78MOSCT. . . . . . . . + + . . 9334 703 90687 

аз8. ¿ e < < e € ш wow oe v os 9 s 9 « 3198 021 51010 7891 Transistor, NPN, BC337 . . . . .. . 9331 796 00126 
3803 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 9800 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3804 Res, 1К5, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01520 9810 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3805 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 9912 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 

ава; жш-жш d o9 € de & os 9o... o 9 — 3499 021 51010 9913 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3806 Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 52720 9914 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
3807 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9915 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3808 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9917 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3809 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9919 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3810 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 9920 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3812 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 9921 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3813 Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01530 9922 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3814 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9924 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3815 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9925 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3816 Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 9927 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 

азб. w e < w ш o s ow o 9 m ww s <Ü Ü 3198 021 58210 9928 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3817 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9929 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3818 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3819 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3820 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
3821 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS. ww жез 2 ож Uoc жоош ode cx Oe Сыз ы ow 31982021 53910 
3822 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

абера з © 42% wow dw dé Wwe Y € ж-з w 13198 2021 53910 
3823 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ W «=з = ш 5 c9 es o v ow v v s < 3198 021 53910 
3824 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3827 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS w. w 52:55 ewe eo © 24.7 e ъъ ы 13298 021 53310 
3828 Res, 4M7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54750 
3829 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3830 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 52220 
3831 Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51050 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азба ¿ w w o 9 уш w w e 4%. won 3196 021 51010 
3834 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS W 5 X eo ge “ oce de ш е ж ж ve ж 24198 021 51010 
3836 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 
3838 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азб ¿ w w o w w o 9 m w s s v >. 3198 021 52210 
3839 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ W 2.“ do жоё, € ode we ee a vé € ч 2498 021 53910 
3840 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3843 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS. ¿ w w o m w wow v 6 w s wan 3198 021 52210 
3844 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS 6 WR 4-4“. de we ee ao с € » 2498 021 53910 
3845 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3848 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ... ¿ w w o 9 w wow wm 6 wm ww an 3198 021 52210 
3849 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

ава 2. 4-4 $06 3 0929. wc vw ж ж 2198-7021: 53910 
3850 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


32Р5615321 


Cabinet & Accessory Parts 


— Manual no. 


7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC12 Degaussing Coil (Used w/CRT A80ECK272 
X56) 
5 АС01 АС Cord. ы «wem Д 
AC03 Battery, 1.5V, 2-PACK. 
AC04 Cabinet Back 
AC09 Clip, Anode Lead к ae oe a a oe T 
5 АС10 CRT, А800СЕЗ40Х34 (М) (When Comp 2209 
= 10uF). s 
AC11 Customer Control Buttons "P 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 
AC16 Owner's Manual 
AC16b Quick Use Guide. оф WAS A бё lè 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. 
AC20 Cabinet Front Assembly f/32PS61S321. 
AC20a Cabinet Front. eod gw жш жї з 
AC20b Chassis Guide. 
AC20d Light Guide. 
AC20e Nameplate. : ы ous S wee ж AN va 
AC20j Speaker, Full Range; l6ohm, 5W (2 Use 
а). 
5 АС21 Deflection Yoke. S ғол, шом) АЁ ы, "e 
S AC10 CRT, A80ECK272X56 (When Comp 2209 = 4 
.7uF). сы 3 we жож % ws 
S AGI? Degaussing Coil (Used w/CRT A80QCF340 
X34 (N)). 


Main Chassis Assembly Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 Socket Fuse. 
S 0211 Connector, 2 Pin 
S 0212 Connector, 2 Pin 
0217 Connector, 5 Pin 
0219 Connector, 6 Pin 
0220 Connector, 5 Pin 
S 0221 Connector, 4 Pin 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 
0226 Connector, 4 Pin 
0229 Connector, 7 Pin 
0240 Connector, 4 Pin 
0242 Connector, 5 Pin 
0243 Connector, 6 Pin 
0246 Connector, 5 Pin 
0267 Connector, 3 Pin . . 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin 
0284 Connector, 4 Pin gs ж s уз 
3247 Res, 470K, 5%, 1/10W, Glass. (Used w/C 
RT A80QCF340X34(N)). 
1000 Tuner, V+U PLL ы ey Ар ow 
1002 SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M L 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, ТЕС. 
S 1515 Relay, ІР, 12V 
1600 Tact Switch. 
1601 Tact Switch. 
1602 Tact Switch. 
1603 Tact Switch. 
1606 Tact Switch. 6 шош жо шз ш СЫ 
1660 Crystal Recenaton, 12 MHz, 20P, HC49/ 
UA. ы we uw ЧО» SP LS 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12P HC49 
/U A а о аа 
2004 Сар, 47n, 10%, С. Ceramic. 
2005 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
2008 Сар, 100и, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. A 
2101 Cap, 470n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2104 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
2111 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2112 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2113 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2121 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2122 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. 
2123 Сар, 242, 480/-20%, 10v, Ceramic 
2124 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 
2125 Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2131 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 
2132 Сар, 242, +80/-20%, 10v, Ceramic 
2133 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 
2134 Сар, 212, 480/-20$, 10v, Ceramic 
2135 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 
2136 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 
2141 Сар, 330р, 5%, 50у, Ceramic. 
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use 
15-$багс engine 


2422 
3135 
9299 
3139 
2135 


9301 
3129 
3135 
3121 
3121 
3139 
3121 
3139 
3139 
2159 
3139 


2422 
3313 


4835 


2422 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 


3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


act.replacement 


549 
010 
000 
124 
014 


904 
124 
013 
235 
233 
228 
237 
138 
124 
124 
120 


264 
203 


131 


549 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
026 
025 


021 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 


43977 
03831 
65263 
40522 
04471 


59463 
32711 
01661 
20111 
40911 
86501 
52461 
12691 
31323 
32681 
01471 


00371 
01351 


27165 


45334 


00271 
16269 
16375 
12481 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
12479 
11244 
12479 
12481 
04854 
12481 
00725 
05182 
12479 


54740 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
02290 
32310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
33310 


part. 


2143 
2150 
2171 
2181 
2184 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 


2209 


2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 


2245 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2457 


2458 
2459 
2460 
2463 


2463 


2464 


2465 
2466 


2466 


2468 


2468 


2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
S 2500 


100n, 

150n, 

2n2, 1 
22р, 5 
2142, 

100п, 
100п, 
100п, 
100п, 
220п, 
100п, 
4.7uF, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


sed w/CRT A8 0ECK272X5 6). 


Cap, 10чЕ, 

ed w/CRT A8 
Cap, lu, +8 
Cap, 470n, 

Cap, 22n, 1 
Cap, 22n, 1 
Cap, 22n, 1 
Cap, 1000u, 
Cap, 22n, 1 
Cap, 220n, 

Cap, 470n, 

Cap, 22n, 1 
Cap, 1n5, 1 
Cap, lu, +8 
Cap, 2n2, 1 
Cap, 100n, 

ter. es 
Cap, 220n, 

ed w/CRT A8 
Cap, 470n, 

ed w/CRT A8 
Cap, 1000u, 
Cap, 22n, 1 
Cap, 22n, 1 
Cap, 2u2, 2 
Cap, in, 5$ 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2u2, 2 
470р, 
47u, 2 
220u, 
lu, 
47n, 
Tu, 
47u, 2 
15n, 1 
180p, 
Alu, 2 
430n, 


+80/-20%, 


ln, 5%, 
Zero ohm, 


20%, 
+80/-20% 
20%, 


+80/-20%, 
10$, 16v, 
0%, 50v, 
%, 50v, 


25v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 

10v, Ceramic 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. . 
oe (U 


+80/-20%, 
+80/-20% 

+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 

20%, 50v, 
20%, 50v, Есе ас (Us 
OQCF340X34 (М)). 

0/-20%, 16v, Ceramic. 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
0%, 50у, Ceramic. 

0%, 50у, Ceramic. 

0%, 50у, Ceramic. 

20%, 16у, niectrolytic 
0%, 25v, Ceramic. l 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
10$, 50v, Polyester 
0$, 50v, Ceramic. 
0$, 50v, Ceramic. 
0/-20$, 10v, Ceramic. 

0%, 50v, Ceramic. 

5$, 63v, Metallized bles 
%80/-20%, 167. Geese (Us 
OECK272X56) 
+80/-20%, 16v, 
OQCF340X34 (М)). 

20%, 16v, Bldobrolybie 
0$, 50v, Ceramic. 
0$, 25v, Ceramic. 
0$, 50v, Electrolytic 
, 25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 

Chip Jumper A 
05, 50v, Electrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 

05, 50v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 
05, 160v, Electrolytic. 
0%, 50v, Polyester. 

5%, 50у, Ceramic. 

0$, 25v, Flectrolytic 
5$, 250v, Polypropylene (U 


Ceramic (Us 


sed w/CRT А80ЕСК272Х56). 


Cap, 470nF, 


$, 250v, Polypropylene ( 


Used w/CRT A80QCF340X34 (N 


2u2, 2 
680p, 
Cap, 100p, 
Cap, 680p, 
CRT A80ECK2 
Cap, 1.2nF, 


Cap, 
Cap, 


(CRI ABOQCF340X34 (N )). 


Сар, 2u2, 5% 
ору1епе. 
Сар, 13п, 
Сар, 10п, 1 


w/CRT A80ECK272X56). 


Cap, 15n, 1 


w/CRT A80QCF340X34 (N)) 


Cap, 18n, 1 


w/CRT A80ECK272X56). 


Сар, 10п, 1 


0%, 100v, Ple plus G 
10%, 500v, Ceramic. 
5%, 50v, Ceramic. 

10%, 2kV, Ceramic 

72Х56). 
10% 


(Used w/ 
2kV, gétanie (Used w 
160v, Metallized Polyn 


%, 1600у, 
05, 400v, 


Polypropylene 
Polyester (Used 


0%, 400v, Polyester (Used 


0%, 400v, Polyester (Used 


0%, 400v, Polyester (Used 


w/CRT A80QCF340X34 (N) ) 


Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
ster 
Сар, 
ster 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, Іп, 
Сар, 470n, 
propylene. 


100n, 
2n2, 1 
2n2, 1 
4n7, 1 
47u, 2 
470p, 
68n, 1 
447, 2 
470u, 
47u, 2 
1000u, 
470u, 


10%, 


10%, 
10%, 


50v, 
63v, 


Polyester 
Metallized Polye 
10$, 63v, Hersi aed Polye 
Ceramic. 
Ceramic. 
0%, 50v, Ceramic. 
0%, 25v, Flectrolytic 
10%, 500v, Ceramic. 
0%, 250v, Polyester 
0%, 250v, Electrolytic. 
20%, 16у, Electrolytic. 
0%, 50v, Flectrolytic 

20%, 16у, Electrolytic 
20%, 16у, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

275v, Metallized pos 


0%, 50%, 
0%, 50v, 


20% 


3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 


2222 


2198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 


2222 
2020 
3198 
3198 


2020 


2020 


2222 
2222 


2222 


2222 


2222 


2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 


023 
780 
019 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
023 


025 


025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 


023 


017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 


479 
021 
019 
016 


558 


558 


479 
275 


347 


347 


347 


347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 


41040 
15652 
12220 
02290 
22250 
21040 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 


54780 


51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 
31520 
41050 
02220 


76104 


22240 


24740 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90022 


90023 
91331 
46810 
01010 


90485 


90488 


90042 
90157 


90218 


90219 


90222 


90218 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 


32PS61S321 (continued) 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
S 2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


10%, 

10%, 
20%, 

10%, 


1000v, 
1000v, 
200v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
100n, 10%, 50v, Polyester 
2u2, 20%, 25v, Electrolytic 
470u, 20%, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
1р, 25$, 50v, Ceramic 
47р, 5$, 50v, Ceramic . 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, Chip Jumper 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
Zero ohm, Chip Jumper 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
47р, 5$, 50v, Ceramic . 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
1K5, 5$, 
8K2, 5$, 
100 ohm, 5$, 
68 ohm, 5$, 
ІК, 5%, 
150 ohm, 5%, 
220К, 5%, 


Ceramic. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
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1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 


3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


1/16W, Metallized Glas 3198 


Be sure to use exact replacement 


019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 


52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
51090 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 


part. 


3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
2122 
3123 
3124 
3125 
3126 
21231 
31.32 
3122 
3134 
2135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3170 
3172 
2173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 


3206 


3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 


3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 


150 ohm, 
220K, 5%, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 100 ohm, 
Wire Jumper, 
Res, ІК, 5%, 
Res, 100К, 5%, 
Res, 150K, 5%, 
Res, 5К6, 5%, 
Res, 10К, 5%, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, 10K, 5$, 
Res, 1К2, 1%, 
Res, 4К7, 5%, 
Res, 68К, 5%, 
Res, 10К, 5%, 
Res, 8К2, 5%, 
Res, 8К2, 5%, 
Res, 100 ohm, 
Res, 8K2, 5%, 
Res, 3K9, 5%, 
Res, 2K2, 5$, 
Res, 390 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 22K, 5$, 
Res, 33K, 5%, 


100 ohm, 
100 ohm, 


100 onm, 
Jumper, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 


T A80ECK272X56) . 


Res, 270K, 5%, 


75 ohm, 5%, 
75 ohm, 5%, 


75 ohm, 5%, 


75 ohm, 5%, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


5%, 
5%, 


5%, 


0.58MM. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


5%, 


0.58MM. "e 
1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . . 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . 

$, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Glass (Used w/CR 


1/8W, Glass (Used w/CR 


T A80QCF340X34(N)) . . . . . 


Res, ІК, 5%, 
Res, 220 ohm, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 
100 ohm, 


330K, 5$, 
82K, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
22К, 5%, 
12К, 5%, 
820 ohm, 
39К, 1%, 
10k, 5%, 
680К, 5%, 


470 ohm, 


560 ohm, 


1/6W, Carbon Film 


%, 1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 


1/16W, Metallized G 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon "M 
1/10W, Glass (Used w/C 


RT A80ECK272X56) . . x s 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
Res, 100 ohm, 
Res, lk, 5$, 

Res, 10M, 5$, 
Res, 100K, 5$, 
Res, 470K, 5$, 
Res, 330 ohm, 

Res, 33K, 5$, 

Res, 100K, 5$, 
Res, ІК, 5$, 

Res, 4R7, 5%, 
Res, 4R7, 5%, 
Res, 100 ohm, 


Res, 
Res, 
Res, 


1/10W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
108 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 


021 


730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 


021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 


01510 
32240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
31030 
92616 
04720 
06830 
01030 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 


53330 


61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 


56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 


32PS61S321 (continued) 


3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
S 3451 
3452 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 


3470 


3471 


3471 


3472 


3472 


3473 


3473 


3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3500 
5 3501 
3504 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


42! 


2519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


RT A80ECK272X56) 


Res, 


10K, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
56 ohm, 
470 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
2R7 ohm, 
5K6, 1$, 
35K7, 1$, 
ІК, 5%, 
24К, 1%, 
6R8, 5%, 
ІК, 5%, 
15К, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27К, 1%, 
180 ohm, 
3K3, 5%, 
150K, 5%, 


390K, 5%, 


1/10W, 


1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film A 
5$, 1/10W, Metallized G 


Chip. UE 


1/6W, 
1/6W, 


Metallized Glass 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


%, 1/4W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 
$, 1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 


1/6W, Carbon Film 


3/5W, Metal Film 
1 1/3W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 3 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Glass 


1/8W, Glass 


T A80QCF340X34 (N) ) 


3/5W, Metal Film 


(Used w/C 


(Used w/CR 


(Used 


3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2312 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 


3198 


2322 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 


2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 


Res, 3R9, 1% 

w/CRT A80QCF340X34 (№) ) 5 & 50% 
Res, 4R7, 1%, 3/5W, Metal Film (Used 
w/CRT A80ECK272X56). 2.5 жо 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film (Used 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) jx е un 
Res, 2R2, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
w/CRT A80ECK272X56). э ш. E 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film (Used 
w/CRT A80ECK272X56). A uem YÈ. C. SQ 
Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) $5 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, ik, 5%, Carbon. . . . s . 

Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Мека! шаа gias 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized cns 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film Ic 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NIC, Carbon F 
BLM, we. Se ee Se а-ы эё Wi OU 
Res, 270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. Қ 
Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. š 

Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, Chip Jumper А 

Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 4К7, 5$, 1/10W, Меса аса Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film А 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
Жаза: ыз ол ғ ж 50 ож ож S vè 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film Я 
Res, 4К7, 1%, 1/8W, Metallized Glass 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 


Safety Part 
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Be sure to use exact replacement 


011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
204 
915 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 


021 


730 


915 


915 


915 


915 


915 


915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 


01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
74569 
04710 
06890 
03390 
03109 
03278 
15602 
13573 
01020 
12403 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 


51540 


61394 


13908 


14708 


13908 


12208 


13308 


15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 


part. 


3552 
3597 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


4K7, 5%, 
Ik, 5%, 


100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
1К8, 5%, 
8K2, 5%, 
5К6, 5%, 
47K, 
330 ohm, 


2K2, 5%, 


ІК, 5%, 

8K2, 5%, 
100 ohm, 
6К8, 5%, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
100 ohm, 
100 onm, 
4К7, 5%, 
4К7, 5%, 
10К, 5%, 
2K2, 5%, 
Zero ohm, 
100 ohm, 


100 ohm, 
100 ohm, 


75 ohm, 


Zero ohm, 


390 ohm, 
3K3, 5%, 
390 ohm, 
560 ohm, 
560 ohm, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
220 ohm, 
4K7, 5%, 
220 ohm, 
1K, 5%, 


75 ohm, 5%, 


75 ohm, 
47K, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
100 onm, 
2K2, 5%, 
1K, 5%, 
3K3, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
3K3, 5%, 
10K, 5%, 
8K2, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


š % 
or 


424 
5%, 


1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 
47 ohm, 5%, 


1/60, Carbon “Film 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
5%, 1W, Metal Film 


1/10W, 
1/16W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
5%, 1/10W, Metallized G 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 

Carbon Film. 
Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, 


1/6W, 
1/6W, 


1/6W, 


%, 1/16W, Metallized G 


1/6W, 


1/6W, Carbon Film 


Carbon Film. 


Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


$, 1/6W, Carbon Film. 


2%; 


1/6W, Carbon Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 


Chip 


Jumper 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


5%, 


Chip 


%, 1/16W, меба шева: G 


š 
5%, 


Я 
5%, 


Я 
5%, 


Jumper 


1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G1 


1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film А 
1/16W, Metallized Gl 


5%, 1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metallized 


%, 1/6W, Carbon 


1/16W, Metallized 


5%, 1/6W, Carbon 
1/16W, Metallized Glass 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


1/16W, Metallized Gl 


1/16W, Metallized Glass 


Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 


1/16W, Metallized Glass 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


32PS61S321 (continued) 
4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4601 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4613 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4614 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4615 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4617 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4618 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4619 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4622 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4623 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4691 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4692 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4693 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4696 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4801 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4831 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4833 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4835 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4903 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4982 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
5001 Coil, 27u. 
5002 Coil, 820n 
5201 Coil, 6u8. 
5202 Coil, 10u. "E 
5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
5206 Wire Jumper, 0.58MM. 
5241 Coil, 10u. 
5242 Coil, 10u. 
5401 Coil, 1m c 
S 5445 Transformer, LOT PSLOT 29''. 
5451 Coil, 33u. lo; cde sw ш SÈL vé Q 
5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. К 
5457 Linear Correction Coil (Used w/CRT A8 
ОЕСК272Х56). a ж» 5 з жш» “2% 
5457 Linear Correction Coil (Used w/CRT A8 
OQCF340X34(N)) ........... 
5461 Transformer, Signal Driver, SC10015-0 
0 B. "cm 
5463 Coil, Choke. 
5471 Coil, 3u3. 
5472 Coil, 343. ко Яс e. el о Sak ue fé 
5480 Coil, 47u (Used w/CRT A80ECK272X56). 
5480 Coil, 4u7 (Used w/CRT A80QCF340X34 (N) 
S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A кою жо 
5 5520 Transformer, 5МТ Layer, 5539009-04 В 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
5561 Coil, 27u. e “eid od @ 622%. š 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
5602 Coil, 5u6. 
5603 Coil, 5u6. 
5604 Coil, 516. 
5831 Coil, 6u8. 
5832 Coil, 6u8. 
5833 Coil, 6u8. 
5835 Coil, 12ü. w s w < < 
6001 Zener Diode, 33 volt 
6006 Diode, Signal, 1N4148. 
6007 Diode, Signal, 1N4148. 
6150 Diode, Signal, BAS316. 
6201 Diode, Signal, BAS316. 
6202 Diode, Signal, BAS316. 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. 
6401 Zener Diode, 47 volt 
6445 Zener Diode, 10 volt 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. 
6449 Diode, Signal, BAV99 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. 
6465 Diode, Signal, BAV21 
6466 Diode, Signal, BAV21 
6467 Diode, Signal, BAS316. 
6468 Diode, Signal, BAS316. 
6469 Diode, Rect,  BYD33J 
6470 Diode, Signal, BAV99 
6476 Zener Diode, 15 volt 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. 
6483 Zener Diode, 33 volt 
6485 Diode, Rect,  BYD33J 27% 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
6487 Diode, Rect,  BYD33D 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. : 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 
6520 Diode, Rect,  BYD33D 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 


S = Safety Part 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 


3128 


3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9531 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 


138 


138 


531 
138 
018 
018 
DoD 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 


53201 


55881 


02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 


part. 


6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7102 
7103 
7172 
7173 
7174 
7200 
7201 
7204 
7205 
7208 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062 
1N5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
EGP20DL-5100. 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 6. 


Diode, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Diode Signal, 


BAS316. 
ВАУ70 

144148. 
ВА5316. 
8 volt. 
ВА5316. 


ІС ВАТ85 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, TSOP1836UH3V 
Diode, Signal, 1N4148. 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
PNP, BC857B. 
PNP, BC857B. 
STP3NC60FP 
PNP, BC857B. 
PNP, BC557B. . 
NPN, BU4508DX. 
NPN, BC337-25. 
NPN, PDTCI43ZT 
PNP, BC327-25. 


ІС, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


Optical Coupler, TCET1104(G) 
IC, TEA1507P/N1. 
FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 


NPN, BC547B (COL) 
NPN, PDTCII4ET 
PNP, BC857B (COL) 


ІС, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, PDTCI43ZT 

PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


ІС, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


NPN, PDTCI43ZT 


IC, SM HEF4052BT . 
IC, SM HEF4052BT . 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


QOO OO O CO OO OO OO OO OO O. OO OO O CO OO OO 00 00 000 00 0000 OO 00 O O ° 


3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
9533 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
716 
010 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
42150 
42030 
42150 
35557 
42030 
42150 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PS61S321 (continued) 


9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
S 9506 
S 9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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3198 
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Downloaded fron WWw. Manitalslibk oni AnA Фгенесикері1асетепе 


036 
036 
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036 
036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
2918 
9919 
2920 
9921 
9922 
2991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


42! 


CRT Panel Parts 


Connector, 5 Pin 


Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1MA/ 50V S MAX 115V A 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 

15u. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, TDA6107Q/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Side AV Panel & 


Side 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 


Headphone Parts - 313913729181 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


913729181 


(Part of Main Chassis 


10$, 250v, Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
522 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27061 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PS61S321 (continued) 


CBA 

0232 
0250 
0251 
0253 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
2127 
6161 
9155 


Side AV Panel & Headphone Assembly 

Pin Headphone Socket 

Pin Cinch Socket 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470p, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10%, 
470р, 10% 
10u, 20%, 
470р, 10%, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
electrolytic 
50v, Ceramic 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
47K, 5%, 1/6W, Carbon Film. : 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
6.8 volt. 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


Res, 
Zener Diode, 
Jumper 


PIP Panel Parts - 313917721831 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
0197 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2837 
2858 
2859 
2862 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
3801 


3802 


S = 


Safety Part 


PIP Panel Parts - 313917721831 
PIP Panel Assembly 

Bracket, PIP 
Cable, Pin, 
Cable, Pin, 


4 280mm. 

7 
Cable, 5 Pin, 

5 

4 


280mm. 
280mm. 
280mm. 
280mm. 
280mm. 
Pin 
Pin 
Pin,. 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


Cable, Pin, 
Cable, Pin, 
Cable, 4 Pin, 
Connector, 3 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, Pin 
Connector, 4 Pin 
Resinator Crystal, 
Cap, 470n, -80/-20$ 
Cap, 100п, +80/-20%, 
Cap, 100n, +80/-20% 
Cap, 47u, 20$, 25v, 
Cap, 10и, 20$, 50v, 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Еск ыу ic 

Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 12p, 5$, 50v, Ceramic қ 
Cap; 220т, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 33n, 10%, 50v, Ceramic. 

Сар, 10п, 10%, 50v, Ceramic. 

Сар, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 

Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. 

Сар, 560р, 5%, 50у, Ceramic. 

Сар, 10п, 10%, 50у, Ceramic. š 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic 

Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. " 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalizëd G1 
ass. 
Res, 
ass... 
Res, 1K, 
Res, 


Co N O1 iS PO P2 è 


14M31818, 20P 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 

Electrolytic 

Electrolytic 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 


kò 
5%, 


55%, 
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21399 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
3139 
2129 
3139 
2129 
3139 
2139 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


1.37 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


177 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 
023 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
016 
023 
023 
017 
017 
025 
017 
016 
017 
023 
025 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 
017 
016 
025 
017 
025 
025 
017 


021 
021 


011 
011 


29181 
04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


21831 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 
21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
04790 
51090 
01030 
01030 
01030 
34790 
51090 
01030 
01030 
01030 
01290 
22240 
22240 
03330 
01030 
34790 
01030 
05610 
01030 
21040 
34790 
21040 
34790 
21040 
34790 
01040 
01030 
34790 
24740 
03910 
31010 
01030 
34790 
34790 
01030 


51010 
51010 


01020 
01520 


part. 


3805 


3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 


3817 
3818 
3819 
3820 
3821 


3822 


3823 


3824 
3827 


3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 


3834 


3836 
3838 


3839 


3840 
3843 


3844 


3845 
3848 


3849 


3850 
3852 
3853 
3854 
3856 


3857 
3858 
3859 
3860 
3862 


3865 
3890 
4800 
4870 
4871 
4872 
4909 
5890 
5891 
5892 
6800 
6801 
6802 
6890 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7810 
7813 
7816 
7818 
7820 
7890 
7891 
9800 
9810 


Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
BEI. m a a. ch ш AL ж ы DE CR жск ewe 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ӘНЕ; сәз әск xxt Wwe 2.8 SÉ. uL 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
HEN. ue de xe de Xo ose X^ Ge жо шош жо 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass, S Q 33 b ш 67 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
HEB. d аш Ж LR > Xx» X ow ws dw» dew се 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass... əз зе ы а ee N 
Кез, 4М7, "ae 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
S66. w o wou ы ^in Sh. d 20 жою се 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ass. . . . WW. Q ide as. N wer ож оё ж Оё dd 
Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
HEB 2 2 жоош X ® чо. шо z се 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
885; < s 4 “< . 

Res, Zero ohm, "Chip" Japet 

Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metaldved Сі 
HEB. d ou молы ® ч. ж Шаға жузй dis 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
888; = а 4 “< . 

Res, Zero ohm, "Chip" Тайзёг 

Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metaliséd G1 
HEB. dou жооң лы ® ч. ж Шама жуйе diss 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
888; 554. . 

Res, Zero ohm, "Chip" uye 

Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass, uu ck ux à 

Res, Zero ohm, "Chip" jumpe 

Res, 1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
c AMI 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 10м. š 

Coil, 10м. 

Coil, 10u. г mon 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 

Zener Diode, 3.9 volt. 

IC, НЕЕ4053ВТ. 

IC, N74FO6N. 

IC, M65669SP 5 x d 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, НЕЕ4053ВТ. "IE" 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, МС78М05СТ. 30% 

Transistor, NPN, BC337 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
9336 
3198 
9533 
9339 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9333 
3198 
9334 
9331 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
247 
247 
247 
020 
729 
990 
146 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
729 
010 
703 
796 
036 
036 


51010 
52720 
58220 
58220 
58220 
51030 
51030 
01530 
51020 
51020 


58210 
51020 
51530 
51030 
01020 


53910 


53910 


53910 
51530 


53310 
54750 
51530 
52220 
51050 
01010 


51010 


51010 
51020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 


52210 


53910 
90020 
51230 
51230 
51530 


58210 
90020 
51220 
54730 
51820 


53390 
01510 
06890 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
21090 
21090 
21090 
60133 
60133 
60133 
53980 
60653 
90602 
60682 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
60653 
42030 
90687 
00126 
90010 
90010 


32PS61S321 (continued) 


9912 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9913 Wire Jumper, O.58MM. ; . è w . . +. + 3198 036 90010 
9914 Wire Jumper, O.58MM. . а . . . « +. « 2198 036 90010 
9915 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9917 Wire Jumper, O.58MM. . w = w . « « + 3198 036 90010 
9919 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9920 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w as « +. + 3198 036 90010 
9921 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 
9922 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9924 Wire Jumper, O.58MM. « w . . а s wo 3198 036 90010 
9925 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9927 Wire Jumper, O.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 
9928 Wire Jumper, O.58MM. . . w wo w +. « 3198 036 90010 
9929 Wire Jumper, 0.58MM. . w a e . wo . 3198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS61S331 — Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 
Cabinet & Accessory Parts 2143 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 41040 
S AC01 Mainscord, 125V, 10A « w . . . . . . 3135 010 03831 2150 Сар, 150n, 10%, 16v, Ceramic . . . . 2238 780 15652 
AC03 Battery, Zinc, 1.5У (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2171 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 019 12220 
AC04 Cabinet, Back. wou m . wè € e к 3139 124 40523 2181 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . + . 3198 016 02290 
AC07 Chassis Tray w . . . wou , ox . . . 3139 124 31324 2184 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
AC09 Clip, Anode Lead . . . . . . . . . . 3135 014 04471 2201 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
S AC10 CRT A80ECK272X56 . . . . . . . . . . 9301 795 00428 2202 Cap, 100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС11 Customer Control Buttons . . . . . . 83139 124 32711 2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC12 Coil, Degaussing . x ғ . . * a o» >>» 2422 549 43977 2204 Сар, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 013 01661 2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
AC16 Owner's Manual . . . . . . . . + . . 3121 235 20111 2208 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 
AC20A Cabinet, Front - Model 32PS61S331. . 3139 138 12691 2209 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
AC20D Light Guide. . x » . . oe o3 o» + »- + 3139 124 32681 2210 Cap, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
AC20E Nameplate. 4 d E ж dec a dox 3139 120 01471 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). . . . . . 2422 264 00371 2213 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. s . . 4 3198 017 02230 
AC22 Spring. ¿ oL wow Q fo ж “2% 3139 121 26231 2214 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC23 Braid Assembly ¿ = жоя ж ы 3135 010 07891 2215 Сар, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. . 3139 228 86501 2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
2217 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
Main Chassis Assembly Parts 2219 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
Main Chassis Assembly Parts 2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
1000 Tuner, VEU PLL Sou m ki we 5%» » . . 2422 542 90108 2221 Сар; 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0022 Bracket, Lot 4 w e . . w "W w ox « » « 3139 124 44421 2241 Cap, 105, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 ULT 31520 
0122 Heatsink ы X a wx o kt + + + + wow 3139 121 62214 2242 Cap, lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. . . 3198 017 41050 
0123 Heatsink, Audio. w . . v . e o . . 3139 121 62501 2243 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . 2196 017 02220 

0124 Heatsink, SOPS vou vo & . wow €. 3139 121 62201 2244 Cap, 100п, 5%, 63v, Metalized Polyest 
0127 Socket, Fuse w ix . . . som w. wou 2422 088 00271 pcm vU UN 
0129 NTC, Holder. . . ж - . dw « & « + & 3139 120 10151 2245 Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
0136 IC-Spring. . . . . . & % , , , , x ow 3104 301 22081 2247 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
0137 Spring . . еже + + + + €) ow + 3139 121 24581 2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. w os . . 3198 017 02230 
0138 IC-Spring. d . sca Y «4 , +, + + so 3104 301 22081 2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 017 32230 
0139 Spring for Bracket . . . . kouw . a 3122 121 24786 2250 Cap, 2u2, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52280 
0140 Spring . . . вн $e + + x x wo & 3139 121 24581 2252 Cap, Іп, 5%, 50v, Ceramic. w w . . . 3198 016 01020 
0141 IC-Spring. koul a + + + * + әм ж. 3104 301 22081 2253 Cap, ln, 5%, 50v, Ceramic... . . . . 3198 016 01020 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm . . . . 3139 121 08951 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
0211 Connector, 2 Pin w wa w wo . . . . 2422 025 16269 2401 Cap, 2u2, 20%, 50у, Electrolytic . . 2020 021 90552 
s 0212 Connector, 2 Pin w . . s . . . . . . 2422 025 16375 2402 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0217 Connector, 5 Pin «w . 4 w a w « . . . 2422 025 12481 2404 Cap, 47u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 54790 
0219 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12482 2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
S 0220 Connector, 5 Pin «ws . x . . . & . 2422 025 04853 2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
$ 0221 Connector, 4 Pin . x . . . . w . s 2422 025 15503 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
s 0222 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 10646 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin & w «w a . . 2422 026 05236 2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2451 Cap, 15п, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0226 Connector, 4 Pin w ws . . . . . & . 2422 025 12479 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. w . . . 3198 016 01810 
0229 Connector, 7 Pin. . x wè wa . 2422 025 11244 2455 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 

0240 Connector, 4 Pin w vé . . o a 2422 025 12479 2457 Cap, 430n, 5%, 250v, Metalized Polypr 
0242 Connector, 5 Pin w . . w . . ow . » « 2422 025 12481 opylene. а . . . dé +. + + + + a w 2222 479 90022 
$ 0243 Connector, 6 Pin w «w . . . o a e. 2422 025 04854 2458 Сар, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0246 Connector, 5 Pin «w wa . x» . uw & . 422 025 12481 2459 Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. . « 4 3198 019 46810 
0267 Connector, 3 Pin w . a . vss . . . 2412 020 00725 2460 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . x ж а 3198 016 01010 
0269 Socket, Cinch, S Pin... . wa . . 2422 026 05182 2463 Cap, 680p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90485 

0284 Connector, 4 Pin . . . . . o yan . . . 2422 025 12479 2464 Сар, 2u2, 5%, 160у, Metalized Polypro 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 pylene 4: w 4 + + + + + + + ы»: 2222 479 90042 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2465 Cap, 13n, 5$, 1600v, Polypropylene . 2222 375 90157 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10914 2466 Cap, 15n, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
s 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. . . . . . . 2422 132 07444 2468 Cap, 10п, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90218 
1600 Switch, Tactile. . 2x w « ow . . . 2422 128 02742 2471 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 
1601 Switch, Tactile. w a . . . . o ex 2422 128 02742 2472 Сар, 150п, 10%, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
1602 Switch, Tactile. s . . . . e . s & « 2422 128 02742 2473 Сар, 100п, 10%, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
1603 Switch, Tactile. x а « . WÈ wow . . 2422 128 02742 2474 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1606 Switch, Tactile. w . . x . . . © kou 2422 128 02742 2475 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1660 Crystal, 12MHz000. . . . . . . . . . 2422 543 01203 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. & . w w 3198 017 04720 
1831 Crystal, Resonator, 18МН2432, 12 Pin, 2480 Cap, 47и, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
HC49/U A . . . . . . . . . . . . . . 2422 543 00842 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2482 Сар, 68п, 10$, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
2005 Cap, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2485 Cap, 4u7, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2486 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2007 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2487 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. . . « . 3198 017 32230 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2491 Cap, ln, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . w . . 4 3198 016 02290 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Polypropylene. 2022 330 00018 
2103 Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . а . 3198 017 33310 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2502 Cap, nz, 10%, I000v, Ceramic. w . а 3198 019 52220 
2105 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2106 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2505 сар, 2n2, 10%, 10007, Ceramic. . w . 3198 019 52220 
2111 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2112 Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2113 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 S 2515 Сар; 1n5, 209, v, Ceramic. w e x . а 2020 554 90128 
2121 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2520 Сар, 100п, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2122 Сар, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2521 Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2193 Cap, 2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2522 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . а . 3198 017 33310 2523 Cap, 1п5, 10%, 2000v, Ceramic. . . а 2020 558 90489 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2525 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2131 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2528 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2133 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic w « . . 3198 017 33310 2540 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . w w 3198 017 01030 
2134 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2541 Сар, 10n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2135 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 66810 
2136 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2561 Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS61S331 (continued) 


2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
3113 
3114 
2115 
3116 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3139 
3136 


S = 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

lp, 25%, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5%, 50у, Ceramic. 

220p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 
101, 20%, 50у, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
330р, 5%, 50у, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. . . . . . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/16W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 
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3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 


11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
22290 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 


part. 


3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3170 
3172 
3173 
3174 
2115 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 


Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Jumper, 


ІК, 


100К; 
150K, 


5K6, 
10K, 
1K5, 
10K, 
1K2, 
68K, 
68K, 
3K9, 
8K2, 
8K2, 
100 

8K2, 
3K9, 
2К2, 
390 

100 

100 

100 

22K, 


270K, 


1K, 
220 


2$; 


$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
$, 
ohm, 
5$, 
$, 
5$, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5$, 


5%, 
ohm, 


5% 
%, 1/16W, Metalized Glass 


0.58MM. ko din Sè 
1/6W, Carbon Film 
, 1/16, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


%, 1/8W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 


470 ohm, 


560 
100 


560 


ohm, 
ohm, 


ohm, 


1/16W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/16W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


330K, 


82K, 
2K2, 
100 
560 
100 
100 


560 
100 
22K, 
12K, 
820 


39К, 
10K, 


470K, 


33K, 
820 
8K2, 
100 
1K, 
10M, 


100K, 
470K, 


330 
33K; 


100K, 


1K, 
4R7, 
4R7, 
100 
10К, 
4R7, 
100 


5%, 
9- 

° 

ohm, 

ohm, 

ohm, 

ohm, 


ohm, 

ohm, 

5$, 
9. 

° 

ohm, 


о 
5, 


5%, 


9. 
op 
ohm, 
9. 
ор 
ohm, 
5%, 


о 
5, 


ohm, 


2%; 


5%, 
9. 
° 
5%, 
ohm, 


5, 
5%, 


ohm, 


5% 


2%; 


, 1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 
1/16W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 


$, 1/10W, Metalized Glass 
5% 


‚ 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6їй, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


1M, 
15K, 
SK6, 
470 


5%, 
5%, 
5, 


ohm, 


68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 


SK6, 
ІК, 
2K, 


о 
5, 


5%, 


о 
5, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 
%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 


036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 


90010 
01020 
31040 
31540 
05620 
01030 
31520 
51030 
61202 
06830 
06830 
03920 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
06890 
33340 
58230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
04710 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 


32PS61S331 (continued) 


3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 

3524 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 
S 3532 

3541 


о (n о о о о о 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


S = 


Res, 150K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2R2, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2120 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film . 2306 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
PTC, DC, 120V,P3020 B. © s wow 22120 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Surge Protector. z ж Wo € Q W wow 2422 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
NTC, DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 2122 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азе. voe 2 е 4 ж хее ж оё Ж ж ж» ж 3198 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 270К, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ass. z di зв жое ёо Ge Qw о ж жоса: ж ж ж 1:98 
Res, 220К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8К2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

ава; е d оз во. fw. ва € OUÈ 3 3198 
Res, 6К8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азаы ak e ғ we vwe ж uw van ww vèn ou QS. Wi ч- Sg 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

ass. 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


51540 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 


31010 
06820 


54710 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 
01010 


51010 


part. 


3638 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4170 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 


Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
ss. Шош эз» о P 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASSX rw 5 wx xw ш Q. can ш Q. Si vw He i$. vem e 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASÈ Y si nè ue se ль > wo be ж оле lw tan qc 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ASE 25 wie SÈ Q. A. vèn SEA NI 2 fèn Siro m SA SÉ 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ASE шш hr шоу S TEN SE, S nan JAN we iS x Š 
Res, ІК5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
азақ ewe. w Qa rèl Se ewe din vèn 4.5 x fèn See SA sé 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ASÈ w oun 4. @ 2h, fo. 5 Se tie dè š 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
c 4 £ 4 bts Ban on akò. a Z W 84 
Res, 75 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
SS. os m ж жш в ww OE GE е-е sik Ap W а 
Res, 47K, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. к ж ош жож 5 б ee 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. 

Coil, 1m zo. Q 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u. SON 2 we ee TÈ 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, Linear s 39 ow x 
Transformer, Signal Driver 

Coil, Choke. 

Coil, 3u3. 

Coll, 3ü3. 

Coil, 47u. 20404 ж 

Filter, Mains, 5mH, 2A iie oe 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 


37590 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
54720 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
32220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
53201 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 


32PS61S331 (continued) 


5560 Fixed, Inductor, 100MHz, SOR. . . . 3198 018 90010 7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
5561 Coll, 270. ap s ъз» з e ow e wwe 3198 018 22790 7602 IC, M24C08-WBN6. . x a sow % a + + . 9322 154 38682 
5562 Fixed, Inductor, 100МН>, SOR. . . . 3198 018 90010 7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT w . . w . 9340 547 00215 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. . . . 3198 018 90010 7801 IC, HEF4052BT. + + a! š s e x ania: E & 9333 729 50653 
5602 Coll, ЗЫН „+ a x & з s s а а « з ao 3198 UIS 15680 7802 IC; НЕЕЛО5ЗВТ. ¿+ «de xe e e do x а 9333 729 60653 
5603 Coll, БИЕ; «ks 4 è x W s = = ж» > ы» 3198 018 15680 7831 ІС, MSP3445G-PO-B8 . . w m w w a « 9922 160 81682 
5604 Оба, SUB w W mw е. s 2 Fow m waw 3198 COLS 15680 7901 IO, AN7522N «w w + x e s s w oko wo» 9322 181 41682 
5831 Coll, биб. s w s w Yow w a vw. « diw 3198 018 16880 9001 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou « +. + 3198 036 90010 
5832 Goil; DUE хз ж ak de S яға ж 31L98 Ole 16680 9171 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
5833 Coll, 6ü8; w. a x< s + s s «о» & s = 3198 018 16880 9172 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « » 3198 036 90010 
5835 Coll, 120, uw.» x = è = = do s ә» 3198 018 31290 9173 Wire Jumper, O.58MM. . . . w wou +. + 3198 036 90010 
6001 Zener Diode, 33 volt i w 2 . . w . . 3198 010 23390 9175 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
6006 Diode, Signal, 1N4148. a w w w w s . 3198 010 10010 9176 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6007 Diode, Signal, 1N4148. . . . . e . . 3198 010 10010 9178 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6150 Diode, Signal, BAS316. w . . . . . . 3198 010 10630 9179 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6201 Diode, Signal, BAS316. «w w . . « » . 3188 010 10630 9181 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . « . . 3198 010 10630 9182 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . +. + 3198 036 90010 
6206 Zener Diode, 6.9 volt. . . . w . . . 3198 020 56880 9183 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6400 Res, 1К, 1%, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 915 11002 9192 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6401 Zener Diode, 47 VOLE w . aw . . « +. . 3198 010 24790 9193 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 
6445 Zener Diode, 10 volt w w 4  & . +. « 3198 020 51090 9406 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . 2 va . . . 3198 010 10010 9407 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. а w . . . . . 9231 668 30133 9408 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6449 Diode, Signal, BAV99 w m w . . . . w 3198 010 10620 9409 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L. a а w a w . 9336 436 10682 9410 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004 . . . . . 9338 617 60682 9411 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . « . . 9331 177 80133 9412 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . +. + 3198 036 90010 
6465 Diode, Signal, BAV21 . . w . . . . . 3198 010 10070 9413 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6466 Diode, Signal, BAV21 . w'a e . e « « 3198 010 10070 9414 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6467 Diode, Signal, BAS3l6. w 4 . 4 s wo 3198 010 10630 9415 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6468 Diode, Signal, BAS316. w 4 w . . . . 2198 010 10630 9416 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6469 Diode, Rect, BYD33J а . . . . « wou 9337 234 20133 9417 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . w . . w . . 3198 010 10620 9418 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6476 Zener Diode, 15 volt . w. . . . « . 3198 010 21590 9419 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. w a . . a . . 3198 010 25680 9421 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. w . w . wo. « 9331 177 80133 9422 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6483 Zener Diode, 33 volt . w а . . w . . 3198 010 23390 9423 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
6485 Diode, Rect, BYD33J . a w ou w . 92227 234 20133 9424 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6486 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 . . .. . 9322 164 42682 9425 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6487 Diode, Бес; .BYD33D . . . e . a woo 9337 234 00133 9426 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9427 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002 . . 9322 132 55667 9453 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
6520 Diode, Rect, BYD33D 4 à . . wou so. 9337 234 00133 9460 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 010 10010 9463 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
6524 Diode, Rect, 105062 . w 4 . . . . . 3198 010 10120 9500 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
6525 Diode, Rect,  1N5062 . . w os. . . . 3198 010 10120 9501 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
6526 Zener Diode, 22 volt i w а . . w vo 3198 020 52290 9503 Wire Jumper, O.58MM. . «© « а . +. + 3198 036 90010 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. а + . . . w'a 9231 668 30133 9506 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6541 Zener Diode, 10 volt . w w . . wo . 3198 020 51090 9507 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500 . . . . . . 9340 555 59127 9510 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100 . . . . . 9322 164 42682 9512 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. . « sow « . . 3198 010 10630 9513 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, BAV70 . а w . . w . . 9331 849 10215 9514 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6566 Diode, Signal, 1М4148; 4 . . a » . . 3198 010 10010 9515 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . « 3198 010 10630 9516 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6570 Zener Diode, 6.8 VOLE. . w . . . w « 3198 020 56880 9518 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . sa . . . 3198 010 10630 9520 Wire Jumper, O.58MM. . w wo а . woo 3198 036 90010 
6681 Diode, Signal, BAT85 «w а w w . w . . 9336 247 60133 9521 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
6691 LED, ILTL-10224WHCR. . w «w . . . « « 9322 050 99682 9522 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V . w s w . 9322 127 54667 9524 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . « . . . » . 3198 010 10010 9525 Wire Jumper, O.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9528 Wire Jumper, O.58MM. . w w v . . +. + 2198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9610 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou . w + 3198 036 90010 
7102 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9611 Coil, 27u. ЫЗ PL = “Sle 018 22790 
7103 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9612 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . . . + 3198 036 90010 
7172 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9613 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7173 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9614 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . » 3198 036 90010 
7174 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9615 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3/0833 w . « ¢ wé . 9352 716 35557 9616 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN; BC847B. a. a'w . . . 3198 010 42030 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9618 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
7208 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9620 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7400 FET Power, STP3NC6OFP. 4 « . . . 9 « 9322 157 37687 9621 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. a. . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . & . . . 3198 020 40110 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . a w . . 9340 550 92127 9624 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 020 43530 9625 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 547 00215 9626 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 020 43430 9627 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
7471 IC, TDA8359J/N2. wow w 50%» + + « 9352 701 64112 9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . Wè a . . 3198 020 41010 9629 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN; BD135 i . w w . . . 3198 020 41010 9630 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 

S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . e ou . 9322 175 72667 9631 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w wo . +. « 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. . . $ w a + + + + . 9352 673 56112 9632 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
7521 FET Power, STPSNCSOFP. w w w . « » s 9322 160 72687 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9634 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B. . . . . . . 3198 020 40030 9637 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7541 Transistor, NPN, PDTCII4ET . . . . . 9340 310 10215 9638 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7542 Transistor, PNP, BC857B. a. . . . . . 3198 010 42150 9639 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7560 IC, L78L33ACZ. pde эж we ж w з e xw x 9322 134 92676 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


r = 
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Main 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 
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90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25691 


part. 


S 0244 Conne 
S 0245 Conne 
S 0254 Socke 
2330 Cap, 
ropyl 
2340 Cap, 
2341 Cap, 
2342 Cap, 
2343 Cap, 
2344 Cap, 
2345 Cap, 
3331 Res, 
3332 Res, 
3333 Res, 
3334 Res, 
3335 Res, 
3336 Res, 
S 3340 Res, 
S 3341 Res, 
S 3342 Res, 
3343 Res, 
3344 Res, 
S 3345 VDR, 
3346 Res, 
3347 Res, 
3350 Res, 
3353 Res, 
5342 Со11, 
6331 Diode 
6332 Diode 
6333 Diode 
6335 Diode 
7330 ІС, Т 
9311 Міге 
9341 Міге 
9342 Міге 
9343 Міге 


бійе АУ Рапе1 в 
бійе 

91372 

СВА Side 


0232 1 Pin 
0250 3 Pin 
0251 3 Pin 
0253 6 Pin 
0254 5 Ріп 
0255 4 Pin 
21 71 Cap, 
2172 Сар, 
2173 Сар, 
2174 Сар, 
2176 Сар, 
2177 Сар, 
2178 Сар, 
2179 Сар, 
3150 Res, 
3151 Res, 
3152 Res, 
3153 Res, 
3156 Res, 
3157 Res, 
6161 Zener 
9155 Jumpe 


PIP Panel Parts 


ctor, 5 Pin 

ctor, 6 Pin wo dy % 

t, CRT, 9 Pin, N-Neck Š wes 
100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 
ene E Qs ao бш eee m Са пе den SÈN YÈ 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


3n3, 10$, 500v, Ceramic 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

15. rx бє. ХИ. лісі Q 
‚ Signal, BAV21 

‚ Signal, BAS316. 

‚ Signal, BAV21 

‚ Signal, BAV21 
DA6107Q/N2. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 


Headphone Parts - 313913729181 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


9181 
AV Panel & Headphone Assembly 
Headphone Socket 

Cinch Socket 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 
470p, 10$, 
470p, 10$, 
470p, 10$, 
470p, 10$, 
470p, 10$, 
10u, 20%, 
470p, 10$, 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic . . 
50v, Electrolytic 
50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 
120 ohm, 5%, 
120 ohm, 5$, 
Diode, 6.8 volt. 
r 


— 313917721831 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
DIST 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 


PIP Panel Parts - 313917721831 
PIP Panel Assembly 

Bracket, PIP қ 

Cable, 4 Pin, 280mm. 

Cable, 7 Pin, 280mm. 

Cable, 5 Pin, 280mm. 

Cable, 5 Pin, 280mm. 

Cable, 4 Pin, 280mm. 

Cable, 4 Pin, 280mm. 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin,. 
Connector, 2 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin . 
Resinator Crystal, 
Cap, 470n, +80/-203, 
Сар, 100n, -80/-20$, 
Cap, 100n, 4807-2065; 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10u, 20%, 
100n, +80/-20%, 
100u, 20%, 


14M31818, 20Р 
16v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic. 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2123 
2139 
3139 
31.39 
3139 
2124 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


137 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


177 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 
023 
023 
025 
025 
023 
025 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29181 
04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


21831 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 
21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
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2807 Сар, 47p, 5%, 50у, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3852 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51230 
2808 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3853 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51230 
2809 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3854 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
2810 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3856 Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
2811 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 ASS: < a “4. ж ояз kn cw сє 4016 % 4299 021 58210 
2812 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 3857 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2813 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3858 Res, 1К2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51220 
2814 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3859 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
2815 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3860 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51820 
2816 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3862 Res, 33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
2819 Cap, 12p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01290 SSL uw we de de 2 de мое. NE at tan р ы зо 201998 0271-53390 
2820 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 3865 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
2821 Сар, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic... 3199 023 22240 3890 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 
2822 Cap, 33n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03330 4800 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2823 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 4870 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2824 Сар, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 4871 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2825 Сар, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 4872 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2826 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 05610 4909 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
2827 Cap, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 5890 Coil, 10u. . . . . . . . . . . . . . 3198 018 21090 
2828 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 5891 Corl, 10и. «w w w s e w e w e vie e н 3198 018 21090 
2829 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 5892 Conil, .LOUS sw e & X s ë x w w ee w « 198 018 21090 
2830 Cap, 100п, “80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 6800 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2831 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 6801 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2832 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 6802 Diode, Signal, BAT85 . . . . . . . . 9336 247 60133 
2833 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 6890 Zener Diode, 3.9 volt. . . . . . . . 3198 020 53980 
2834 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 7801 IC, HEF4053BT. . . . . . + <s +s . . . 9333 729 60653 
2837 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7802 IC, N74FO6N. . . . . . . + + + . . 9339 990 90602 
2858 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7803 IC, M65669SP . . . . . . . . . + + . 9322 146 60682 
2859 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 7804 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
2862 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03910 7805 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2890 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 7806 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2891 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7807 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
2892 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7810 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2893 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 7813 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
2894 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 7816 Transistor, NPN, BC847B. . . . . .. 3198 010 42030 
3801 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 7818 ІС, HEF4053BT. аа ж w cw uo» Ф 2393 729 60653 

а88: а © 44%: 4-5 ww Y € 2 4-5. 3498 021 - 51010 7820 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
3802 Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 7890 IC, MC78MOSCT. . . . . . . . + + . . 9334 703 90687 

аз8. ¿ e < < e € ш wow oe v os 9 s 9 « 3198 021 51010 7891 Transistor, NPN, BC337 . . . . .. . 9331 796 00126 
3803 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 9800 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3804 Res, 1К5, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01520 9810 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3805 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 9912 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 

ава; жш-жш d o9 € de & os 9o... o 9 — 3499 021 51010 9913 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3806 Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 52720 9914 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
3807 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9915 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3808 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9917 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3809 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 58220 9919 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3810 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 9920 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3812 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 9921 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3813 Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01530 9922 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3814 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9924 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3815 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9925 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3816 Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 9927 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 

азб. w e < w ш o s ow o 9 m ww s <Ü Ü 3198 021 58210 9928 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
3817 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 9929 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3818 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3819 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3820 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
3821 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS. ww жез 2 ож Uoc жоош ode cx Oe Сыз ы ow 31982021 53910 
3822 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

абера з © 42% wow dw dé Wwe Y € ж-з w 13198 2021 53910 
3823 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ W «=з = ш 5 c9 es o v ow v v s < 3198 021 53910 
3824 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3827 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS w. w 52:55 ewe eo © 24.7 e ъъ ы 13298 021 53310 
3828 Res, 4M7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54750 
3829 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51530 
3830 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 52220 
3831 Res, 1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51050 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азба ¿ w w o 9 уш w w e 4%. won 3196 021 51010 
3834 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS W 5 X eo ge “ oce de ш е ж ж ve ж 24198 021 51010 
3836 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 
3838 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азб ¿ w w o w w o 9 m w s s v >. 3198 021 52210 
3839 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ W 2.“ do жоё, € ode we ee a vé € ч 2498 021 53910 
3840 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3843 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS. ¿ w w o m w wow v 6 w s wan 3198 021 52210 
3844 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS 6 WR 4-4“. de we ee ao с € » 2498 021 53910 
3845 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3848 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASÈ... ¿ w w o 9 w wow wm 6 wm ww an 3198 021 52210 
3849 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

ава 2. 4-4 $06 3 0929. wc vw ж ж 2198-7021: 53910 
3850 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS61SK21 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
Cabinet & Accessory Parts 2131 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 
2132 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 
Main Chassis Assembly Parts 2133 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 
7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. . . . . . 4835 310 57624 2134 Сар, 2u2, %80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
2135 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 
Cabinet & Accessory Parts 2136 Cap, 22p, 5$, 50v, Сетапіс ¿ . . s a 3198 016 02290 
S АС01 Mainscord, 125V, 10A «4 . . 4. . . 3135 010. 03831 2141 Сар, 330p, 5%, 50v, Ceramic. = . . . 3198 016 03310 
AC03 Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2143 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС04 Cabinet, Back. e . ъа wou e € 9 e 3139 124 40522 2150 Cap, 150n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 2238 780 15652 
ACO7 Chassis Tray . o 4 X woe xo» x» x . 3139 124 31324 2171 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. w w . 4 3198 019 12220 
АС09 Clip, Anode Lead . . . w ч w € « « « 3135 014 04471 2181 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 
S AC10 СЕТ A80QCF340X34(N). . . . . . . . . 9301 904 59463 2184 Сар, 202, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 
AC11 Customer Control Buttons . . . . . . 3139 124 32711 2201 Сар, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС12 Coil, Degaussing . . . . . . . . . . 2422 549 45334 2202 Сар, 100n, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 013 01661 2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС16 Owner's Manual w w w . а € va. . . . 3121 235 20111 2204 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
АС20 Cabinet, Front Assembly - Model 32Р56 2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
15$5К21................ 3121 237 52461 2208 Сар; l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
AC20A Cabinet, Front wow w € v « € s « « 3139 138 12691 2209 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 
AC20D Light Guide. & . . Xx» & x , & ox . 3139 124 32681 2210 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
AC20E Nameplate. ........... 3139 120 01471 2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). . . . . . 2422 264 00371 2213 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC22 Spring x» 4 ww À od aw ы» x X 4o x 3139 121 26231 2214 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . w . 3198 017 02230 
REMOTE Remote Transmitter, RC19041001/01. . 3139 228 86501 2215 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
Main Chassis Assembly Parts 2217 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
Main chassis Assembly Parts 2219 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . . . . . . 2422 542 90098 2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
0118 U-Cooling Plate. w'a = а se es + + 3139 121 26731 2221 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0122 Heatsink, Vertical . . w w . . . + « 3139 121 62213 2241 Cap, 1n5, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01520 
0123 Heatsink, Audio. was <> ec x» ж 3139 121 62501 2242 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
0124 Heatsink, SOPS . wa oec sce + + + 3139 121 62201 2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 

0127 Socket, Fuse . . . . . . . . . . . . 2422 088 00271 2244 Cap, 100п, 10$, 63v, Metalized Polyes 
0129 NIC, Holder. ¿ ¿ nox 426244 sc i39 120 10151 ter. ................ 2222 370 75104 
0136 їС-5ргїпд.............. 3104 301 22081 2245 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 
0137 5ргїпд............... 3139 121 24581 2247 Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
0138 їС-5ргїпд.............. 3104 301 22081 2248 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0139 Spring for Bracket . . . . w. . . 4 . 3122 121 24786 2249 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
0140 Spring ех . . . xw 4d , ow & 5% ws 3139 121 24581 2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
0141 IC-Spring. wou A Cow kh xo veo 3104 301 22081 2252 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm . . . . 3139 121 08951 2253 Сар; 1n, 5%, 50v, Ceramic. w . v. 3198 016 01020 
0153 Cable, 5 Pin, 560mm. w w . . . ss + 3139 121 09041 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
0211 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16269 2401 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
5.0212 Connector, 2 Pima ss ex < + = 2422 025 16375 2402 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0217 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2404 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54790 
0219 Connector, 6 Pin . . © « ac» . + « 2422 025 12482 2405 Сар, 1n, 59, 50v, Ceramic. w . . w. 3198 016 01020 
s 0220 Connector, 5 Pin . w @ wou an , + + 2422 025 04853 2441 Cap, lu, 20%, 50у, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
s 0221 Connector, 4 Pin . wou wou aid 2. . 2422 025 15503 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
S 0222 Connector, 2 Pin i x xx +. + + + + 2422 025 10646 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
0223 Socket, Cinch, 9 Pin . . . . . . . . 2422 026 05236 2450 Сар, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin w w . . . « . . 2422 026 04926 2451 Сар, 15n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0226 Connector, 4 Pin w & 2.4 vou + + 2422 025 12479 2452 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 
0229 Connector, 7 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 11244 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 

0240 Connector, 4 Pina 245522505 ée 2422 025 19479 2457 Cap, 430n, 5%, 250v, Metalized Polypr 
0242 Connector, 5 Pin. 4 ¢ 29 o 4 а + 2422 025 12481 opylene. .............. 2222 479 90022 
S 0243 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 04854 2458 Cap, 2u2, 20$, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0246 Connector, B Pins = s в e s >: 2422 025 12481 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0267 Connector, 3 Pin «w & wou . . 4 4% + > 2412 020 00725 2460 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
0269 Socket, Cinch, 3 Pin . . . . . . . . 2422 026 05182 2463 Сар, 1n2, 10$, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90488 

0284 Connector, 4 Pin < 5 44 4 2.4  « 2422 025 12479 2464 Cap, 2u2, 5$, 160v, Metalized Polypr 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 pylene ............... 2222 479 90042 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2465 Сар, 13п, 5%, 1600у, Polypropylene . 2222 375 90157 
5 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10869 2466 Сар, 15п, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
S 1515 Relay, 12V, 5A G5PA-1. e Lolo . . 2422 152 07444 2468 Cap, 10п, 10%, 400у, Polyester . . . 2222 347 90218 
1600 Switch, Tactile. w 2 . . а x x а . 2422 128 02742 2471 Сар, 100n, 10%, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
1601 Switch, Tactile. « . . . a ds зе . 2422 128 02742 2472 Cap, 150n, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
1602 Switch, Tactile. wow $ . eos + . . 2422 128 02742 2473 Cap, 100п, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
1603 Switch, Tactile. а à . . ce w sd 4 x + 2422 128 02742 2474 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . w. . . 3158 017 02220 
1606 Switch, Tactile: . um 4€ way e dè 9 ws 2422 128 02742 2475 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
1660 Crystal, 12MHz000. w w « a . а . + w 2422 543 01203 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 2480 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
HC49/U A. lak m ew oe uoces 424 . .. 2422 543 00842 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
2004 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. . . . . 3198 023 04730 2482 Сар, 68n, 10%, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2485 Cap, 4u7, 20%, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
2006 Сар, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2486 Сар, 470u, 20$, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2487 Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 2489 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16у, Ceramic. . 3198 017 24740 2491 Cap, in, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Polypropylene. 2222 336 29148 
2103 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2104 Cap, 330p, $, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 2502 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2105 Cap, 10и, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
2106 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2505 Cap, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
2331: Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2507 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2112 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2113 Cap, 22p, %, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 S 2515 Сар, 1n5, 20%, v, Ceramic. . . . . . 2020 554 90128 
2121 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2520 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2522 Cap, 100п, 10$, 16у, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2124 Сар, 330p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 2523 Cap, 1n5, 10$, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 

5 = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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32PS61SK21 (continued) 


2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3111 
3112 
2112 
3114 
3115 
3116 
3122 
3123 
3124 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470p, 10%, 50v, Ceramic 

2n2, 10%, 50у, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 

100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
100n, 10%, 63v, Polyester 

242, 20%, 25v, Electrolytic 
4700, 205, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 

lu, 205, 50v, Electrolytic. 
47u, 205, 16у, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

In, 5%, 50v, Ceramic. 

33p, 5%, 50v, Ceramic А 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 5$, 50v, Ceramic. š 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1р, 25%, 50v, Ceramic 

1р, 25%, 50у, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 50v, Ceramic. š 

1n, 5%, 50v, Ceramic. А 
447, -80/-20$, 10v, Ceramic 

1n, 5%, 50v, Ceramic. I 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 5% 
470п, %80/-20%, 16у, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

3n3, 10%, 50v, Ceramic. 

330p, 5%, 50v, Ceramic. 222% 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper ы 4 
ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. . . . . . + + . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 


Ве sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
365 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
016 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
028 
023 
028 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
036 
011 
021 


04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
75104 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
21050 
21050 
51090 
52290 
22240 
22250 
90020 
90020 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
07590 
01010 
07590 
01010 
07590 
01010 
90010 
01510 
54730 


part. 


3125 
3126 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3149 
3150 
3154 
3156 
3157 
3158 
3199 
3170 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3200 
2201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


150 ohm, 
47K, 5%, 
150 onm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


Jumper, 0.58MM. "E" 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100K, 5%, 
150K, 5%, 
5K6, 5%, 
10K, 5%, 
1K5, 5%, 
10K, 5%, 
1K2, 1%, 
68K, 5%, 
10K, 5%, 
68K, 5%, 
5K6, 5%, 


8K2, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
8K2, 5%, 
3K9, 5%, 
2K2, 5%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
270K, 5%, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. . 
1/6W, Carbon Film. . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 


1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 


220 ohm, 


%, 1/10W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


470 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 


560 ohm, 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


330K, 5$, 
82K, 5%, 
2K2, 5$, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 


560 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 5%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


10M, 5$, 
100K, 5$, 
470K, 5$, 
330 ohm, 
33K, 5$, 
100K, 5$, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 


4R7, 5$, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
10K, 5$, 
4R7, 5%, 
100 onm, 


6K8, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


15K, 5%, 
5K6, 5%, 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


56 ohm, 5$, 1/4W, Carbon Film 


470 ohm, 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


3R9, 5%, 
5K1, 1%, 


1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 


011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
734 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
101 
011 
011 
011 
204 
915 


01510 
54730 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
90010 
01020 
51040 
51540 
05620 
01030 
51520 
51030 
61202 
06830 
01030 
06830 
05620 
08220 
08220 
01010 
08220 
03920 
02220 
03910 
01010 
01010 
01010 
01030 
61274 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 


51010 


55610 
06890 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
53930 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
56820 
51050 
01530 
05620 
74569 
04710 
06890 
03390 
03398 
15102 


32PS61SK21 (continued) 


3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 

3524 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 
S 3532 

3541 


о (n о 09 о оош 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3549 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
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Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 2312 
Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 27К, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 390K, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 5R6, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 2К2, 1$, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 2120 
Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 6K8, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 2306 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
PTC, DC, 120V,P3020 B. e s sa 22120 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metalized Glass. 2322 
Surge Protector. 2 с ы алы vr 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
NTC, DC, В57237, 3W1, 4R7, 20% 2122 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
Res, 330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 3198 
Res, OR33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
азе. ае 2 е % deu oom & жоё ж ъъ жє 13198 
Res, ІК5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film . 2312 
Res, 4К7, 1%, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
Res, 270К, 5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
Res, 15K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
азбас «w WO dé оз әс. әже ж б Ug 3 3198 
Res, 6К8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS: ж xw 4 We ғ dew жоош эъ ow 8) ч- 198 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
SAY NAN ali ori nta REI Ap ep La cement 


011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
011 
011 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 


01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
01030 
01020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
13335 
135535 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
02210 
51030 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
51820 
58220 
55620 
54730 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


51010 
06820 


51010 
54720 
01010 


part. 


3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3634 
3635 
3636 


3638 


3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
2822 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4464 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4618 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4801 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper "P 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ая8; 5.4 2.2 ов od Qe 52% 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gla 
SS. 5 e 5 изә & X 814. us Rh шош 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
аб: deo 2504 dé dX “ч ож oS жу Q 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
аа, 2 6 ш Es Qu ss ВЕЕ 
Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS. d 2а de QL Q Um 4% 5 65 60% 60% 
Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
SSS 5 2.5 5 VA e Ue de DU A WA о к S 
Res, ІК5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ая8- qoos ш а wow cm 4% $0 ee ж 9 
Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASS, ш ош хош 9 мае 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film қ 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gla 
с cx 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SÉ әсе wi tan. Үлы rus de HEC ae SA So ee 4502 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. ЕИ 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. 

Coil, 1m uw 

Transformer, PSLOT 

Coil, 33u. 0 € uw е we 8 О ж 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 bo Saye осы ж, 4 
Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
0 В. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 


011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
011 


021 


021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 


01010 
54720 
54720 
51030 
52220 
90020 
01010 
01010 


51010 


57590 


53910 
53320 


33910 


55610 


55610 
91520 


53310 


52210 
54720 
02210 
01020 


57590 


57590 
54730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
52220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 


32PS61SK21 (continued) 


5463 Coil, Choke. 3128 
5471 Coil, 3u3. 3198 
5472 Coil, 343. 3198 
5480 Coil, 407. eod & 4 2422 
S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A $3 оа 2422 
S 5520 Transformer, Layer, 5539009-04 В 2422 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
5561 Coil, 27u. 25 ш ж c ш Q Q 3198 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 
5602 Coil, 516. 3198 
5603 Coil, 516. 3198 
5604 Coil, 516. 3198 
5831 Coil, 6u8. 3198 
5832 Coil, 6u8. 3198 
5833 Coil, 6u8. 3198 
5835 Coal; I2ü. è eu а 3198 
6001 Zener Diode, 33 volt 3198 
6006 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6007 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6150 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6201 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt 3198 
6444 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt 3198 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 3198 
6460 Diode, Rect,  DG3-7005L. 9336 
6461 Diode, Rect,  RGP30J-L7004 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
6465 Diode, Signal, BAV21 3198 
6466 Diode, Signal, BAV21 3198 
6467 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6468 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6470 Diode, Signal, BAV99 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt 3198 
6485 Diode, Rect,  BYD33J 9337 
6486 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
6487 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6488 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
6500 Diode, Bridge Rect,  GBU6JL-7002 9322 
6520 Diode, Rect,  BYD33D 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6524 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 
6541 Zener Diode, 10 volt 3198 
6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 9340 
6562 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6566 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6681 Diode, Signal, BAT85 9336 
6691 LED,  LTL-10224WHCR. 9322 
6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7102 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7103 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7171 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7172 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7173 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7174 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7200 IC, TDA9588H/N1/3/0484 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7208 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7400 FET Power, 5ТРЗМС6ОЕР. 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . x 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 3198 
S 7515 Optic Coupler, TCET1103(G) 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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1.38 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
849 
010 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
138 
234 
010 
036 
010 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
699 
010 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
140 
673 


37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
10010 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10215 
10630 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
08667 
00133 
10010 
90010 
10120 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
42150 
42030 
42150 
42150 
42030 
42150 
90557 
42030 
42150 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
14667 
56112 


part. 


7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
2175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9519 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 


FET Power, STP8NC50FP. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC547B. 
Transistor, NPN, PDTC114ET 
Transistor, PNP, BC857B. 
ІС, L78L33ACZ. -——— 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
IC, M24CO8-WBN6. . . . . . 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
IC, НЕЕ4052ВТ. 

IC, HEF4053BT. 

IC, MSP3445G-PO-B8 

IC, AN7522N. " 
.58MM. 


Wire Jumper, O0 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 27u. sx оз 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
9333 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


32PS61SK21 (continued) 


9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
2675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9848 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 


S = 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Safety Part 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 
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.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9996 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


S 0244 
S 0245 
S 0254 

2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Side АУ Panel 6 


СВА 

0232 
0250 
0251 
0253 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9155 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 


Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin “ae 2% 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 


Cap, 100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 


ropylene 


Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


3n3, 10%, 


2000v, Ceramic. 


100n, ?20$, 25v, Ceramic. 


in, 10%, 
100 onm, 
ІК, 20%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 
100 ohm, 
ІК, 20%; 


500v, Ceramic. . . . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 


1 ohm, 5 
1 ohm, 5 
1K5, 20$, 


$ 


$ 


, 1/3W, Metal Film 
, 1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 


Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


VDR, DC, lmA, 50V, MAX, 115У 


Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 15u. š 2 x 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

ІС, TDA61070Q/N2. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


913729181 


Side AV Panel & Headphone Assembly 


1 Pin Headphone Socket 

Pin Cinch Socket 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

Pin Connector. 

4 Pin Connector. . . . . . à 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 


O1 OY шо ш 


Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 


Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 


Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Res, 47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Zener Diode, 6.8 volt. 
Jumper 


PIP Panel Parts - 313917723841 


CBA 

0134 
0192 
0193 
0194 
0195 
0197 
0198 
0216 
0226 
0229 
0235 
0240 
0242 
0243 
0266 
0284 
1802 
2800 


PIP Panel Parts - 313917723841 
PIP Panel Assembly 

Bracket, PIP A 

Pin, 280mm. 


Cable, 4 

Cable, 7 Pin, 280mm. 
Cable, 5 Pin, 280mm. 
Cable, 5 Pin, 280mm. 
Cable, 4 Pin, 280mm. 


Cable, 4 Pin, 280mm. 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin,. 
Connector, 2 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 4 Pin 


Resinator Crystal, 14M31818, 20P 
Сар, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Headphone Parts - 313913729181 
Side AV Panel & Headphone Parts - 313 


3198 
3198 
3121 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2522 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
3198 
3198 
3198 


3139 
2129 
31.39 
3139 
3139 
0159 
31,39 
3139 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2412 
2422 
2422 
3198 


036 
036 
238 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
017 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
292 
011 
021 
(721 
021 
935 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


137 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


127 
124 
110 
131 
110 
131 
110 
110 
020 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
020 
025 
543 
017 


90010 
90010 
00151 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
01020 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29181 
04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


23841 
33161 
38681 
01731 
38811 
01741 
38681 
38681 
00725 
12479 
16343 
00724 
12479 
12481 
00724 
00725 
12479 
00904 
24740 


32PS61SK21 (continued) 


2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2819 
2820 
2821 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2837 
2858 
2859 
2862 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
3801 


3802 


3803 
3804 
3805 


3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3812 
3813 
3814 
3815 
3816 


3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3823 


3824 
3827 


3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3834 


3836 
3838 


3839 


3840 


3841 


3843 


бл = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 


100n, 
100n, 


47u, 
10u, 


100n, 
100u, 


47р, 
10u, 
10n, 
LON; 
10n, 
Alu, 
10u, 
10n, 
LON; 
10n, 
12p, 


220n, 
220n, 


33n; 
10n, 
47u, 
10n, 


560p, 5$, 


10n, 


100n, 


47u, 


100n, 


Alu, 


100n, 


47u, 


100n, 


10n, 
Alu, 


470n, 
390p, 5%, 
100u, 


10n, 
47м, 
Alu, 
10n, 
100 


100 
1K, 
1K5, 
100 
2K7, 
8K2, 
8K2, 
8K2, 
10K, 
10K, 
15K, 
1K, 
1K, 
820 
1K, 
15K, 
10K, 


1K, 
390 


390 
390 
15K, 
330 
4M7, 
15K, 
2K2, 
1M, 
100 
100 
100 
1K, 
220 
390 
390 
100 


220 


Safety Part 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
20%, 25у, 
20%, 50v, 


25у, Ceramic. 
25у, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20$, 25v, Electrolytic. 
$, 50v, Ceramic 5 
20%, 50у, Electrolytic 
10%, 50у, Ceramic. 

10%, 50у, Ceramic. 

10%, 50у, Ceramic. 
20%, 25у, Electrolytic 
20%, 50у, Electrolytic 
10%, 50у, Ceramic. 

10%, 50у, Ceramic. 

10%, 50у, Ceramic. 

$, 50у, Ceramic š 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

10%, 50v, Ceramic. ç 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
10%, 16у, Ceramic 

10%, 50v, Ceramic. 
20%, 25v, Electrolytic 
+80/-20%, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic. A 
25v, Electrolytic. 
50v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
50v, Ceramic. s . . s 
1/10W, Metalized Gl 


20%, 
10%, 
20%, 
20%, 
10%, 
ohm, 5%, 


ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
5$, 1/6W, Carbon Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Glass 
Glass 


Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


$, 1/10W, 
$, 1/10W, 
$, 1/10W, 
1/10W, 


%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film A 
ohm, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Gl 


5%, 
ohm, 5%, 
, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


оо 


oe 


2 
5 
5 


оо 


ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 
ома, 


‚ 1/10W, Metalized Gl 


oO ° 


ohm, 5 


‚ 1/10W, Metalized Gl 


сл 
oe 


ohm, 


‚ 1/10W, Metalized Gl 


сл 
oe 


ohm, 


‚ 1/10W, Metalized Gl 


сл 
oe 


ohm, 


Be sure to use 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 


3198 


exact replacement 


023 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
025 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
016 
023 
023 
017 
017 
025 
017 
016 
017 
023 
025 
023 
025 
023 
025 
017 
017 
025 
017 
016 
025 
017 
025 
025 
017 


021 


021 
011 
011 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
011 
021 
021 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
011 
021 


021 
021 


021 


021 


021 


021 


021 


21040 
21040 
34790 
51090 
21040 
31010 
04790 
51090 
01030 
01030 
01030 
34790 
51090 
01030 
01030 
01030 
01290 
22240 
22240 
03330 
01030 
34790 
01030 
05610 
01030 
21040 
34790 
21040 
34790 
21040 
34790 
01040 
01030 
34790 
24740 
03910 
31010 
01030 
34790 
34790 
01030 


51010 


51010 
01020 
01520 


51010 
52720 
58220 
58220 
58220 
51030 
51030 
01530 
51020 
51020 


58210 
51020 
51530 
51030 
01020 
53910 
53910 


53910 
51530 


53310 
54750 
51530 
52220 
51050 
01010 
51010 


51010 
51020 


52210 


53910 


53910 


51010 


52210 


part. 


3844 


3845 


3846 


3848 


3849 


3850 


3851 


3852 
3893 
3854 
3856 


3851 
3858 
3859 
3860 
3862 


3865 
3890 
4800 
4870 
4871 
4872 
4909 
5890 
5891 
5892 
6800 
6801 
6802 
6890 
7801 
7802 
7803 
7804 
7805 
7806 
7807 
7808 
7809 
7810 
7811 
7812 
7813 
7814 
7815 
7816 
7818 
7820 
7890 
7891 
9800 
9810 
9912 
9913 
9914 
9915 
9917 
9919 
9920 
9921 
9922 
9924 
9925 
9927 
9928 
9929 


Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ASÈ xw e 2.42 55 коз im 5 ieri 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
CI 22-4 45 «ғ 24% Wi Wi жш ож жое 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
888% 5 о с cx je Up a эш Te, dw a- We ою Ue th. SÉ 
Res, 220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ASS J dec ы э шж М. ж Эле Icd uw qos 
Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ASÈ - Qh ue Q. еи 
Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Bes 2-52 ake en SÉ te de. шош i UN Gia 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
а88; d i 4 4% ез 4 ж оф SL Vk жоош ж е 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
а88; “2-4. ш жш w wo —— 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 33 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
c e sen шош ы Ош van senye Ж Ж йоз SU un 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 10u. 3 

Coil, 10u. 

Coil, 10u. . . . . . 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 

Diode, Signal, BAT85 

Zener Diode, 3.9 volt. 

ІС, HEF4053BT. 

IC, N74F06N. 

IC, M65669SP "CES 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. . 
Transistor, NPN, РМВТ2369. 
Transistor, PNP, BC857B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, РМВТ2369. 
Transistor, PNP, BC857B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, PMBT2369. 
Transistor, PNP, BC857B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, НЕЕ4053ВТ. = dm uta 

Transistor, NPN, BC847B. 

IC, МС78М05СТ. ¿A fe % 

Transistor, NPN, BC337 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58ММ. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


3198 


3198 


3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9336 
9336 
3198 
9333 
9339 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
9338 
3198 
3198 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9533 
3198 
9334 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 


021 


021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
247 
247 
247 
020 
729 
990 
146 
010 
010 
010 
010 
288 
010 
010 
288 
010 
010 
010 
010 
010 
729 
010 
703 
796 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


53910 


53910 


51010 


52210 


53910 


53910 


51010 
51230 
51230 
51530 


58210 
90020 
51220 
54730 
51820 


53390 
01510 
06890 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
21090 
21090 
21090 
60133 
60133 
60133 
53980 
60653 
90602 
60682 
42030 
42030 
42030 
42030 
90215 
42150 
42030 
90215 
42150 
42030 
43360 
42150 
42030 
60653 
42030 
90687 
00126 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


CH0127C321 


— Manual no. 


7629 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet 


& Accessory Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


7200 


ІС, 


SM TDA9563H/N1/3/0485. 


Cabinet & Accessory Parts 
Mainscord. ed жы ж 
Clip, Mainscord (Not Shown). 


S AC01 
ACO2 
АС04 
АС09 

5 АС10 
АС11 
АС12 
AC13 
AC16 
AC20 


AC20A 
AC20B 
AC20D 
AC20E 
AC20F 
AC20J 
AC20L 
AC22 
AC24 
AC25 
AC26 
AC27 
AC28 
CBA 
CBA 


Cabinet, 


Clip, Anode Lead 


Back. $ ж 9 $5 
(Not Shown) 


CRT A68AJB82X11. š 
Customer Control Buttons 


Coil, Degaussing 


Holder, 


Degaussing (4 Used). 


Owner's Manual P «o ж Q ¿Q ж. deos 
Cabinet, Front Assembly - Model CH012 


7C321. ы 

Cabinet, Front 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Nameplate. 

Knob, Mains. Z ж ¿QU o SK 

Speaker, 16R, 1W5 (2 Used) 

Chassis Guide (ITV). 

Spring "ADM" Жоон 
Bracket, EPS Module, (ITV) (Not Shown 
Bracket, Sysgtem (Not Shown) 
Housing, Smart Port. 

Bracket, Power Button. 

Door, Card (ITV) 

EPS(1B). Module, (ITV) 

SP/LS (VERT). Module-ITV 


Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 


1000 
7200 
0040 
0118 
0122 
0124 
0127 
0129 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
S 0212 
0213 
0217 
0218 
S 0220 
0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
S 0243 
0246 
0251 
0259 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2105 
2106 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 


wn 


S = 


Tuner, 
IC, 
Cover, 


VFU PLD a wi ж < W ou 
SM TDA9587H/N1/3/0485. 
Cinch 


U-Cooling Plate. 
Heatsink, Line 


Heatsink, 


Socket, 


SOPS 
Fuse 


NTC, Holder. 


Sprang 


ТС=5р®їїД» > = w os 
Spring for Bracket 


IC-Spring. 
DIP, 
DIPMate, 


Cable, 
Cable, 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 


Socket, 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
SAW Filter, 


Filter, 
Fuse, 

Relay, 
Switch, 

Switch, 

Switch, 

Switch, 

Switch, 

Crystal, 
Ceramic 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


Safety Part 


4A, 
12V, 5А 


47n, 
10u, 
470u, 
100n, 
100u, 
22n, 
470p, 
470p, 
22p, 5%, 
22p, 
22p, 5%, 
330p, 10$, 
330p, 10$, 
Zero ohm, 


6 Pin, 400mm 

5 Pin, 480mm 
2 Pin 
2 Pin 
2 Pin 
6 Pin 
Cinch, 3 
5 Pin 
4 Pin 
2 Pin 
6 Pin 
3 Pin 
7 Pin 
7 Pin 
6 
5 
3 
5 
3 


Pin 


Pin 

Pin 

Pin 

Pin 

РАП ç ou Ge fè wo 
45MHz75, OFWM1971M 
4MHz5 

IEC. 

G5PA-1. 


Ceramic, 
250V, 


Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. . 
12МН2000. 
Resonator, 
10%, 16v, 
20%, 50v, 
20%, 16у, 
+80/-20%, 
20%, 25v, 
10%, 25v, 


514KHz5, CSB503F58 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic 
10%, 50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 
"Chip" Jumper 


5$, 


4835 


3135 
2125 
3135 
3135 
9301 
3139 
2422 
3135 
3135 


3121 
2125 
3139 
3139 
5125 
3139 
2422 
3139 
3139 
21219 
3139 
2125 
3135 
3135 
3139 
3139 


2422 
4835 
3139 
3139 
3135 
3139 
2422 
3139 
3139 
3104 
3122 
3104 
3104 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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310 


128 
014 
124 
014 
891 
124 
549 
013 
015 


237 
127 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
121 
107 
124 
124 
121 
014 
137 
127 


542 
310 
124 
121 
121 
121 
088 
120 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
019 
019 
016 
016 
016 
017 
017 
021 


57624 


70011 
09331 
00141 
04471 
90631 
30901 
43967 
01641 
16031 


52391 
50011 
31381 
26461 
03571 
26444 
00343 
41711 
26231 
17241 
37932 
00121 
20061 
05191 
22961 
21342 


90113 
57618 
25551 
26731 
60041 
62201 
00271 
10151 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
12481 
00725 
15848 
00725 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
14710 
14710 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
90030 


part. 


2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ег. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 
100n, 
100п, 
220n, 
100n, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


25v, 
25v, 
25v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. А 
10000, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. ` 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 480/-20%, 50v, Ceramic 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

820p, 5$, 25v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. "e 
100n, 5$, 63v, Metalized Polyest 


220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 


10000, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper A 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. kou 
330n, 10%, 250v, Polypropylene 
680p, 10%, 2000v, Ceramic 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10%, 50v, Polyester 
150n, 10%, 63v, Polyester 
100n, 10%, 63v, Polyester 
2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

2n2, 10%, 50v, Ceramic. 

4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

47u, 20%, 25v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
68n, 10%, 250v, Polyester 
447, 20%, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. as 
470n, 20$, 275v, Polypropylene. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. š 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
470u, 20%, 200v, Electrolytic 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 
470p, 10%, 50v, Ceramic 

470p, 10%, 1000v, Ceramic 
1n5, 20%, v, Ceramic. 

100n, 10%, 16у, Ceramic 

22u, 20%, 50v, Electrolytic 
100n, 10%, 16у, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
233 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 


21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
22230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
42240 
21020 
02230 
32230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
31020 
22290 
41050 


CH0127C321 (continued) 


2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3104 
3106 
3136 
3138 
3151 


3152 


2153 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
SS. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 
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33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic ç 3198 
470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
47n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
47n, 10$, 50v, Polyester. 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
242, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
l00u, 209, 25v, Electrolytic: 3198 
l00u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
22n, 10$, 25v, Ceramic. š 3198 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, 10$, 50v, Polyester 3198 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
4u7, -80/-20$, 10v, Ceramic 2020 
4u7, -80/-20$, 10v, Ceramic 2020 
220u, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic Е 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper é « 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
680 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
© ж ш 2 TG Pr 108 
680 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
aw жою гі 4 e ww ow cw sew os 9198 
680 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
Sx Sw ee Goa eS E 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ux. 
68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
"c1: 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
o o 8 "ED Uwe ш ESCAS de ов o cU wow а 3198 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Be sure to use exact replacement 


016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
552 
952 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


33390 
41050 
36890 
36890 
01020 
44740 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
22250 
22250 
22250 
42240 
22250 
52280 
52280 
22250 
33320 
31510 
04730 
04730 
31510 
33320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
96305 
96305 
52210 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
90030 
90030 
01010 
01010 


36810 


36810 


36810 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


part. 


о (n (n о о о ш 


3223 


3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
2549 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
Glass 
Film. 
Glass 


2K2, %, 1/16W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/16W, Metalized 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper "ET 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2К2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. е аа Sè 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


3M3, 
DC, 
1MS, 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
DC, В57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
487, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film : 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 


021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 


51010 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 


CH0127C321 (continued) 


3543 Res, 
3544 Res, 
3545 Res, 
3548 Res, 
3558 Res, 
3561 Res, 
3562 Res, 
3563 Res, 
3564 Res, 
3567 Res, 
3580 Res, 
3594 Res, 

ass. 
3595 Res, 
3596 Res, 
3603 Res, 
3604 Res, 
3605 Res, 
3606 Res, 
3607 Res, 
3608 Res, 
3609 Res, 
3610 Res, 
3611 Res, 

ass. 
3618 Res, 
3622 Res, 

ass. 
3623 Res, 
3624 Res, 
3625 Res, 
3626 Res, 
3627 Res, 
3628 Res, 
3630 Res, 
3632 Res, 
3636 Res, 

ass. 
3639 Res, 
3681 Res, 

ass. 
3682 Res, 
3683 Res, 

ass. 
3684 Res, 

ass. 
3685 Res, 

ass. 
3686 Res, 
3691 Res, 

ass. 
3693 Res, 

ass. 
3801 Res, 
3802 Res, 
3861 Res, 
3862 Res, 
3863 Res, 
3864 Res, 

ass. 
3865 Res, 
3866 Res, 
3867 Res, 
3891 Res, 

ass. 
3893 Res, 

ass. 
3894 Res, 

ass. 
3896 Res, 

ass. 
3901 Res, 
3902 Res, 
3903 Res, 
3904 Res, 
3905 Res, 
3906 Res, 
3907 Res, 
4001 Res, 
4002 Res, 
4181 Res, 
4214 Res, 
4216 Res, 
4217 Res, 
4401 Res, 
4402 Res, 
4430 Res, 
4500 Res, 
4604 Res, 
4613 Res, 
4614 Res, 
4615 Res, 


S = Safety Part 


82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, ІМ, Metal Film 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 


3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
1К2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
270 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
270 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 


3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
3K3, 5$, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper wou x x 
1/10W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


915 
754 
730 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


18203 
64702 
61274 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
33320 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 


51010 
90030 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 
31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 


31010 


32710 


31010 


32710 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90030 


part. 


4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4811 
4861 
4863 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Coil, 27u. 
Coil, 820n 
Coil, 6u8. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 10u. 
Transformer, 
Coil, 33u. us Ba Go née Ж. Ps 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, 42u. 
Transformer, 
0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filter, 
Transformer, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u. A 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 10u. "E 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  BY228/24 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect,  1N5062 

Diode, Rect,  1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect,  BYV29X-500 

Diode, Rect,  SB340L-7010. 
Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10224WHCR. š 

IR Receiver,  TSOP1836UH3V 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Diode, Rect,  1N5062 

IC, TDA9588H/N1/3. i 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


0.58MM. 2 225 02 
100MHz, 80 ohm. 
80 ohm. 
80 ohm. 


SLOT, 1342.0043B Y. 


3u3. 

3u3. 

39u. Us A 

Mains, 5mH, 2A $e we sè 
Layer, 5539009-04 B 
100MHz,  50R. 
100MHz,  50R. 
100MHz, 80 ohm. 
100MHz,  50R. 


Signal Driver, 5С10015-0 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
531 
018 
018 
335 


531 
018 
018 
939 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
599 
128 
010 
849 
010 
247 
050 
127 
021 
010 
683 
010 
010 
010 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 
54667 
90020 
10120 
54557 
42030 
42150 
42150 
42150 


CH0127C321 (continued) 


7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7560 
7561 
7580 
7602 
7801 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9111 
9112 
9113 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 


Sr 
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Transistor, PNP, BC557B. 
Transistor, PNP, PDTA114ET 
Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25. 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25. 
IC, TDA8359J0/N2. 4 » 4 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optic, Coupler, TCET1104( 
IC, TEA1507P/N1. 
FET Power, STP8NCB5OFP. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC547B. 
IC, L78L33ACZ. ыз d. s QQ Q 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 
Transistor, PNP, BC857B. 
IC, M24C16-WBN6. 
IC, HEF4052BT. 
IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. . а . . 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
ІС, АМ7522М.... 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 27u. ow tè 4 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Safety Part Be 


G). 


3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9533 
9533 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
134 
547 
010 
147 
729 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
92676 
00215 
42150 
25682 
50653 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9891 
9892 
9901 
9902 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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036 
036 
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036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
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95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
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90010 
90010 
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90010 
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90010 
90010 
90010 
90010 


CH0127C321 (continued) 


9904 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9905 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9911 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9912 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9913 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9914 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9915 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9916 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9918 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9919 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9921 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9991 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9993 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9994 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9996 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9997 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 
S 0244 Connector, 5 Pin 2422 
S 0245 Connector, 6 Pin оо 2422 
5 0254 Socket, СЕТ, 9 Pin, N-Neck « e . 2422 
2330 Cap, 100п, 10%, 250v, Metalized Polyp 
ropylene ыс м ы а” лы чш о н о о. 2222 
2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 3198 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 
2344 Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 3198 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3332 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 2306 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
S 3345 VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 2322 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
5342 Coil, 22u. "ES 2422 
6331 Diode, Signal, BAV21 3198 
6332 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6333 Diode, Signal, BAV21 3198 
6335 Diode, Signal, BAV21 3198 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 9352 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Interface Panel Parts - 313912729681 
Interface Panel Parts - 313912729681 
CBA Interface Panel Assembly 3139 
0149 Cable, 9 Pin, 280mm. 3135 
0162 Cable, 7 Pin, 220mm. 3135 
0163 Cable, 10 Pin, 280mm 3135 
0164 Cable, 3 Pin, 400mm. 3135 
0167 Cable, 4 Pin, 180mm. 3135 
0168 Cable, 6 Pin, 280mm. 3135 
0173 Cable, 5 Pin, 400mm. 3135 
0217 Connector, 4 Pin 2422 
0227 Connector, 6 Pin 2422 
0228 Connector, 3 Pin 2422 
0240 Connector, 7 Pin 2422 
0242 Connector, 10 Pin. 2422 
0259 Connector, 5 Pin 2422 
1259 Connetor, 9 Pin. 2422 
1800 Connector, 32 Pin. ә Жол SU S 3135 
2703 Сар, 100и, 20%, 10v, Electrolytic. 3198 
2705 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2706 Cap, 4n7, 10%, 50у, Ceramic. 3198 
2707 Cap, 4n7, 10%, 50у, Ceramic. 3198 
2709 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 3198 
2710 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 3198 
2711 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2712 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
2713 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 
3703 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
SIS ж жоє ж ж ш шж ж жє eod oe ж ж-ш ж 9198 
3707 Res, 10К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3708 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3710 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
935 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 


021 
021 
021 
021 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28141 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29681 
00071 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
16385 
15849 
16407 
11244 
12484 
15848 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 
01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 


part. 


3715 
3716 
3717 
32718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
3722 
3733 
3734 
2735 


3736 


3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
4004 
4005 
4006 
4008 
4009 
4010 
6703 
6704 
6706 
7700 
7701 
7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zener Diode, 5.1 
Zener Diode, 8.2 
Zener Diode, 8.2 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


5$, 1/10W, Glass 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

5$, 1/10W, Metalized Gla 


100 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
33K, 5%, 
33K, 5%, 
68K, 5%, 
10K, 5%, 
4К7, 5%, 
10К, 5%, 
10К, 5%, 
1К8, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
75 ohm, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 


1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
volt. 

volt. 

volt. . 
BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 

NPN, BC847B. 
.58MM. 

.58MM. 


NPN, 
NPN, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 


Jumper, 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Channel One Card for ITV Parts - 313512710131 
Channel One Card for ITV Parts - 3135 
12710131 

Channel One Card for ITV Assembly. 


CBA 

0010 
0020 
0030 
0040 
0050 
0060 
0070 
0080 
0090 
0100 
0110 
0120 
0130 
0140 
0150 
0160 
0170 
0180 
0190 
0200 
0210 
0220 
0230 
0240 
0250 
0260 
0270 
0280 
0290 
0300 
0310 
0320 


Transistor, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Сар, 
Cap, 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


сар, 


Transistor, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


Transistor, 


NPN, BC547B. 

100n, 10%, 50v, Polyester 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Polyester 
3K3, 5$, 1/2W, Metal Film 
1n, 10$, 50v, Polyester 

1n, 10$, 50v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 
NPN, BC547B. 

NPN, BC547B. 

NPN, BC547B. 

NPN, BC547B. 

NPN, BC547B. . 

4p7, 5$, 50v, Ceramic 

NPN, BC547B. 

10п, 10$, 50v, Polyester. 
12p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic a 
447, 20%, 50v, Electrolytic 
10п, 10%, 50v, Polyester. 
10п, 10%, 50v, Polyester. 
10п, 10%, 50v, Polyester. 
100n, 10%, 50v, Polyester 
lp, 25%, 50v, Ceramic 

100n, 10%, 50v, Polyester 
100n, 10%, 50v, Polyester 
100n, 10%, 50v, Polyester 
100n, 10%, 50у, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester . 
100n, 10$, 50v, Polyester . . 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
PNP, BC557B. TE 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3135 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
9332 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


127 
020 
014 
019 
014 
187 
014 
014 
014 
020 
020 
020 
020 
020 
552 
020 
300 
552 
552 
012 
300 
300 
300 
300 
552 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
012 
026 


51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


10131 
40030 
01040 
01010 
01020 
53332 
01020 
01020 
01040 
40030 
40030 
40030 
40030 
40030 
90585 
40030 
90573 
90591 
90598 
92651 
90573 
90573 
90573 
90586 
90576 
90586 
90586 
90586 
90586 
90586 
90586 
92639 
20126 


CH0127C321 (continued) 


0330 
0340 
0360 
0370 
0380 
0390 
0400 
0410 
0420 
0430 
0440 
0450 


S = 


Wire 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Jumper, 0.58ММ. 

Jumper, 0.58ММ. ar 

1K, 5%, 1/2W, Metal Film. 

ІК, 5$, 1/2W, Metal Film. . 
ІК, 5$, 1/2W, Metal Film. . . 
100 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film 
100 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film 
100 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film 
270K, 5$, 1/4W, Carbon Film 
24K, 5$, 1/4W, Carbon Film. 
100 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film 
10K, 5$, 1/2W, Metal Film 
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3198 
3198 
2322 
2322 
2322 
2322 
2322 
2322 
2120 
2120 
2322 
2322 


036 
036 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
101 
101 
187 
187 


90010 
90010 
53102 
53102 
53102 
53101 
53101 
53101 
74274 
74243 
53101 
53103 


Be sure to use exact replacement part. 


MS2530C321 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 4835 
Cabinet & Accessory Parts 
S AC01 Mainscord, 125У, 10A . . . . 3135 
AC03 Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) 9299 
AC04 Cabinet, Back. 3139 
AC09 Clip, Anode Lead 3135 
S AC10 CRT A63AFW36X05. A 9301 
АС11 Customer Control Button. 3139 
AC12 Coil, Degaussing zx б ож 2422 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). 3135 
AC16 DFU. Шо Шо жола ы к оле ж de. v: 
АС20 Cabinet, Front Assembly - Model MS253 
0C321. . 3121 
AC20A Cabinet, Front 3139 
AC20B Chassis Guide. 3139 
AC20D Light Guide. 3139 
AC20F Power Button ote че. ж 3139 
AC20J Speaker, 16R, 1W5 (2 Used) 2422 
AC22 SPFiñnQ > % < x € € % x 3139 
AC23 Braid Assembly . . . . . . . + . 3135 
REMOTE Transmitter, Remote RC1112501/17 3139 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
0118 U-Cooling Plate. 3139 
0122 Heatsink, Vertical 3139 
0124 Heatsink, SOPS 3139 
0127 Socket, Fuse 2422 
0129 NTC, Holder. 3139 
0137 Spring "m 3139 
0138 ТС=5р®їїЧ “wo nan wou 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0141 IC-Spring. Fue x» dE ж 3104 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
0153 Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 3139 
0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
S 0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 3 Pin 2422 
S 0243 Connector, 6 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin 2412 
0280 Connector, 4 Pin 2422 
1000 Tuner, V+U PLL eode ww « < 2422 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. 2422 
1600 Switch, Tactile. . . . . 2422 
1601 Switch, Tactile. 2422 
1602 Switch, Tactile. 2422 
1603 Switch, Tactile. 2422 
1606 Switch, Tactile. . 2422 
1660 Crystal, 12МН2000. ce w - ж « 2422 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 209, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Cap, 100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. A 3198 
2121 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2123 Cap, 212, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2184 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper : 3198 
2201 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2205 Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2208 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Сар, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2216 Сар, 1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
2217 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. š 3198 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2226 Сар, 100р, 5%, 50v, Ceramic. A 3198 
22277 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
2228 Cap, 820p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2229 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2241 Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
2242 Сар, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2243 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
2244 Cap, 100n, 5$, 63v, Metalized Polyest 
GE ux de ә BA NI kè w oe. A. Baw, Wow a Q 2222 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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310 


010 
000 
124 
014 
885 
124 
549 
013 
235 


237 
137 
124 
124 
124 
264 
121 
010 
228 


121 
121 
121 
088 
120 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
020 
025 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
017 
017 
017 
017 
021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 


57624 


03831 
65263 
37161 
04471 
40458 
27471 
44489 
01641 
20511 


52242 
96421 
31381 
26461 
30891 
00343 
26231 
07301 
87011 


26731 
62213 
62201 
00271 
10151 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
04853 
15503 
10646 
05182 
04854 
00725 
12479 
90098 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
03310 
22250 
03310 
22250 
90020 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
54780 
21050 
24740 
21020 
02230 
22240 
01010 
04720 
08210 
51090 
01520 
21050 
02220 


76104 


part. 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220n, 480/-20%, 25у, Ceramic. 


1000u, 20% 


22n, 10%, 
22n, 10%, 
2u2, 20%, 


‚ 16у, Electrolytic 
50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Flectrolytic 


1n, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 


Zero ohm, 
220u, 20%, 


"Chip" Jumper e 
25v, Electrolytic. 


lu, 20%, 50v, Electrolytic. 


47n, %80/- 


20%, 50v, Ceramic 


lu, 20$, 50v, Electrolytic. 


47u, 20%, 
15п, 10%, 
Zero ohm, 
47u, 20%, 
470n, 5%, 
212, 20%, 
680р, 10%, 
100р, 5%, 
330n, 10%, 
470р, 10%, 


160у, Electrolytic. 
50у, Polyester. 
"Chip" Jumper 

25v, Electrolytic 

250v, Polypropylene 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 

50v, Ceramic. P 
250v, Polypropylene 
2000v, Ceramic 


lin, 5$, 1600v, Polypropylene 


100n, 10%, 
150n, 10%, 
100n, 10%, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
4n7, 10$, 
47u, 205, 
470p, 10$, 
68n, 10%, 
4u7, 20$, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 


1000u, 20$ 


470u, 20$, 


50у, Polyester 
63v, Polyester 
63v, Polyester 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 

250v, Polyester 

250v, Electrolytic. 
16у, Electrolytic. 

50v, Electrolytic 

‚ 16у, Electrolytic 
16у, Electrolytic. 


1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 
2n2, 10$, 
2n2, 10$, 
470u, 20%, 
2n2, 10$, 
470p, 10$, 
470p, 10%, 
1n5, 20%, 
100n, 105; 
22u, 20$, 
100n, 10$, 
1n5, 10%, 
470p, 10%, 
2n2, 10$, 


275v, Polypropylene. 
1000v, Ceramic. A 
1000v, Ceramic. 
200v, Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
1000v, Ceramic 
v, Ceramic. 
16у, Ceramic 
50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 


Іп, 10%, 50v, Ceramic 


10п, 10%, 
10п, 10%, 
680р, 10%, 
1000, 20%, 


50у, Ceramic. 

50у, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
160v, Electrolytic 


1n, 10$, 50v, Ceramic 


100n, 10%, 
2u2, 20%, 
47u, 20%, 


50v, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 


lu, 20%, 50v, Electrolytic. 


47u, 20%, 
22u, 20%, 


16у, Electrolytic 
50v, Electrolytic 


220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 


100p, 5$, 


50v, Ceramic. 


470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic š 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 

68p, 5%, 50v, Ceramic 

Іп, 10%, 50v, Ceramic i 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


220u, 20%, 


242, +80/- 
242, +80/- 


25у, Electrolytic. 
20%, 10у, Ceramic 
20%, 10у, Ceramic 


220п, 480/-20%, 25у, Ceramic. 


242, +80/- 


22, 20%, 
2u2, 20%, 


2u2, +80/- 


3n3, 10%, 
150p, 5%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
150p, 5%, 
3n3, 10%, 


2u2, +80/- 


100u, 20%, 


20%, 10у, Ceramic 
50v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
20$, 10v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Polyester. 
50v, Polyester. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
20$, 10v, Ceramic 
25v, Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
233 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
023 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 


22240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
24740 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
21050 
21050 
32210 
22250 
22250 
22240 
22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
01510 
04730 
04730 
01510 
03320 
22250 
31010 


MS2530C321 (continued) 


2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100u, 
4117, 
10u, 
lu, 

4n7, 
22n, 
470u, 
202, 

220п, 


20%, 
20%, 
20%, 
20%, 
10%, 
10%, 

20%, 
20%, 50v, 

10%, 50v, 


25v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 

16у, 


Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 

Electrolytic. 
Electrolytic 

Polyester 
220п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220u, 20$, 50у, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, -80/-20$, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic Е 
101, 20$, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5$, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Jumper, 0.58MM. S5 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5$, 1/10W, Metalized 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
47K, 5%, 1/10W, Metalized 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 
Glass 
Film. 
Film. 
Glass 
Film. 
Glass 


Film. 
Film. 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


560 ohm, 
330K, 5%; 
82K, 5%, 
2K2, 5$, 
560 ohm, 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper е & % 
1M, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 


Ве sure to use exact replacement 


025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
023 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
036 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 


31010 
54780 
51090 
51080 
04720 
02230 
24710 
52280 
02240 
22240 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
90010 
01510 
54730 
01510 
54730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 


55610 
52220 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 


part. 


о (n о о 0 о 09 


3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3991 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 
3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 


3632 
3636 


3638 


3639 
3681 


3682 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
SS. 

Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


3R3, 1$, 
3R3, 1$, 
2K2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2KT,- 5%; 
1R5, 5%, 
15K, 1$, 
12K, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5$, 
ІК, 5%, 


ЗМЗ; 5%, 
DC, 
IM5, 5%, 


220 ohm, 


DC, B57237, 


270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330К, 1%, 
100 ohm, 
56К, 5%, 
ІК, 5%, 
ORI, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10К, 5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 


ІК, 5%, 

100 onm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
3K3, 5$, 
5K6, 5$, 
47K, 5$, 
330 ohm, 
220K, 5$, 
220K, 5$, 
100 onm, 
100 ohm, 
2K2, 5$, 
2K2, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 
6K8, 5%, 
Zero ohm, 
4K7, 5%, 

100 onm, 

100 ohm, 

4К7, 5%, 

4К7, 5%, 

10K, 5%, 

470 ohm, 

Zero ohm, 
100 onm, 


1/10W, 


Film 
Film 


3/5W, 
3/5W, 


Metal 
Metal 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 
3W1, 4R7, 20% қ 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper . . es 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Gl 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1$, 1/10W, Metalized Gl 


Glass 
Film. 
Film. 
Glass 


"Chip" Jumper . . . . 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


Zero ohm, 
180 ohm, 


270 ohm, 


"Chap". Jumper . . w . 
1$, 1/10W, Metalized Gl 


1$, 1/10W, Metalized Gl 


2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2120 
3198 


3198 


3198 
3198 


2120 


2120 


915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 


108 
021 


021 


021 
021 


108 


108 


13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
53320 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
02220 
02220 
01010 


51010 
06820 
90020 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 


92612 
90020 


51010 


57590 
90020 


92606 


92608 


MS2530C321 (continued) 


3683 


3684 


3686 
3687 


3688 


3689 
3691 


3693 


3694 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4804 
4805 
4808 
4810 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 


Sr 


Res, 390 ohm, 1%, 1/10W, Metalized Gl 
AS s с UN Q ж & a ш 5-5 ЖЗ 2-52 
Res, 390 ohm, 1%, 1/10W, Metalized Gl 
аз8; 4 ш 2“ ш 0 lan vw ш 404 W w^ os 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 75 ohm, 1$, 1/10W, Metalized Gl 
CC 552 еу ыш ie. ao озу 5.2 
Res, 68 ohm, 1%, 1/10W, Metalized Gla 
SS 4 d 2% 56 “е жо eA жш-жш % 
Res, 2K7, 1$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
аєа os 24-5 ғас 9-5 ЖЫ с Ее 
Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ASÈ w. e © doo X ж „жш cec ow ww w oue 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
cnm 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. а 

Wire Jumper, 0.58ММ. е жш ой 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10м. к yal So fw 505 5% 
Transformer, SLOT, 1342.0043В Y. 
Coil, 33u. 5 жож ж X жоош жоош “Q 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, Linear Correction. -—— а g 
Transformer, Signal Driver, SC10015-0 
0 B. $4 "E 

Coil, 3u3. 

Coil, 3u3. 

Coil, 33u. "e 

Filter, Mains, 5mH, 2A Шан сш A 
Transformer, Layer, SS39009-04 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 27u. 2 wee 595.22 9 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 10u. kit we LA 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Zener Diode, 10 volt 


Safety Part 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


2120 


2120 
3198 


2120 


2120 
2120 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


108 


108 
021 


108 


108 
108 


021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
036 
036 
018 
531 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 


92611 


92611 
90020 


91437 


92603 
92621 


53310 


52210 
54720 
51040 
51530 
51220 


51010 
01010 
01010 
53320 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90010 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 


part. 


6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7861 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9184 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 


Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Signal, 


1N4148. 
6.2 volt. 
BAV99 
6.8 volt. 
BY228/24 
RGP30J-L7004 
8.2 volt. 
BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 


Diode 
Diode 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode 


, Rect, 
, Signa 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
, Rect, 


BYD33J 
1, BAV99 
15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Rect, 
Rect, 
Rect, 


Rect, 
Signal, 


Bridge Rect, 

BYD33D 
144148. 
145062 
1115062 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 

BYV29X-500 

EGP20DL-5100 
BAS316. 
BAV70 
1N4148. 
BAS316. 


EGP20DL-5100 
BYD33D 

EGP20DL-5100 . . . 
GBU4JL-7002 


Zener Diode, 6.8 volt. 


Diode, 
LED, 
IR Receiver, 
Res, Zero ohm, 
Diode, Rect, 


Signal, 


BAS316. 
LTL-10224WHCR. 
TSOP1836UH3V 
"Chip" Jumper 
1N5062 


IC, TDA9577H/N1/A/0813 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, TDA8359J/N2. 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Optic, Coupler, 

IC, TEA1507P/N1. 
FET Power, 

Transistor, 
Transistor, 
Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, L78L33ACZ. 

Transistor, NPN, 
Transistor, PNP, 
IC, M24CO8-WBNG6. 
IC, TDA9853H/V1. 
IC, АМ7522М 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 


NPN, 
NPN, 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337=25. 
PDTC143ZT 
BC327=25. 
BD135 

BD135 

TCET1104 ( 


STP8NC50FP. 


BC847B. 
BC547B. 
PDTC114ET 
BC857B. 
PDTC143ZT 
BC857B. 


. 58MM. 


Wire Jumper, O0 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


G). 


3198 
9331 
3198 
3188 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
050 
127 
021 
010 
716 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
671 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
99682 
54667 
90020 
10120 
14557 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
19557 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS2530C321 (continued) 


9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 


S = 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


, 


, 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 


0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
сч эсш 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
тою а té 2422 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
kou wx 2422 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 


sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9599 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 


Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


62! 


62! 


0244 
0245 
0254 
2330 


2340 
2341 
2542 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 


CRT Panel Parts 

Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin Su SÉ 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 
Cap, 100п, 10%, 250v; 
ropylene ; 
Cap, 10u, 20%, 
Cap, 3n3, 10$, 
Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 
Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. 

Res, 100 ohm, 5$, 


500v, Ceramic 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


250v, Electrolytic. 


1/6W, Carbon Fil 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ІК, 
100 
ІК, 
100 
ІК, 


20%, 
ohm, 
20%, 
ohm, 
20%, 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


Res, 
Res, 
Res, 


10 ohm, 5$, 
1 ohm, 5$, 
1 ohm, 5$, 
Res, 1K5, 20%, 
Res, 22 ohm, 5%, 
VDR, DC, 1mA, 50V, МАХ, 
Res, 22 ohm, 5$, 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Res, Zero ohm, "Chip" 
Coil, 22u. 

Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, TDA6107Q/N2. 


115V 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
BAV21 

BAS316. 


1/2W, Metal Film. 
1/3W, Metal Film 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27921 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 


MS2530C321 (continued) 


9311 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. . . w sw a « +. + 3198 036 90010 
9342 Wire Jumper, O.58MM. «w а w . . . +. « 3198 036 90010 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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MS3250C321 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Access 


— Manual no. 


7629 


ory Parts 


S AC12 Degaussing Coil (Used w/CRT А80ЕСК272 
X56) 2422 
AC11 Customer Sent eel Bübtolis 3139 
АС07 Chassis Tray 3139 
ACO9 Clip, Anode Lead z кой ч Se 3135 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
AC16 Owner's Manual 3121 
AC16b Quick Use Guide. 3121 
S AC01 AC Cord. 3135 
ACIS Jack Panel Bracket давен, 3139 
АС04 Cabinet Back 3139 
AC20 Cabinet Front Деве £/M83250C321. 3121 
AC20a Cabinet Front. өза s 3139 
АС20Ғ Power Button 3139 
AC20d Light Guide. e жоя ж ш ж s 3139 
AC20j Speaker, Full Bange, 16 ohm, 5W (2 Us 
ed). "un 2422 
REMOTE Remote ШЕТТЕ `вс2524/17. 3139 
АСОЗ Battery, 1.5У, 2-PACK. a e a ae 19299 
S АС10 CRT, A80QCF340X34(N) (When Comp 2209 
= 10uF). А рон се wi. cw 9204 
S АС12 Degaussing coli (Used w/CRT A800CF340 
X34 (N)). W d GU Q. $e a wx 2422 
S AC10 CRT, ABOECK272X56 (When Comp 2209 = 4 
.ТаЕ). 2 ww de ез жоош ш ow. 74835 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
0118 U-Cooling Plate. 3139 
0127 Socket Fuse. 2422 
0136 IC-Spring. 3104 
0137 Spring 3139 
0138 IC-Spring. Gè us 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0140 Spring 3139 
0141 IC-DDELIHg. 4 + o 3104 
S 0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, CINCH, 6 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin 2412 
0280 Connector, 4 Pin 2422 
0320 Factory Plate. oom ode 4 жш x a & 022 
3247 Res, 470К, 5%, 1/10W, Glass (Used w/C 
RT A80QCF340X34(N)). 3198 
1000 Tuner, V+U PLL $ o» жошо c wx 2422 
1002 SAW Filter, 45MHZ75, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 1P, 12V 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact Switch. © шо жоош ж SE ш 12422 
1660 Crystal Recenaton, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. е ж wow 40% « © & 2422 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12P HC49 
/U A ç x $ OW Wc A 2422 
2004 Cap, 47n, 108, 25v, Ceramic. 3198 
2005 Сар, 10u, 20%, 50у, Electrolytic 3198 
2006 Сар, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 1005, +80/-20%, 25v, Ceramic, 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. A 3198 
2101 Сар, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Сар, 22р, 5%, 50у, Ceramic 3198 
2103 Сар, 330р, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2104 Сар, 330р, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2105 Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2136 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2205 Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 
2209 Cap, 4.7uF, 20$, 50v, 2. (U 
sed w/CRT ABOECK272X56). A . 3198 
2209 Cap, 10чЕ, 20$, 50v, Wiostrolutid (Us 
ed w/CRT A800CF340X34 (N )). Б 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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549 
124 
124 
014 
013 
235 
233 
010 
124 
124 
237 
137 
124 
124 


264 
228 
000 


904 


549 


131 


121 
088 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
120 


021 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 


025 


025 


43977 
29991 
31323 
04471 
01661 
20121 
40921 
05051 
37511 
25312 
51831 
67061 
29981 
26461 


00401 
87491 
65263 


59463 


45334 


27165 


26731 
00271 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
16269 
16375 
04853 
15503 
10646 
05184 
04926 
04854 
00725 
12479 
01701 


54740 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
24740 
02290 
03310 
03310 
51090 
51090 
03310 
22250 
03310 
22250 
02290 
02290 
03310 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 


54780 


51090 


part. 


2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 


2245 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2457 


2458 
2459 
2460 
2463 


2463 


2463 


2463 


2464 


2465 
2466 


2466 


2468 


2468 


2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 


lu, +80/-20%, 
470n, +80/-20%, 
1000u, 20%, 16v, 
22n, 10%, 50v, 
220n, +80/-205, 2 
470n, 10%, 50v, 
22n, 10$, 50v, 
1n5, 10$, 50v, 
lu, +80/-20% 

2n2, 10$, 50v, 
100n, 10$, 603v, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
SUGI s www 3s 
Cap, 220n, -90/-205, 
ed w/CRT A80ECK272X56) 
Сар, 470n, +80/-20%, 


ed w/CRT A80QCF340X34 (N 


1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 50v, 
2u2, 20$, 50v, 
ln, 5$, 50v, 
ln, 5$, 50v, 
Zero ohm, 
2u2, 20$, 
470p, 10$, 
47u, 20$, 50v, 
220u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, +80/-20% 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
180p, 5$, 50v, 
47u, 20$, 25v, 
470nF, 5$, 250v, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Used 
Cap, 
Used 
Cap, 
Cap, 


50v, 
500v, 


430nF, 5$, 250v, 
2u2, 205, 
680p, 10$, 
Cap, 100p, 5$, 
Cap, 680p, 10$, 
CRT А80ЕСК272Х56). 

Cap, 1.2nF, 10$, 2kV, 
/CRT A80QCF340X34(N)). 
Cap, 1n2, 10$, 2000v, 
/CRT A80QCF340X34 (№) ). 
Cap, 680pF, 10%, 
w/CRT А80ЕСК272Х56). 
Cap, 2u2, 5$, 160v, 
opylene. is d d 
Cap, 13n, 5$, 1600v, 
Cap, 10n, 10$, 400v, 
w/CRT А80ЕСК272Х56). 
Cap, 15n, 10$, 400v, 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
Cap, 10n, 10$, 400v, 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
Cap, 18n, 10$, 400v, 
W/CRT А80ЕСК272Х56). 
Cap, 100n, 10$, 50v, 
Cap, 150n, 10$, 63v, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100v, 
500v, 
50v, 


100n, 10$, 63v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 

500v, 
250v, 
250v, 


2n2, 10$, 
2n2, 10$ 
4n7, 10$, 
47u, 20$ 
470p, 10$, 
68n, 10$, 
4u7, 20$, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
Cap, in, 10$, 500v, 
Cap, 470n, 20$, 275v, 
propylene. 
Cap, 2n2, 10$, 
Cap, 2n2, 10$, 
Cap, 470u, 20$ 
Cap, 2n2, 10$, 
Cap, 470p, 10$, 50v, 
Cap, 470p, 10$, 1000v, 
Cap, 1n5, 20%, v, 
Cap, 100n, 10$, 16v, 
Cap, 22u, 20$, 50v, 
Cap, 100n, 10$, 16v, 
Cap, 1n5, 10$, 2000v, 
Cap, 470p, 10$, 50v, 
Cap, 2n2, 10$, 50v, 


1000v, 
1000v, 

200v, 
1000v, 


16v, 
l6v, 


16v, 


16у, 


2000v, 


Polyester 
Polyester 


Polyester 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 


5v, Ceramic. 


Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 
16v, 
Ceramic. 

Metallized Polye 


Ceramic. 


санатта (Ов 
Ceramic (Us 


)). 40 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 

Chip Jumper . 
Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic 


Polypropylene ( 


w/CRT A80QCF340X34 (N 


Polypropylene ( 


w/CRT A80ECK272X56) е 
Fi setas Ее 


Ceramic. 


Ceramic. 
2kV, Ceramic 


(Used w/ 
deramic (Used w 
Ceramic (Used w 


Ceramic (Used 


Metallized Polypr 
Polypropylene 
Polyester 


(Used 
(Used 


(Used 


(Used 


Polyester 
Metallized Polye 
Metallized Polye 
Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 


Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 
Electrolytic 


Electrolytic 


Electrolytic. 
Ceramic. 


Metallized Poly 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic 


Ceramic 


Ceramic. 
Ceramic 

Electrolytic 
Ceramic 


Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 


2222 
2020 
3198 
3198 


2020 


2020 


2020 


2020 


2222 
2222 


2222 


2222 


2222 


2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 


017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 


023 


017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 


479 
021 
019 
016 


558 


558 


558 


558 


479 
375 


347 


347 


347 


347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 


21050 
24740 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 
02220 


75104 


22240 


24740 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90023 


90022 
91331 
46810 
01010 


90485 


90488 


90488 


90485 


90042 
90157 


90218 


90219 


90218 


90222 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 


MS3250C321 (continued) 


2528 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Glass (Used w/CR 

2540 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 T A80ECK272X56). Co жж сз woo 3198 021. 53330 
2541 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3206 Res, 270K, 5$, 1/8W, Glass (Used w/CR 

2560 Cap, 680p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 2020 558 90472 T A80QCF340X34(N)) . . . . . . . . . 2322 730 61274 
2561 Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 3207 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2562 Cap, lin, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 019 11020 3208 Res, 220 ohm, 5$, Carbon . . . . . . 3198 021 52210 
2563 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 

2564 Сар, 2u2, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 ASS. 22 d Xd 8 CQ X io 4e ы Ee ww е.“ 39198 021 56890 
2566 Cap, 470u, 20$, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 3212 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

2567 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 LASS. wo vw e 4 QQ S lwe lQ. woo ея е Ж % 72198 "021 54720 
2568 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 3213 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 05610 
2580 Cap, 47u, 20$, 16v, Electrolytic . . 3198 028 24790 3217 Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 53340 
2581 Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 3218 Res, 82K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58230 
2601 Сар, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 3219 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52220 
2602 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 3220 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2606 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3221 Res, 560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 05610 
2607 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 3222 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2608 Cap, lu, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3199 017 21050 3226 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

2609 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 lass w s s w e e w e w w w  « s = w 3198 021 55610 
2611 Cap, lu, 480/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2612 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 3241 Res, 22k, 5$, Carbon. . . . . . . . 3198 021 52230 
2613 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 3242 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51230 
2615 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2618 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3245 Res, 39K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53930 
2619 Cap, lu, 490/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3246 Res, 10k, 5%, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 
2691 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 3247 Res, 680К, 5$, 1/10W, Glass (Used w/C 

2801 Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 RT A80ECK272X56) . . . . . . . . . . 3198 021 56840 
2805 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 3248 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53330 
2806 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2831 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01080 3250 Res, 8К2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 08220 
2832 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01080 3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2833 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3256 Res, ІК, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 
2834 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 04710 3257 Res, 10M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51060 
2835 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 02210 3258 Res, 100К, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 51040 
2836 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01520 3259 Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 54740 
2837 Cap, 4u7, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54780 3400 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 03310 
2840 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3401 Res, 33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03330 
2841 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3403 Res, 100K, 5$, 1/6W, Carbon Film . . 3198 011 01040 
2842 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3404 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3405 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04780 
2844 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3406 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04780 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3408 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 3410 Res, 10K, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01030 
2849 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3411 Res, 4R7, 5%, 1/3W, Metal Film . . . 2306 204 03478 
2850 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3441 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

2851 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 lass wk <ç š de e fè ee ae во 3198 021 51010 
2852 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3442 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
2853 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 3443 Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51050 
2854 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3445 Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01530 
2855 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 3446 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 05620 
2856 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3447 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01810 
2857 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01510 3448 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2860 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 3449 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 
2894 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 02210 3450 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 03390 
2895 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 05610 S 3451 Res, 2R7 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . 2306 204 03278 
2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03910 3452 Res, 5K6, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 15602 
2898 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3453 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 3454 Res, 2K, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 915 12002 
2903 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 3455 Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 012 26880 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 3458 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2905 Cap, lin, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3459 Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 012 21530 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 3460 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03920 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3463 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 03390 
2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3465 Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12703 
2910 Сар, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 3468 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01810 
2911 Сар, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 3469 Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03320 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 3470 Res, 150К, 5%, 1/10W, Glass (Used w/C 

3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 RT A80ECK272X56) . . . . . . . . . . 3198 021 51540 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3470 Res, 390К, 5$, 1/8W, Glass (Used w/CR 

3002 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 T A80QCF340X34 (N)) . + + |+ e . 2322 730 61394 
3003 Res, 1К5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51520 3471 Кез, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film (Used 

3004 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58220 w/CRT A80QCF340X34 (N)) wot wc. « 2912 915. 13908 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3471 Res, 4R7, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 

3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 w/CRT A80ECK272X56). e ec. e... 2312 915 14708 
3102 Res, 1k, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 3472 Кез, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film (Used 

3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80QCF340X34 (N)) е ы ww 2912 915 13908 
3104 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 52240 3472 Res, 2R2, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 

3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80ECK272X56). e ы-і we 2912 915 12208 
3106 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 52240 3473 Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 

3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80ECK272X56). Konsè we eh ot ж 2312 915: 13308 
3124 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 3473 Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 

3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80QCF340X34 (N)) Lo... . 2312 915 15608 
3126 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 3474 Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12202 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 07590 3475 Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12202 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3477 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
3138 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 3478 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
3141 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 3479 Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52720 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 03910 3480 Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. . . 2120 101 74158 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3481 Res, 15K, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 11503 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3482 Res, 6К8, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 16802 
3203 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3484 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03920 
3204 Res, 22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 02230 3486 Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 012 33390 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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Safety Part 


1М5, 


о 
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220 ohm, 
4.7 ohm, 


270 ohm, 


1K2, 
4R7, 5%, 
330К, 5% 
100 ohm, 
56K, 
ІК, 5%, 

OR1, 5%, 
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1/10W, Metallized Glass 
Carbon K^ ж we ж! Be 
1/2W, Metallized Glass 
1/2W, Metallized Glass 
30%/-20%, 144v, РТС, Car 
1/2W, Metallized Glass 

DSP-301N-A21F A. 

20$, 1/2W, Carbon Film 

20$, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 

1/10W, Metallized Glass 

1/6W, Carbon Film. 
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0 ohm. 
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10u. 
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100MHz, 8 


0.58MM. 


LOT PSLOT 29''. 


Inductor, 100MHz, 80 ohm. 


OECK272X56). 


Linear Correction Coil 
00СЕЗ40Х34 (N) ) 
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47u (Used w/CRT A80ECK272X56). 


Coil, 4u7 (Used w/CRT A80QCF340X34 (М) 
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Transformer, SMT Layer, SS39009-04 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
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02459 
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90010 
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15680 
15680 
15680 
16880 


MS3250C321 (continued) 


5832 Coil, 6u8. 3198 
5833 Coil, 6u8. 3198 
5835 Coil, 12u. Lodo жай. ғр doo. & се 3199 
6001 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . 3198 
6201 Diode, Signal, BAS316. . . . . .. . 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . .. .. 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt . . . . . . . . 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . 3198 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . 3198 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L . . . . . .. 9336 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . . . .. 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9331 
6465 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 
6466 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 
6467 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 
6468 Diode, Signal, BAS316. . . .. . . . 3198 
6469 Diode, Rect, BYD33J . . . . . . . . 9337 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt . . . . . . . . 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . 3198 
6485 Diode, Rect, BYD33J . . . . . . . . 9337 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6487 Diode, Rect, BYD33D . . . . . . . . 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . .. . 9322 
6500 Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. . . 9322 
6520 Diode, Rect, BYD33D . . . . . . . . 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6524 Diode, Rect, 1М5062........ 3198 
6525 Diode, Rect, 1М5062........ 3198 
6526 Zener Diode, 22 volt . . . . . . . . 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . 9331 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9322 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . . . .. 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . .. . 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. . . . .. . . 3198 
6565 Diode, Signal, BAV7O . . . . . . + + 9331 
6566 Diode, Signal, IN4148. . . . w . . . 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . .. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 
6681 Diode Signal, IG BAT85 . . . . . . . 9336 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. . . . . . . . 9322 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V . . . . . 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 
7200 IC, SM TDASSSBH/NIJJ 4 а « . . . . . 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7400 FET, Power, STP3NC60FP . . . . . . . 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . . . . . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. o è de < < X < av w <| 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . 3198 
5 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) . . . . 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 
7521 FET Power STP8NC50FP z 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B(COL) 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7560 ІС, L78L33ACZ. „уш Жой Q 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
7562 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7564 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7580 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
7602 ІС, M24C08-WBN6. . . . . . 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7801 IC, SM HEF4052BT . 9333 
7831 ІС, MSP3445G-PO-B8 9322 
7901 IC, AN7522N. . Я 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
9121 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9122 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 


S = 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
CRT Socket, 


Cap, 


ester. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 


Safety Part 


5 Pin 

6 Pin 

9 Pin. 
100n, 
101, 20%, 250у, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
in, 10%, 500v, Ceramic. . . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
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(Part of Main Chassis 


10$, 250v, Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
27951 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 


part. 


62! 


3332 
3333 
3334 
3339 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7320 
9311 
9341 
9342 
9343 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 onm, 
1K, 20%, 


1/2W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 


10 ohm, 5%, 
1 ohm, 5 

1 ohm, 5 
Res, 1K5, 20%, 
Res, 22 ohm, 5%, 
VDR DC ІМА/ 50V S MAX 
Res, 22 ohm, 5$, 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Coil, 15u. kot 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
ІС, TDA6107Q/N2. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 


Res, 
Res, 
Res, 


$ 


115V A 


BAV21 
BAS316. 


1/2W, Metal Film. 
, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
333 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS3250C331 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


AC01 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 
S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC20A 
AC20D 
AC20F 
AC20J 
AC22 
AC23 
AC24 
AC31 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
Power Cord — A 
Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) 
Cabinet, Back. 

Chassis Tray 

Clip, Anode Lead 

CRT A80ECK272X56 

Customer Control Panel 

Coil, Degaussing 
Holder, Degaussing 
Owners Manual. есе wow we di шош 
Cabinet, Front - Model MS3250C331. 


(4 Used). 


Light Guide. 

Knob, Power. gou & 65.4 

Speaker, 16R, 5W (2 Used). 

Spring . . . . 

Braid Assembly оа 
Bracket, EPS Module (Not Shown). 
Bracket, Rear Jack Panel (Not Shown) 
Transmitter, Remote, RC2524/17 


Main Chassis Assembly Parts 


1000 
0122 
0123 
0124 
01217 
0129 
0136 
0137 
0138 
01.39 
0140 
0141 
0211 
0212 
0220 
0221 
0222 
0223 
0225 
S 0243 
0267 
0280 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


о (n о 09 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2122 
2123 
2124 
2125 
2135 
2136 
2141 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221. 
2241 
2242 


S = Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 


Tuner, V+U PLL 

Heatsink ws 

Heatsink, Audio. 

Heatsink, SOPS 

Socket, Fuse 

NTC, Holder. 

IC-Sprirng. 

Spring 

IC-Spring. a us 

Spring for Bracket 

Spring 

IC-Spring. "P 

Connector, 2 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 5 Pin 

Connector, 4 Pin 

Connector, 2 Pin . . 

Socket, Cinch, 6 Pin 

Socket, MDIN, 10 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 3 Pin 

Connector, 4 Pin . . . . . . . 

SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 12V, БА G5PA-1. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. . 

Crystal, 12MHz000. із ыш ы 
Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 
HC49/U A TEMP 

Cap, 47nF, 10$, 50V. 2 2 
Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. " 
Cap, 470n, -480/-20$, 16v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 2112, -480/-20$, 10v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, 2u2, 480/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, 480/-20$, 25v, Ceramic. 
Cap, 1005, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 220n, 4807-2065, 25v, Ceramic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. š 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 

Сар, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, lu, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
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2135 
9299 
3139 
2129 
3135 
9301 
2139 
2422 
2125 
3121 
3139 
3139 
3139 
2422 
3139 
21235 
3135 
3139 
2159 


2422 
3139 
3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
000 
124 
124 
014 
795 
124 
549 
013 
235 
137 
124 
124 
264 
121 
010 
016 
124 
228 


542 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 


05051 
65263 
25312 
31324 
04471 
00428 
29991 
43977 
01661 
20121 
67061 
26461 
29981 
00401 
26231 
07891 
05211 
37511 
87491 


90108 
62214 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
16269 
16375 
04853 
15503 
10646 
05184 
04926 
04854 
00725 
12479 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
24740 
02290 
03310 
03310 
51090 
51090 
03310 
22250 
03310 
22250 
02290 
02290 
03310 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
51090 
21050 
24740 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 


part. 


2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2415 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2618 
2619 
2691 
2805 
2806 
2831 
2832 


2n2, 10%, 
100n, 5%, 


50v, 
63v, 


Ceramic. 


сар, EN" 
Metalized Polyest 


Cap, 
er. 

Cap, 
Cap, 
Cap, 


470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 

Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. 

Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
Cap, 47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
Cap, 15n, 10$, 50v, Polyester. 

Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. "a 
Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 
Cap, 430n, 5$, 250v, Metalized Polyp 
opylene. А 
Сар, 202, 20%, 
Сар, 680р, 10%, 
Сар, 100p, 5$, 50v, Ceramic. А 
Сар, 680p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 
Cap, 2u2, 5$, 160v, Metalized Polypr 
pylene 
Сар, 13n, 
Сар, 15n, 
Cap, 10п, 
Cap, 100n, 
Cap, 150n, 
Cap, 100n, 
Cap, 2n2, 
Cap, 2n2, 
Cap, 4n7, 
Cap, 47u, 
Cap, 470p, 
Cap, 68n, 
Сар, 4u7, 


100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 


5%, 1600v, 
10$, 400v, 
10$, 400v, 
10$, 50v, 
10$, 63v, 
10$, 63v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, 
10$, 50v, Ceramic. 

20$, 25v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 

10$, 250v, Polyester 

20$, 250v, Electrolytic. 

Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 

Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic 

Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 

Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 

Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. Р 

Сар, 470n, 20%, 275v, Polypropylene. 

Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. 

Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. 

Сар, 470u, 20%, 200v, Electrolytic 

Cap, 2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic 

Cap, 1n5, 20$, v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Сар, 22u, 20$, 50у, Electrolytic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 

Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 680p, 10$, 1000v, Ceramic 

Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic 

Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 4 

Сар, 100п, 10%, 50у, Polyester 

Сар, 242, 20%, 25у, Electrolytic 

Сар, 47u, 20%, 25у, Electrolytic 

Сар, lu, 20%, 50у, Flectrolytic. 

Сар, 47u, 20%, 16у, Electrolytic 

Сар, 221, 20$, 50v, Electrolytic . 

Cap, 220п, -80/-20$, 25v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 

Сар, lu, -80/-20$, 16v, Ceramic. 

Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Сар, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic 

Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic 


Polypropylene 
Polyester . . 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 


3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2022 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
017 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
330 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
025 
021 
021 
016 
016 


02220 


76104 
24740 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
03310 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90022 
91331 
46810 
01010 
90485 


90042 
90157 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
00018 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
21050 
21050 
32210 
90020 
90020 
01080 
01080 


MS3250C331 (continued) 


2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3123 
3124 
3125 
3126 
31.35 
3136 
3138 
3141 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
S25 
3258 


Sr 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
55. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n, 
10м, 

100n, 
10м, 

10м, 

100n, 
100u, 
ln, 5%, 
ln, 5%, 
Zero ohm, 
In, 5%, 
Zero ohm, 
ln, 5%, 

33p, 5%, 
47p, 5%, 
150p, 5%, 
180p, 5%, 
220p, 5%, 
560p, 5%, 
390p, 5%, 
10п, 10%, 
1000u, 
lu, 20$, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 

10u, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 

100 ohm, 

Zero ohm, 
1К5„ 5%; 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 

ІК, 5%, 

150 ohm, 
220К, 5%, 
150 ohm, 

220К, 5%, 
150 ohm, 
A7K, 5%, 
150 ohm, 
A7K, 5%, 
75 ohm, 

100 ohm, 
Jumper, 

1K, 5%, 

390 ohm, 
100 onm, 
100 onm, 
100 ohm, 
22K, 5$, 
270K, 5%, 
1K, 5$, 

220 ohm, 


20%, 


20%, 
20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


20%, 
+80/-205, 


+80/-20%, 


5%, 


50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
‚ 25v, Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
"Chip" Jumper 
Ceramic. 
"Chip" Jumper 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. . . . 
16у, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16у, 
Ceramic A 
Electrolytic 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5$, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50у, 


50у, 
50у, 


50у, 

50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 


50у, ç 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


0.58MM. “n 
1/6W, Carbon Film 


%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass 


1/6W, Carbon Film 


%, 1/10W, Metalized Gl 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


470 ohm, 


560 ohm, 


330K, 5$, 
82K, 5$, 
2K2, 5$, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 
22K, 5%, 
12K, 5$, 
820 ohm, 
39K, 1$, 
10K, 5$, 
470K, 5$, 
33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5$, 
100 onm, 
1K, 5$, 
10M, 5$, 
100K, 5$, 


ohm, 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 


04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
90020 
01020 
90020 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
01510 
54730 
01510 
54730 
07590 
01010 
90010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 


part. 


о (n о о о о О 


3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
2221 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470K, 5$, 
330 ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper "E 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 
2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 

1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film . . . 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. кошо E 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


15K, 5%, 


3M3, 
DC, 
1М5, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

5$, 1/10W, Metalized Gl 
$, 1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

%, 1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

330 ohm, 5$, 1W, Metal Film 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 


54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
15602 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
51540 
14708 
12208 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
35590 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
21230 
54720 
51020 
01010 
51230 
52620 
21070 
13310 
52220 


MS3250C331 (continued) 


3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

азб ж ж - ж ww c X de жож wo ж з e JI 
3595 Res, 220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3596 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS V Ww d QW ат uw. ж жо ak di б Us 3 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азасы ak w w 3 vwe ж sèn van ww vèn Q. oh aw. 22 ч- Sg 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3627 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper... . 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASS e x dw wow “ ё ш se lè ы % e ж x» — 2198 
3637 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

SS. "EXE 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

ASE bi 3. wow “ғ ж 4%. v9 » % o» x 2298 
3682 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азби eu w ou я ж ж le ww жш € uw e & = BIOS 
3684 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азба sce woe de “ “ж. ж % 0% жє ж а 2298 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

аб и : 2-4 524 205 nw mw & &% oec xw ww — 2028 
3686 Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азба c w ow cde “ “ж 0€ 09 09] 3 е ж а 2298 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

азб @ gh xw 42 9 eode & ъз ж wow v ow — 2099 
3694 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3831 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3836 Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3838 Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3901 Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
3902 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4121 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4181 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4209 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4217 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4500 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4601 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4696 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4804 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
4808 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


S = Safety Part 
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Be sure to use exact replacement 


021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
04710 
01020 
08220 


51010 
06820 


54710 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
52220 
90020 
01010 


51010 


57590 
90020 


53910 
53320 


53910 


55610 


55610 
51520 


53310 


52210 
54720 
54730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
52220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4810 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 
5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7200 
7201 
7204 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Res, Zero ohm, 
Coil, 27u. 
Coil, 820n 
Coil, 6u8. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 
Coil, 1m 
Transformer, 
Coil, 33u. б 806 жоғ 5 ао жоё 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear 
Transformer, 
Coil, Choke. 
Coil, 3u3. 
Coil, 3u3. 
Coil, 47u. иес 
Filter, Mains, 5mH, 2А СТЕР 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. Шош жоё š 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 12u. . . . . . 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. i š 
Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect, BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062 

Diode, Rect, 1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect,  BYV29X-500 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10224WHCR. 

IR Receiver,  TSOP1836UH3V 
Diode, Signal, 1N4148. А 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Transistor, NPN, BC847B. 

IC, TDA9588H/N1/3/0832 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, PNP, BC857B. 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


0.58MM. ко жо 
100MHz, 80 ohm. 


PSLOT 


Signal Driver 


50R. 
50R. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 
2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 
531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
716 
010 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
53201 
02478 
37021 
73380 
23380 
97337 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
34557 
42030 
42150 


MS3250C331 (continued) 


7205 
7400 
7441 
7443 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7831 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 


Sri 
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Transistor, PNP, BC857B. 

FET Power, STP3NC60FP. 

Transistor, PNP, BC857B. 

Transistor, PNP, BC557B. . 

Transistor, NPN, BU4508DX. 

Transistor, NPN, BC337-25. 

Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

Transistor, PNP, BC327-25. 

IC, TDA8359J/N2. . . x 

Transistor, NPN, BD135 

Transistor, NPN, BD135 

Optic, Coupler, TCET1104( 

IC, TEA1507P/N1. 

FET Power, STP8NC5OFP. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC547B. 

Transistor, NPN, PDTC114ET 

Transistor, PNP, BC857B. 

IC, L78L33ACZ. ©, 22 57.5 

Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

Transistor, PNP, BC857B. 

IC, M24CO8-WBNG6. ы Жошы ж 

Transistor, NPN, PDTC143ZT 

ІС, MSP3445G-PO-B8 

ІС, АМ7522М.... 

Wire Jumper, 0.58ММ. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58ММ. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 27u. €—— 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Safety Part Be 


G). 


3198 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
935 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS3250C331 (continued) 


9905 
9911 
9912 
2913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


62! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


S = 


CRT Panel Parts 


Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 


Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin -——— 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 


Cap, 


100n, 10$, 250v, Metalized Polyp 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

15u. 


9 
© 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, ТрА61070/Х2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Safety Part 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
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(Part of Main Chassis 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
2198 
3198 
3198 
2422 
3198 
2198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25671 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


Be sure to use exact replacement part. 


MS3250CK21 


— Manual no. 


Cabinet & Accessory Parts 


Cabinet & Accessory Parts 


7629 


S AC12 Degaussing Coil (Used w/CRT А80ЕСК272 
X56) 4.5 жоё жоё её ж озш € ow» 12422 
5 АС12 Degaussing Coil (Used w/CRT A80QCF340 
X34(N)). “452... 2422 
АС11 Customer Control Buttons 3139 
AC07 Chassis Tray 3139 
AC09 Clip, Anode Lead š S E 3135 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) 3135 
АС16 Owner's Manual 3121 
AC16b Quick Use Guide. 3121 
S AC01 AC Cord. ЖО шош жоё. 8 3135 
AC15 Jack Рапе1 Bracket Assembly. 3139 
AC04 Cabinet Back S ue eee о 3139 
REMOTE Remote Transmitter, RC2524/17. 3139 
АСОЗ Battery, 1.5V, 2-PACK. . . w . 9299 
S AC10 CRT, A80QCF340X34(N) (When Comp 2209 
= TOUFE) W x sow X жоё ш woe eo ae € x 9301 
AC20 Cabinet Front Assembly f/MS3250CK21. 3121 
AC20a Cabinet Front. "M" 3139 
AC20f Power Button А 3139 
АС20а Light Guides a w « sè w ve we wou o3 s % 18139 
AC20j Speaker, Full Range, 16 ohm, 5W (2 Us 
Gd). +e з 8. 7A. ёш S. € wo Ew эъ шо = (2422 
S AC10 CRT, A80FCK272X56 (When Comp 2209 = 4 
.ТаЕ). "Cc 4835 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
0118 U-Cooling Plate. 3139 
0127 Socket Fuse. 2422 
0136 IC-Spring. 3104 
0137 Spring 3139 
0138 IC-5pring. Gè us 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0140 Spring 3139 
0141 IC-Spring. . . . 3104 
S 0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, CINCH, 6 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0243 Connector, 6 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin 2412 
0280 Connector, 4 Pin 2422 
0320 Factory Plate. oom ode 4 жш x a & 022 
3247 Res, 470K, 5$, 1/10W, Glass (Used w/C 
RT A80QCF340X34(N)). 3198 
1000 Tuner, V+U PLL $ o» жошо c wx 2422 
1002 SAW Filter, 45MHZ75, OFWM1971M L 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 1P, 12V 2422 
1600 Tact Switch. 2422 
1601 Tact Switch. 2422 
1602 Tact Switch. 2422 
1603 Tact Switch. 2422 
1606 Tact owrtcohnk ¿ v « wow ww a e ж x 4 (2422 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. іі Boe & ош w SÉ tw « wow 12422 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/U A ШЖ wan Q жа юы de SY S 2422 
2004 Cap, 47n, 10%, 25у, Ceramic. 3198 
2005 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2008 Сар, 100и, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. A 3198 
2101 Cap, 470п, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2104 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2105 Сар, l0, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2106 Cap, 10и, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2122 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2124 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2141 Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. I 3198 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2204 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2208 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 
2209 Cap, 4.7uF, 20$, 50v, Electrolytic (0 
sed w/ORT ABOECK272X56) . . . w . . . 3198 
2209 Сар, lOuF, 20$, 50v, Electrolytic (Us 
ed w/CRT A80QCF340X34(N)). . . . . . 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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549 


549 
124 
124 
014 
013 
235 
233 
010 
124 
124 
228 
000 


904 
237 
137 
124 
124 


264 


131 


121 
088 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
120 


021 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
016 
023 
023 
023 
023 
023 


025 


025 


43977 


45334 
29991 
31323 
04471 
01661 
20121 
40921 
05051 
37511 
25312 
87491 
65263 


59463 
51831 
67061 
29981 
26461 


00401 


27165 


26731 
00271 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
16269 
16375 
04853 
15503 
10646 
05184 
04926 
04854 
00725 
12479 
01701 


54740 
90098 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
24740 
02290 
03310 
03310 
51090 
51090 
03310 
22250 
03310 
22250 
02290 
02290 
03310 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 


54780 


51090 


part. 


2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 


2245 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 


2457 


2458 
2459 
2460 
2463 


2463 


2463 


2463 


2464 


2465 
2466 


2466 


2468 


2468 


2471 


2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Cap, 


Cap, 


Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


lu, 20%, 
470n, 
1000u, 20%, 
22n, 10%, 50v, 
220n, 
470n, 
22n, 
in5, 
Tu, 

2n2, 
100n, 


50v, 


10%, 
10%, 50у, 
10%, 50v, 
%80/-20%, 
10%, 50у, 

10%, 


220n, -80/-20$ 
ed w/CRT A80ECK272X56) 
+80/-20% 
ed w/CRT A80QCF340X34 (N 
16v, 


470n, 


1000u, 20%, 
22n, 10%, 50v, 
22n, 10%, 50v, 
2u2, 20%, 50v, 
ln, 5%, 50v, 
1n, 5$, 50v, 
Zero ohm, 
2u2, 20$, 
470p, 10$, 
47u, 20$, 50v, 
ln, 5$, 50v, 
lu, 20$, 50v, 
47n, -80/-20$, 
lu, 20$, 50v, 
47u, 20$, 
15n, 10$, 
180p, 5$, 
47u, 20$, 
430n, 5$, 


50v, 


50v, 
50v, 
25у, 


+80/-20% 
l6v, 


-80/-20$ 
50v, 


63v, 


500v, 


160v, 


250v, 


Electrolytic. 

, 16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. ы 

, 25У, Ceramic. 
Polyester 
Ceramic. 

Ceramic. 

16v, Ceramic. 
Ceramic. A 
Metallized Polye 
‚ 16v, Ceramic (Us 
, 16v, Ceramic (Us 
)). EE 
Electrolytic 
Ceramic. 


Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic. 
Chip Jumper 


Electrolytic 
Ceramic. 
Electrolytic 


Ceramic. 


Electrolytic. 

50v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Polypropylene (U 


sed w/CRT A80ECK272X56). . . . . 


Cap, 
Used 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


Cap, 
/CRT 


470nF, 5$, 


250v, 


Polypropylene ( 


w/CRT A80QCF340X34(N. . . . . 


2u2, 

680p, 
100p, 
680p, 


20$, 
10%, 
5%, 


10%, 


50v, 


1.2nF, 10%, 


А800СЕЗ40Х34(М 


100v, 
500v, 


2kV, Ceramic 
CRT А80ЕСК272Х56). ewe la fè wt va 
2kV, Ceramic (Used w 


Сар, 1n2, 10%, 


2000v, 


/CRT 
Cap, 


Cap, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 


Cap, 
Cap, 
сар, 


Сар, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


A80QCF340X34 (N 


680pF, 10%, 


2u2, 5%, 160v, 


13n, 
10n, 10$, 


15n, 10%, 


10n, 10%, 
lon, 10%; 


100п, 10%, 


150п, 10$, 63v, 
100n, 10$, 63v, 


2n2, 10$, 50v, 


2n2, 
4n7, 
47u, 
470p, 
68n, 
4u7, 


10%, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
20%, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 50v, 
10001, 20%, 
470u, 20%, 
1n, 10$, 500v, 
470n, 20%, 


50v, 
50v, 
29V, 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
Ln5, 
100n, 
22u, 
100n, 
ind, 
470p, 


10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 
20%, у, 
10%, 
20%, 
10%, 
10%, 
10%, 


50v, 


2000v, 
w/CRT A80ECK272X56). 


500v, 
250v, 
250v, 

16у, 


16у, 
16у, 


275v, 


10%, 1000v, 
1000v, 
200v, 
1000v, 
50v, 
1000v, 
Ceramic. 
16у, 


16у, 
2000v, 
50v, 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. FEE 
(Used w/ 


)). koule € d 
Ceramic (Used w 
)). "E 
Ceramic (Used 


Metallized Polypr 


%, 1600у, Polypropylene 
400v, 
w/CRT A80ECK272X56). 
400v, 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
400v, 
w/CRT A80QCF340X34 (N)) 
400v, 
w/CRT A80ECK272X56). 
63v, 


Polyester (Used 
Polyester (Used 


Polyester (Used 


Polyester (Used 
Metallized Polye 
Metallized Polye 
Metallized Polye 

Ceramic. 

Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 
Ceramic. 

Polyester 

Electrolytic. 

Electrolytic. 

Electrolytic 
Electrolytic 

Electrolytic. 

Ceramic. èd 
Metallized Poly 
Ceramic. 

Ceramic. 

Electrolytic 

Ceramic. 


Ceramic 
Ceramic 


Ceramic 
Electrolytic 
Ceramic 

Ceramic. 
Ceramic 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 


2222 
2020 
3198 
3198 


2020 


2020 


2020 


2020 


2222 
2222 


2222 


2222 


2222 


2222 


2222 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


025 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 


023 


017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
016 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 


479 
021 
019 
016 


558 


558 


558 


558 


479 
375 


347 


347 


347 


347 


365 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 


51080 
24740 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 
02220 


75104 


22240 


24740 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
01020 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90022 


90023 
91331 
46810 
01010 


90485 


90488 


90488 


90485 


90042 
90157 


90218 


90219 


90218 


90222 


75104 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 


MS3250CK21 (continued) 


2527 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 3203 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 
2528 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3204 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01030 
2540 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3206 Res, 33K, 5$, 1/16W, Glass (Used w/CR 
2541 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 T A80ECK272X56). W w e = € «© e « 3198 021 53330 
2560 Cap, 680p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 2020 558 90472 3206 Res, 270К, 5%, 1/8W, Glass (Used w/CR 
2561 Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 T АВООСЕЗАОХЗА (М) ) . . . . . . . . + 2322 730 61274 
2562 Cap, lin, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 019 11020 3207 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2563 Cap, 100n, 10$, 63v, Metallized Polye 3208 Res, 220 ohm, 5%, Carbon . . . . . . 3198 021 52210 
Ster è 4 W 2 w w 6 € w = s e -. - 2222 365 75104 3209 Res, 68 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 
2564 Cap, 2u2, 20$, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 аз8: 2.2 542 lye Won ak tw W ote wonn, 13198 021.56890 
2566 Cap, 470u, 20%, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 3212 Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
2567 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 LASE" a ou < W < 9 Fow aw e Жз Wow » 2198 021 54710 
2568 Cap, lu, 20%, 50у, Electrolytic. . . 3198 025 51080 3213 Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 05610 
2580 Cap, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 028 24790 3217 Res, 330К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 53340 
2581 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 3218 Res, 82К, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58230 
2601 Cap, 220m, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 3219 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52220 
2602 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 3220 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2606 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3221 Res, 560 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 05610 
2607 Сар, 33р, 5%, 50у, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 3222 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 
2608 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3226 Res, 560 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
2609 Сар, 33р, 5%, 50у, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 lass wou eo % чш Qo е жож vè w ас ж w 3198 021. 55610 
2611 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3235 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2612 Сар, 68p, 5%, 50у, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 3241 Res, 22k, 5$, Carbon. . . . . . . . 3198 021 52230 
2613 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 3242 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51230 
2615 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3244 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2618 Cap, lu, 480/-20%, 16v, Ceramic. . . 2198 017 21050 3245 Res, 39K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53930 
2619 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 3246 Res, 10k, 5$, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 
2691 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3247 Res, 680К, 5%, 1/10W, Glass (Used w/C 
2801 Cap, 22u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 RT A80ECK272X56) . . . . . . . . . . 3198 021 56840 
2805 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 3248 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53330 
2806 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 3249 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2831 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01080 3250 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 08220 
2832 Cap, lp, 25$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 01080 3251 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2833 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3256 Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 
2834 Cap, 470p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 04710 3257 Res, 10M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51060 
2835 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 02210 3258 Res, 100К, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 51040 
2836 Cap, 1n5, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01520 3259 Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 54740 
2837 Cap, 4u7, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54780 3400 Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 03310 
2840 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3401 Res, 33K, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03330 
2841 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 028 51090 3403 Res, 100К, 5$, 1/6W, Carbon Film . . 3198 011 01040 
2842 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3404 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2843 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 028 51090 3405 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04780 
2844 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3406 Res, 4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04780 
2845 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 3408 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
2846 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 3410 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01030 
2849 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3411 Res, 4R7, 5%, 1/3W, Metal Film . . . 2306 204 03478 
2850 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3441 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
2851 Cap, 447, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 2020 552 96305 Таза-2 4v X09 ж de A we vèn de 9 ven 4e ж-а  QL98-021 51010 
2852 Cap, lin, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3442 Res, 6K8, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 56820 
2853 Сар, 417, %80/-20%, 10v, Ceramic . . 2020 552 96305 3443 Res, 1M, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51050 
2854 Cap, 1n, 5$, 50v, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 3445 Res, 15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01530 
2855 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 3446 Res, 5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 05620 
2856 Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 04790 3447 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01810 
2857 Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01510 3448 Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08210 
2860 Cap, 180p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 3449 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 
2894 Cap, 220p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 02210 3450 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 03390 
2895 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 05610 S 3451 Res, 5R6, 5$, 1/3W, Metal Film . . . 2306 204 03568 
2897 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03910 3452 Res, 5K1, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 15102 
2898 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 3453 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2902 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 3454 Res, 2K, 1$, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 915 12002 
2903 Сар, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 3455 Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 012 26880 
2904 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 3458 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
2905 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3459 Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 012 21530 
2906 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 3460 Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03920 
2907 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 3463 Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 03390 
2908 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 3465 Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12703 
2910 Сар, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 3468 Res, 180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01810 
2911 Cap, 3n3, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 03320 3469 Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03320 
2950 Cap, 330p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 03310 3470 Res, 150К, 5%, 1/10W, Glass (Used w/C 
3000 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 RT A80ECK272X56) . . . . . . . . . . 3198 021 51540 
3001 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3470 Res, 390К, 5$, 1/8W, Glass (Used w/CR 
3002 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 T A80QCF340X34 (N)) 2.5.5... 2322 730 61394 
3003 Res, 1К5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51520 3471 Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3004 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58220 w/CRT A80QCF340X34(N)) . . . . . . . 2312 915 13908 
3005 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3471 Res, 4R7, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3101 Res, 68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 06890 w/CRT A80ECK272X56). soe s | e > 2312 915 14708 
3102 Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 3472 Res, 3R9, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3103 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80QCF340X34 (N)) «xo ы & 2312 915 13908 
3104 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 52240 3472 Res, 2R2, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3105 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80ECK272X56). oo. e... . 2312 915 12208 
3106 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 52240 3473 Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3123 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80ECK272X56). Se dw oq cw S 2912 915. 13308 
3124 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 3473 Res, 5R6, 1$, 3/5W, Metal Film (Used 
3125 Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 w/CRT A80QCF340X34 (N)) sow + s « 2312 915 15608 
3126 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 3474 Res, 2К2, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12202 
3135 Res, 75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 07590 3475 Res, 2К2, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 12202 
3136 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3477 Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01510 
3138 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 3478 Res, 150 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01510 
3141 Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 3479 Res, 2К7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52720 
3200 Res, 390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 03910 3480 Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. . . 2120 101 74158 
3201 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3481 Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 11503 
3202 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 3482 Res, 6К8, 1%, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 16802 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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MS3250CK21 (continued) 


3484 Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 03920 3686 Res, 1К5, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51520 
3486 Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 3198 012 33390 3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
3488 Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film . . . 2306 207 03478 LASE о ven san % sw е е cw €» 3198 021 53310 
3490 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 08220 3693 Res, 220 ohm, 5$, Carbon E x ж 3198 021 52210 
3491 Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 01030 3694 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Ме асра. таза 3198 021 54720 
3492 Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 02210 
3493 Res, 2R2, 5$, 1/3W, Metal Film . . . 2306 204 03228 3802 Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 
3494 Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film . . . 2306 207 03478 3831 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 
3495 Res, 22k, 5$, Carbon . . . 3198 021 52230 3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3496 Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Cias 3198 021 51040 3833 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3497 Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 51040 3836 Res, lik, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 
3498 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51230 3837 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 
S 3500 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 2322 242 13335 3838 Res, lk, 5%, Carbon. . . 3198 021 51020 
S 3501 Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 2322 242 13335 3839 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Gadhon Film. 3198 011 01010 
3504 Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 3843 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52220 
bon Film . . . . . . . + + +s . . . . 2122 663 00019 3901 Res, 1k, 5$, Carbon. . . . . . . . . 3198 021 51020 
S 3506 Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 2322 242 13155 3902 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 
S 3507 Surge Protector, DSP-301N-A21F A. . 2422 549 43073 3903 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 
S 3508 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 013 02210 3904 Res, 10k, 5$, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 
3510 Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, МТС, Carbon F 3905 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 
llmi e - “ы жож oc е“ е € 9 o € € 2122 012 00056 3906 Res, 10k, 5%, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 
3519 Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 02710 3907 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58220 
3520 Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51220 4001 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3521 Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 04780 4002 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3522 Res, 330К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 53340 4101 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
S 3523 Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . 2306 204 03101 4102 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3524 Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 55630 4104 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3525 Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . . 3198 021 51020 4121 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3526 Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film . . . 3198 012 11070 4181 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3527 Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. . . 3198 012 13370 4209 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3528 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . 3198 021 90020 4216 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3529 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 4217 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3530 Res, 10k, 5$, Carbon . . . 3198 021 51030 4401 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3531 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Ме ава Glass 3198 021 54720 4402 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
S 3532 Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film . . . 2306 204 03222 4464 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3541 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
lass . . ew ж € ow ow 4 o e “ а 3198 024 54710 4601 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3542 Res, 1К5, 58, 1/109, Metallized Glass 3198 021 51520 4613 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3543 Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 915 18203 4614 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3544 Res, 4К7, 1$, 1/8W, Metallized Glass 2322 734 64702 4615 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3545 Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 2322 730 61274 4617 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3548 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51530 4619 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3549 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 02210 4622 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3552 Res, 10k, 5$, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 4623 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3557 Res, lk, 5$, Carbon. . . . 3198 021 51020 4691 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3560 Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, сити Film . 3198 011 04790 4692 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 4693 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3562 Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51230 4804 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3563 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 55620 4831 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3564 Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 012 21070 4833 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3565 Res, 330 ohm, 5$, 1W, Metal Film . . 3198 012 13310 4835 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52220 4901 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3567 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51820 4903 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3568 Res, 8K2, ey 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58220 4982 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 55620 5001 Coil, 27U. soua 4 w 6 eo o e on 13198 018 22790 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 5002 Conil, 820 w e “wi a a we an wow w^ o « 3198. 018 18270 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 08220 5201 Coil, 6u8. > . e . + è . . < > < . e 3198 018 16880 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 5202 Coil, TOU 4o à moun sw e xo w & vè. €. 3198 018 21090 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . 3198 018 90020 
3605 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . 3198 018 90020 
3606 Res, 2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 02220 5206 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 02220 5241 Coll, 100: ¿ e 4 9 9 s e w > € wou 3198 018 21090 
3608 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 5242 Coil, OQ; 4 fè э 2-4“ be oov ox €. 3198 018 11090 
3609 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 011 01020 5401 Coil, Im. . . . . < . . . . . < . . 3198 018 71020 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 08220 S 5445 Transformer, LOT PSLOT 29''. . . .. 3128 138 21421 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5451 Coil, ЭЗШ 5 sé sw wo 8-5 aba d sè ten ж. « c3198- 018 73390 
LASS 2 w s < e se W 8$ o 9 9 Wo s e 3198 0241 51010 5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. . . 3198 018 90020 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 011 06820 5457 Linear Correction Coil (Used w/CRT A8 
3622 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G OECK272X56). . . . e... .. . 3128 138 53201 
Таза 4 W e ww dw w. an 0 c» з x4. * x 3199 021 51010 5457 Linear Correction Coil (Used w/CRT A8 
3623 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 OQCF340X34(N)) . . . . . . . . + + . 3128 138 55881 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 5461 Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 О Be 222 2% ж-ш wow do fè € oe € =- 2422 531 02465 
3626 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5463 Coil, Choke. . ¿ š . = . . . = . . . 3128 138 37021 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5471 Coil, 303.4 s w. 4 s w ww e s. n 198 018 73380 
3628 Res, 10k, 5$, Carbon . . . 3198 021 51030 5472 Coil, 3035 «з= fé e x ace ow © i98 018 23390 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Маат аша! біне 3198 021 52220 5480 Coil, 47u (Used w/CRT A80ECK272X56). 2422 535 97337 
3632 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . 3198 021 90020 5480 Coil, 4u7 (Used w/CRT A80QCF340X34(N) 2422 535 94213 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A . . . . . . . 2422 549 43432 
3636 Res, 100 ohm, ° 1/10W, Metallized G S 5520 Transformer, SMT Layer, SS39009-04 B 2422 531 02459 
Та88 o w S w woe “еч е € Q € « ш 9198 021 51010 5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . 3198 018 90010 
3637 Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Gl 5560 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . 3198 018 90010 
а88; e @ un do eo x 9 Q ж ж w ж Wo £o 39198 021 57590 5561 Coal, 2Tü; x è s e te е be ж-е 4 €. 198 018. 22790 
3681 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . 3198 018 90010 
LASS dv © we dew o wee ex fe. wo. 3198 021 53910 5564 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. . . . 3198 018 90010 
3682 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 5602 Conil, 506: э ш ж w 25-50% шо есе o « 3198. 018 15680 
3683 Res, 390 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 5603 Coll, Dube 4 a'w Wè e s s w s „= 22198018. 15680 
làSS 4 ou < fè n sd жш жож ж ye ce з te, 13198 021 55910 5604 Coll, SUG. 255 è Q S be wo ox €. 198 018 15680 
3684 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5831 Coil, 6u8. . . . . . . . . + + . | . 3198 018 16880 
LASS 4 e < yé з ж ce жоош Akote a wo 0e 3198 021 55010 5832 Coil, 6u8. . . . . . . . +. + + . . . 3198 018 16880 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5833 Conil, 6082 « шж € ж an жш ш шз % « 13198. 018 16880 
làS$SS «w 4 w w w soe m 9 444% a w e |3198 021 55610 5835 COrl, 121: & 45% % в s € © on on =» i98 018 31290 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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MS3250CK21 (continued) 


6001 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . 3198 
6201 Diode, Signal, BAS316. . . . . .. . 3198 
6202 Diode, Signal, BAS316. . . . . . .. 3198 
6206 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 
6400 Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. . . . 2312 
6401 Zener Diode, 47 volt . . . . . . . . 3198 
6444 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6445 Zener Diode, 10 volt . . . . . . . . 3198 
6447 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6448 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . 9331 
6449 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . 3198 
6460 Diode, Rect, DG3-7005L . . . .. .. 9336 
6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. . . . .. 9338 
6462 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9331 
6465 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 
6466 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 
6467 Diode, Signal, SM BAV70. = . . w . . 9331 
6468 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 
6470 Diode, Signal, BAV99 . . . . . . . . 3198 
6476 Zener Diode, 15 volt . . . . . . . . 3198 
6481 Zener Diode, 5.6 volt. . . . . . . . 3198 
6482 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9331 
6483 Zener Diode, 33 volt . . . . . . . . 3198 
6485 Diode, Rect, BYD33J . . . . . . . . 9337 
6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6487 Diode, Rect, BYD33D . . . . a . < . 9337 
6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . .. . 9322 
6500 Diode, Bridge Rect,  GBU6JL-7002 . . 9322 
6520 Diode, Rect, BYD33D . . . . . . . . 9337 
6523 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6524 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 
6525 Diode, Rect, 1М5062........ 3198 
6540 Zener Diode, 6.2 volt. . . . . . . . 9331 
6541 Zener Diode, 9.1 volt. . . . . . . . 9322 
6560 Diode, Rect, BYV29X-500. . . .. .. 9340 
6562 Diode, Rect, EGP20DL-5100. . . . . . 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. . . . . . .. 3198 
6565 Diode, Signal, BAV7O . . . . . . + + 9331 
6566 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6569 Diode, Signal, BAS316. . . . . . .. 3198 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. . . . . . . . 3198 
6580 Diode, Signal, BAS316. . . . . .. . 3198 
6681 Diode Signal, IG BAT85 . . . . . . . 9336 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. . . . . . . . 9322 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V . . . . . 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 
7200 IC, SM TDA9588H/NL1/3/0485. . . . . « 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7400 FET, Power, STP3NCOOFP . . . . . . . 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . . . . . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. w. . . 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 3198 
S 7515 Optic Coupler, TCET1103(G) 9322 
7520 IC, TEA1507P/N1. š 9352 
7521 FET Power STP8NC50FP š 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B(COL) 3198 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7560 IC, LE33CZ eee ee 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7562 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7564 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 
7602 ІС, M24C08-WBN6. . . . . . 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7801 IC, SM HEF4052BT . 9333 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
7901 IC, AN7522N. . ç 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9121 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9122 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9192 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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MS3250CK21 (continued) 


9672 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 
9674 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 3345 VDR DC 1МА/ 50V S MAX 115V А . . . 2322 593 13507 
9675 Wire Jumper, 0.58MM. w а w ew « « + 3198 036 90010 3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 
9676 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9678 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9679 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
9680 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 5342 Coil, 1505 s ¢ e € s m = € 4 & wo» 2422 535 97331 
2683 Wire Jumper, 0.58MM. vw а w e . w +. + 2198 036 90010 6331 Diode, Signal, BAV21 . . . . . a vo. 3198 010 10070 
9685 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 6332 Diode, Signal, BAS3LI6. &4 sw . . w . 3198 010 10630 
9686 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 6333 Diode, Signal, BAV21 i; . . . . . = . 3198 010 10070 
9687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . . 3198 036 90010 6335 Diode, Signal, ВАУ21 . w ж w . . « « 3198 010 10070 
9688 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 7330 IC, TDA6107Q/N2. . . w . . oko + . 9352 576 50112 
9689 Wire Jumper, 0.58MM. . а w . « s « + S198 036 90010 9311 Wire Jumper, O.58MM. w . . w . . +. + 3198 036 90010 
9690 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9341 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9342 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9694 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 9343 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9695 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9697 Wire Jumper, 0.58MM. w а w . « « « + 3198 036 90010 
9698 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9699 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
9821 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
9822 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9824 Wire Jumper, 0.58MM. w а w . « . « + 3198 036 90010 
9825 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9827 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9828 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9829 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9830 Wire Jumper, 0.58MM. vw . w e w w +. 2198 036 90010 
9831 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9832 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9834 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9835 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9836 Wire Jumper, 0.58MM. . а w es « « + S198 036 90010 
9837 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9838 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9839 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9840 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9841 Wire Jumper, 0.58MM. . а w . « . « + 3198 036 90010 
9842 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9843 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9844 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9845 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9846 Wire Jumper, 0.58MM. w а w . « « « + S198 036 90010 
9847 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9849 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9851 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9901 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9902 Wire Jumper, 0.58MM. vw а w e . w +. + 2198 036 90010 
9903 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9904 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9911 Wire Jumper, 0.58MM. ....... . 3198 036 90010 
9912 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
9913 Wire Jumper, 0.58MM. . а w . « s « + S198 036 90010 
9914 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9915 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9916 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9918 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . . + 3198 036 90010 
9919 Wire Jumper, 0.58MM. w а w . « « « + 3198 036 90010 
9920 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9921 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9922 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
9991 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9993 Wire Jumper, 0.58MM. w а w . « . « + 3198 036 90010 
9994 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9996 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9997 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9998 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
CBA Main Chassis Assembly. . . . . . . . 3121 238 00141 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 


0244 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 04853 
0245 Connector, 6 Pin . . x < < xw <| < . . 2422 025 04854 
S 0254 CRT Socket, 9 Pin. . . . . . . . + + 2422 500 80067 
2330 Cap, 100n, 10$, 250v, Metallized Poly 
езге: o a w wo 9 s шо -“ € ж « 2222 368 90177 
2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 012 93495 
2341 Сар, 3n3, 10$, 500v, Ceramic . . . . 3198 019 43320 
2342 Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2343 Сар, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90529 
2344 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3332 Res, 1K, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 
3336 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. . . 3198 013 01020 
S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. . 2306 207 03109 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . . 2306 204 03108 
S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film . . 2306 204 03108 
3343 Res, 1К5, 20$, 1/2W, Carbon Film . . 3198 013 01520 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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Cabinet & Accessory Parts 2244 Cap, 100n, 10$, 63v, Metallized Polye 
Cabinet & Accessory Parts SEGE 2 o4 ъъ 5242.42.82 Ñ c sow ee w ae 2222 2310. 75:104 
AC11 Customer Control Buttons . . . . . . 3139 124 29991 2245 Cap, 220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 023 22240 
ACO7 Chassis Tray w . wo» do 3 x , . . + 3139 124 31323 2247 Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 
ACO9 Clip, Anode Lead S wx Kok ж & & 3135 014. 04473 2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC13 Holder, Degaussing Coil (4 Used) . . 3135 013 01651 2249 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC16 Owner's Manual w. . «w w аа о « , « « 3121 235 20121 2250 Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52280 
AC16b Quick Use Guide. . w a «© . . . . . » 3121 233 40921 2252 Cap, ln, 5%, 50у, Ceramic. . . . . . 3198 016 01020 
S АС01 AC Cord. x up . & od + + wo + ж 3135 010 05051 2253 Cap, Іп, 5$, 50v, Ceramic. . . . = . 3198 016 01020 
AC15 Jack Panel Bracket Assembly. . . . . 3139 124 37511 2254 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 
АС04 Cabinet Back ы»: aou fok ox o % 3139 124 25332 2401 Сар, 242, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
AC20 Cabinet Front Assembly f/MS3650C327. 3121 237 51851 2402 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
AC20a Cabinet Front. wou . € we» . . . 3139 138 11581 2404 Cap, 47u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54790 
AC20f Power Button . . . . . . . . . . . . 3139 124 30891 2405 Cap, 220ü, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
AC20d Light Guide. W. o4». р ., , wou. 3139 124 26461 2441 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
AC203 Speaker, Full Range, 16 ohm, 5W (2 Us 2443 Cap, 47n, +80/-20%, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
ed). . . abo dox + + + + + + 4 ж 2422 264 00401 2444 Cap, lu, 20%, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
REMOTE Remote Transmitter, RC2524/17. . . . 3139 228 87491 2450 Сар; 47u, 20%, 160у, Electrolytic. . 2020 021 91139 
AC03 Battery, 1.5V, 2-PACK. . . . . . . . 9299 000 65263 2451 Cap, 15п, 10%, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
S AC10 СКТ, А9ОАКВ50Х07 (М). . . . . . . . . 9322 186 37682 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 
S AC12 Degaussing Coil. . . . . . . . . . . 2422 549 43972 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 

2456 Cap, 560n, 5$, 250v, Metallized Polyp 
Main Chassis Assembly Parts ropylene ле ж жож XO 7$ c во е ась 12022 333 00088 
Main Chassis Assembly Parts 2458 Cap, 2u2, 20%, 100v, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0118 U-Cooling Plate. w = wou . . . x e s 3139 121 26731 2459 Cap, 680p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0127 Socket Fuse. . . « . . « « so ws. 2422 088 00271 2460 Cap, 100р, 5%, 50v, Ceramic. . . . 2198 016 01010 
0136 IC-Spring. . . Qe w asc ws w v + + 3104 301 22081 2463 Cap, 390p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90482 

0137 Spring X . . kaw , + x 4 kow * c 3139 121 24581 2464 Cap, 2u2, 5%, 160v, Metallized Polyp 
0138 IC-Spring. ы cox . . de «4 « ww» & 3104 301 22081 opylene. «w w w «s « + + + + w + + + + 2222 479 90042 
0139 Spring for Bracket . . . . . . . . . 3122 121 24786 2465 Cap, 15п, 5$, 1600у, Polypropylene . 2020 301 90255 
0140 Spring yo . ae € , + + + a + + & x. 3139 121 24581 2467 Cap, 15п, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
0141 IC-Spring. . €» . . . ac wes €» v + + 3104 301 22081 2468 Сар, 15п, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
$ 0211 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16269 2471 Cap, 100п, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 

S 0212 Connector, 2 Pin . 2 x » xà ox « . x 2422 025 16375 2472 Cap, 150п, 10%, 63v, Metallized Polye 
0220 Connector, 5 Pin . . . . . . . .  . 2422 025 04853 lS -—————— % ж «ж aoe Be 2222 2305 75154 

$ 0221 Connector, 4 Pin cce» . . . . . & . 2422 025 15503 2473 Сар, 100п, 10%, 63v, Metallized Polye 
5 0222 Connector, 2 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 10646 ӨШІР NM X Mo 
0223 Socket, CINCH, 6 Pin ; w . . . . . . 2422 026 05184 2474 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2475 Cap, 2n2, 10$, 50v, Ceramic. . . = . 3198 017 02220 
0243 Connector, 6 Pin w . «+ sò wo « wo 2422 025 04854 2476 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
0267 Connector, 3 Pin . w a w w wow xw « 2412 020 00725 2480 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
0280 Connector, 4 Pin . . a . Wè wou so» 2422 025 12479 2481 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0320 Factory Plate. s os Sé . . . . . . . 3122 120 01701 2482 Сар, 68п, 10%, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
1000 Tuner, V+U PLE. w . son «ouv « + & 2422 542 90098 2485 Cap, 4u7, 20%, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
1002 SAW Filter, 45MHZ75, OFWMI971M L. 2422 549 44518 2486 Сар, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2487 Cap, 47u, 20%, 50у, Electrolytic . . 2020 021 90854 
5 1500 Fuse, ДА, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10869 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
B 1515 Relay, ІР, 12V su © © wa + в «a. 2422 132 07444 2489 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
1600 Тасе Switchs a > a «ode < < s s < » <| 2422 128 02742 2491 Cap, Ln, 10%, 500v, Ceramic. . = = « 3198 019 41020 

1601 Tact Switch. « . . wo èt % vwa « e + 2422 128 02742 S 2500 Cap, 470n, 20%, 275v, Metallized Poly 
1602 Tact Switch. 22455 vox» , . & . 2422 128 02742 propylene. e + + + + w wow w © 2022 330 00018 
1603 Tact Switch. e . . . a w . © + + so 2422 128 02742 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1606 Tact Switch. . . w a tw x €x + + . 2422 128 02742 2502 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1660 Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 2503 Сар, 470u, 20$, 200v, Electrolytic . 2020 024 90626 
U AS a 2а ¿ < у Га ъъ 2422 543 01203 2505 Сар, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1831 Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
/fUA....... . .. AE x x ru 242 543 00842 2508 Cap, 470p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
2004 Cap, 47n, 10%, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 S 2515 Сар, Ino, 20%, v, Ceramic. . . . . . 2020 554 90128 
2005 Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2520 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2006 Cap, 470u, 20%, 16у, Flectrolytic. . 3198 025 24710 2521 Сар, 22u, 20$, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2007 Сар, 100п, %80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2522 Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic . . w . 2198 017 01040 
2008 Сар, 100, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2523 Сар, 1п5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
2009 Сар, 22n, 10%, 50v, Ceramic. : . . . 3198 017 02230 2525 Сар, 470р, 10%, 50у, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. ew w w 3198 017 02220 
2102 Сар, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2528 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 03310 2540 Cap, 10n, 10%, 50v, Ceramic. w a w . 3198 017 01030 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 03310 2541 Cap, 10п, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2105 Сар; 10u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2560 Сар, 680р, 10%, 1000у, Ceramic . . . 2020 558 90472 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2561 Сар, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 03310 2562 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 019 11020 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2563 Cap, 100п, 10%, 50у, Polyester . . . 3198 014 01040 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 03310 2564 Cap, 2u2, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2566 Cap, 470u, 20%, 6.3v, Electrolytic . 3198 025 04710 
2135 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2567 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
2136 Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2568 Cap, lu, 20%, 50у, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 03310 2580 Сар, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 028 24790 
2202 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2581 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2204 Сар, 100п, %80/-20%, 25у, Ceramic. . 3198 023 21040 2602 Сар, 100р, 5%, 50у, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2205 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2606 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2208 Cap, 100п, 480/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2607 Cap, 33p, 5%, 50v, Ceramic w . w e . 3198 016 03390 
2209 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2608 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2210 Сар, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 2609 Cap, 33р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 03390 
2211 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2611 Cap, lu, %80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2216 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 3198 026 21020 2612 Cap, 68р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2217 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 2613 Cap, 68р, 5%, 50v, Ceramic « . . w . 3198 016 06890 
2219 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2615 Cap, ln, 10%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2220 Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 2618 Cap, lu, +80/-20%, l6v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2221 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. w . . . 3198 017 02230 2619 Сар, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 
2241 Cap, 1п5, 10%, 50v, Ceramic. . . а . 3198 017 01520 2691 Cap, 220u, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
2242 Cap, lu, +80/-20%, 16у, Ceramic. . . 3198 017 21050 2801 Cap, 22u, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2243 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . w . . 3198 017 02220 2805 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3123 
3124 
3125 
3126 
31.39 
3136 
3138 
3141 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 


Sr 


Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


Zero ohm, 
lp, 255, 

lp, 255, 

47p, 55, 

470p, 55, 
220p, 55, 
1n5, 10%, 
417, 20%, 
100п, 
10u, 20%, 
100п, 
10u, 20%, 
10u, 20%, 
100п, 


In, 5%, 
In, 5%, 
Zero ohm, 
In, 5%, 
Zero ohm, 
In, 5%, 

33p, 5%, 
47p, 5$, 
150p, 5%, 
180p, 5%, 
220p, 5%, 
560p, 5%, 
390p, 5%, 
10n, 10%, 


1000u, 20%, 


lu, 20%, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 
101, 20%, 
3n3, 10% 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
68 ohm, 
1K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
220K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 


75 ohm, 5%, 


+80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-205 
100u, 205, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, 


+80/-20% 


%80/-20% 


Chip Jumper 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic . 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Chip Jumper 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
l6v, gisctrolytie 
50v, Electrolytic. 

16v, Ceramic. 
Ceramic 
l6v, 

Ceramic š 
Electrolytic 
Ceramic. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. š i 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper š 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 


50v, 


50v, 
50v, 


25v, 


50v, 

50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


50v, А 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 
270К, 5%, 1/8W, Metallized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
470 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 
82K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
10k, 5$, Carbon 

680K, 5$, 1/10W, Мер їп Glas 
33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


90020 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
90020 
01020 
90020 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 


part. 


62! 


3256 
3237 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


39319 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


33K, 5%, 

100K, 5%, 

5%, 
Iè; 


Zero ohm, 
1/10W, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 


68 ohm, 5%, 


33 ohm, 
8R2, 5%, 
5K6, 1%, 
1K, 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5%, 
15K, 5%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
27K, 1%, 
180 ohm, 
3K3, 5%, 
270K, 5%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
5R6, 1%, 
2К2, 1%, 
2K2, 1%, 
150 onm, 
150 ohm, 
2K7, 5%, 
1R5, 5%, 
12k, 1%, 
10K, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8К2, 5%, 
lk, 5%, 
6R8, 5%, 
4R7, 5%, 


3 ohm, 


bon Film 


Res, 


Surge Protector, 


Res, 
Res, 
ilm. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


IM5, 5%, 


220 ohm, 
4.7 ohm, 


270 ohm, 


1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330K, 5%, 
100 onm, 
56K, 5%, 
lk, 5%, 
ORI, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10k, 5%, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 
1K5, 5 
82K, 1%, 
4K7, 1 
270K, 
15K, 
AKT, 


$, 


$5 


5%, 


Carbon. 


%30%/-20% 


Carbon. 


1/10W, Metaliized ë ass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film A 
5%, 1/10W, Metallized G 


Chip Хайр 
Metallized Cas 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
1/3W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

5%, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/4W, Carbon Film. 

Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

$, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

Metal Film 

Metal Film 


LJ SW, 
1/2W, 
Carbon 
1/10W, Metallized gias 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 
1/2W, Metal ised Glade 
1/2W, Metallized Glass 
144v, PTC, Car 
1/2W, Metallized Glass 
DSP-301N-A21F A. 
20%, 1/2W, Carbon Film 
20%, 3W1, NTC, Carbon F 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metallized Glass 


Carbon. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

Chip Jumper : 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon 
1/10W, Metal неа; Glass 
1/3W, Metal Film қ 
5%, 1/10W, Metallized G 
1/108, Metallized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metallized Glass 

1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2120 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
108 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
108 
021 
021 


51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
91725 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
35590 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
91725 
51530 
54720 


MS3650C327 (continued) 


3557 Res, lk, 5%, Carbon. ©з изо lè 3198 
3560 Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3564 Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5$, ІМ, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3567 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3568 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass š Я M L98 
3595 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3596 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

PASS. a « X 5% во ee ою жож 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3622 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

LASS? % < woe & we «wow & cw 4. Q. « 3190 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3627 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
3635 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

LASS s v w eo ж € 6 w w 6 ж x jw ж » — 3198 
3637 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 

азар 2555 Ao жш жш ж 3198 
3639 Res, Zero ohm, Chip Jumper e « w . 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

LASS ¿ m w 4 mo w € $9 ew 6 9o “» » BLOB 
3682 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

laSS w < v wow» av “4 cow ш ош wow. JOB 
3684 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

Тавв8 оъ ww з xo & жш е.» 4» » 2198 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

LASS o 2-2 5 б 4 d Ge Q & жож @ W sè BIOS 
3686 Res, 1К5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

LASS ¿ ou w e x 4% G ewe we ce o шж 2198 
3693 Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

LASE 2: 22% %б € 4 fèn о woo жй ww “2198 
3694 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3802 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3831 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3836 Res, ІК, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3838 Res, ІК, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3901 Res, ІК, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3902 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3904 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3906 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4121 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4181 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4209 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4217 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4601 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4613 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
5 = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 


51010 


37590 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
34720 
02210 
01020 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4804 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
2823 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6562 
6563 
6565 
6566 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Wire Jumper, 


Fixed, 
Fixed, 
Fixed, 


Wire Jumper, 


Coll; 
Coil, 


Transformer, 


Coil, 
Fixed, 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


27u. 
820n 
6u8. ki 2% 
0.58ММ. 
Inductor, 
Inductor, 100MHz, 80 
Inductor, 100MHz, 80 
0.58MM. 

10u. 

1m 


33u. 


Inductor, 100MHz, 80 


Linear Correction Coil 


Transformer, 


0 B. 

Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed 


Filter, 
Transformer, 


Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Res, 


ІК, 


Signal Driver, 
Choke. 

4u7. 

3u3. 


100MHz, 80 


LOT PSLOT 29''. 


ohm. 
ohm. 
ohm. 


ohm. 


SC10015-0 


Inductor, 39u, 10$, LALO4. 


Mains, 5mH, 2A 

SMT Layer, 
Inductor, 100MHz, 
Inductor, 100MHz, 
27u. A 
Inductor, 
Inductor, 
5u6. 

5u6. 

5u6. 

6u8. 

6u8. 

6u8. 

DAU S ж. ж-» w 

Diode, 33 volt 
Signal, BAS316. 
Signal, BAS316. 

Diode, 6.8 volt. 


1%, 


100MHz, 
100MHz, 


47 volt 


SS39009-04 B 
50R. 
50R. 
50R. 
50R. 


3/5W, Metal Film. 


Zener Diode, 


Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Rect, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


Rect, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Bridge Rect, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


10 volt 
1N4148. 
6.2 volt. 
BAV99 
6.8 volt. 
DG3-7005L 
RGP30J-L7004 
9.1 volt. 
BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 
15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100 
BYD33D 
EGP20DL-5100 


BYD33D 
1N4148. 
1М5062 
1М5062 

22 volt 

6.2 volt. 
9.1 volt. 

BYV29X-500. 


GBU4JL-7002. 


EGP20DL-5100. 


BAS316. 
ВАУ70 
154148. 


2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
222 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
164 
010 
849 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
74780 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
42682 
10630 
10215 
10010 


MS3650C327 (continued) 


6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7831 
7901 
9001 
9121 
9122 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
SUIS 
2182 
9183 
9192 
2193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
S 9506 
S 9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 


S = 
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Safety Part 


Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode Signal, 


BAS316. 


6.8 volt. 


BAS316. 
IG BAT85 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 


NPN, 


TSOP1836UH3V 
1N4148. 
Chip Jumper 


BC847B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 


STP3NC60FP 


PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


BC857B. 
BC557B. a 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27-25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


IC, L78L33ACZ. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


ІС, M24C08-WBN6. 


Transistor, 


IC, SM HEF4052BT 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 


NPN, 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


PDTC1432T 


IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
010 
010 
154 
547 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
34557 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
38682 
00215 
50653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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90010 
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90010 
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90010 
90010 
90010 
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9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2222 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 
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CRT Panel Parts 
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Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 


Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin 
CRT Socket, 10 Pin 


Cap, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


VDR DC 1МА/ 50V S MAX 115V A 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

22u. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, TDA61070Q/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Safety Part 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
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(Part of Main Chassis 


100n, 10$, 250v, Metallized Poly 
ester. i 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3159 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
539 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
29201 


04853 
04854 
80079 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


Be sure to use exact replacement part. 


MS3652S327 - Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 2210 Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. . . 3198 017 21050 
Cabinet & Accessory Parts 2211 Сар, 470n, +80/-20%, 16у, Ceramic. . 3198 017 24740 
2216 Cap, 1000u, 20%, 16у, Electrolytic . 3198 026 21020 
Main Chassis Assembly Parts 2217 Cap, 22n, 10%, 25у, Ceramic. . . . . 3196 017 32230 
7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. . . . . . 4835 310 57624 2219 Сар, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2220 Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 04740 
Cabinet & Accessory Parts 2221 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
S АС01 Mainscord, 125V, 10A . . . . . . . . 3135 010 03831 2241 Cap, 1п5, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 31520 
ACO3 Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) . . . . 9299 000 65263 2242 Сар, lu, *80/-20$, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
ACO4 Cabinet, Back. «wow x а vo wa s» 3139 124 44411 2243 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 

AC07 Chassis Tray а w . X X le , , . ox . 3139 124 31324 2244 Сар, 100п, 10%, 63v, Metalized Polyes 
AC09 Clip, Anode Lead w . kouw w wx 3135 014 04471 ter. w e » + + + + + 9 €» brè ow wo» 2222 370 75104 
S AC10 СЕТ A90AKB50X07(V) . . . . . . . . . 9322 186 37682 2245 Сар, 220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 42240 
AC11 Customer Control Buttons . . . . . . 3139 124 32721 2247 Сар, 1000u, 20%, 16у, Electrolytic . 3198 026 21020 
AC12 Coil. Degaussing “w. x ж sw . . ы . . % 2422 549 43972 2248 Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02230 
AC13 Holder Degaussing Coil (4 Used). . . 3135 013 01651 2249 Cap, 22n, 10%, 25v, Ceramic. а w . . 3198 017 32230 
AC16 Owner's Manual . w. w e «o£» « , « 3121 235 20601 2250 Cap, 2u2, 20%, 50у, Electrolytic . . 3198 025 52280 
AC20 Cabinet, Front Assembly - Model MS365 2252 Cap, ln, 59, 50v, Ceramic. w а w . . 3198 016 01020 
DESIT o — Lu. xu Q QQ we ou ta RR a a 3121-237 53151 2253 Cap, ln, 5%, 50v, Ceramic. w . . « w 3198 016 01020 
AC20A Cabinet, Front w'a w ra e e + v s e 3139 177 57161 2254 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
AC20D Light Guide. & . . . xc» wo x x & ox . 3139 124 32691 2401 Сар, 242, 20%, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90552 
АС20Е Nameplate. ........... 3135 015 03561 2402 Cap, 470p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). . . . . . 2422 264 00371 2404 Cap, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 54790 
AC22 Spring паа аз шз wol, а ұ 3139 121 26231 2405 Cap, 220u, 20$, 25v, Electrolytic. . 3198 025 32210 
REMOTE Transmitter, Remote, RC2524/17 . . . 3139 228 87491 2441 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
2443 Cap, 47n, %80/-205, 50v, Ceramic . . 3198 017 24730 
Main Chassis Assembly Parts 2444 Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. . . 3198 025 51080 
Main Chassis Assembly Parts 2450 Cap, 47u, 20$, 160v, Electrolytic. . 2020 021 91139 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . . . . . . 2422 542 90108 2451 Cap, 15n, 10$, 50v, Polyester. . . . 3198 014 01530 
0022 Bracket, Lot . w w a w + + + + + e. 3139 124 44421 2452 Cap, 180p, 5%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01810 
0118 U-Cooling Plate. . . . . . . . . . . 3139 121 26731 2455 Cap, 47u, 20$, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
0122 Heatsink, Vertical sw . . 2 . . . 3139 121 62213 2456 Cap, S60n, 5%, 250v, Polypropylene . 2022 333 00088 
0123 Heatsink, Audio. . . . . . . . . . . 3139 121 62501 2458 Сар, 2u2, 20%, 100у, Electrolytic. . 2020 021 91331 
0124 Heatsink, SOPS wi w de а. w + si + . 3139 121 62201 2459 Cap, 680p, 10%, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 46810 
0127 Socket, Fuse 2 x 2-4 da an + + + 2422 088 00271 2460 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
0129 МТС, Holder. « wou wi £4 6 2c 6 > . 3139 120 10151 2463 Cap, 390p, 10%, 2000v, Ceramic . . . 2020 558 90482 

0136 Тб=8рюїїйїдү e s x m ox) е» ann x «ш 2104 301 22081 2464 Сар, 2u2, 5%, 160v, Metalized Polypro 
0137 Spring a s €x +. + + + + + + % ae ж 3139 121 24581 ру1{еее............. 2222 479 90042 
0138 ІС-Әргіпда.............. 3104 301 22081 2465 Сар, l5n, 5%, 1600у, Polypropylene . 2020 301 90255 
0139 Spring for Bracket s 4 ss e « wou 3122 121 24786 2467 Cap, 15п, 10%, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
0140 Spring . so€ « eoxox do wow 9o x « « 3139 121 24581 2468 Cap, 15n, 10$, 400v, Polyester . . . 2222 347 90219 
0141 IC-Spring. UE E X do: . . 5 aou 3104 301 22081 2471 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm . . . . 3139 121 08951 2472 Cap, 150п, 10$, 63v, Polyester . . . 2222 365 75154 
0211 Connector, 2 Pin w w wou . . 4 4 ou > 2422 025 16269 2473 Cap, 100п, 10%, 63v, Polyester . . . 2222 365 75104 
S 0212 Connector, 2 Pit. . . а а ou + + + 2422 025 16375 2474 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
0219 Connector, 6 Pin w w w wou dou a + « 2422 025 12482 2475 Сар, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . w а 3198 017 02220 
5 0220 Connector, 5 Pin 2 4:4 9% aae x + « 2422 025 04853 2476 Сар, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
S 0221 Connector, A Pin e s è e s on te Q в 24282 025 15503 2480 Сар, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 90586 
5 0222 Connector, 2 Pin. . . . . . . . . . 2422 025 10646 2481 Cap, 470p, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 44710 
0223 Socket, Cinch, 6 Pin « w = ass + + 2422 026 05184 2482 Cap, 68n, 10$, 250v, Polyester . . . 2222 347 90234 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin . . . . . . . . 2422 026 04926 2485 Сар, 447, 20$, 250v, Electrolytic. . 2020 021 90856 
S 0243 Connector, 6 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 04854 2486 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 2020 021 91577 
0246 Connector, 5 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 12481 2487 Сар, 47u, 20$, 50v, Electrolytic . . 2020 021 90854 
0267 Connector, 3 Pin . . . . . . . . . . 2412 020 00725 2488 Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic . 2020 021 91049 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M . . . 2422 549 44518 2489 Cap, 470u, 20$, 16у, Electrolytic. . 2020 021 91577 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 . . . . . . . 2422 549 40807 2491 Cap, ln, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 3198 019 41020 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. . . . . . . . . 2422 086 10869 S 2500 Cap, 470n, 20$, 275v, Polypropylene. 2022 330 00018 
S 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. . . . . . . 2422 132 07444 2501 Сар, 2n2, 10%, 1000у, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1600 Switch, Tactile. . w 2 w 4.2 . . . 2422 128 02742 2502 Сар, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1601 Switch, Tactile. іс 4 . & & & w^s 2422 128 02742 2503 Cap, 470u, 20%, 200v, Flectrolytic . 2020 024 90626 
1602 Switch, Tactile. а а . . . o 4 а . 2422 128 02742 2505 Cap, 2n2, 10%, 1000v, Ceramic. . . . 3198 019 52220 
1603 Switch, Tactile. . . w . ac a « « 2422 128 02742 2507 Cap, 470p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
1606 switch; абе, ss è ee s wx 422-128 02742 2508 Cap, 470p, 10$, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 64710 
1660 Crystal, 12MHz000. . . . . . . . . . 2422 543 01203 S 2515 Сар, 1п5, 20%, v, Ceramic. . . . . + 2020 554 90128 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 2520 Cap, 100п, 10%, 16у, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
HOAD/U A 2 «= e wx dox ox x ran. ъа 2422 543 00842 2521 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2004 Cap, 47n, 10%, 16v, Ceramic. . . . . 3198 017 34730 2522 Cap, 100п, 10$, 16у, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2523 Cap, 1n5, 10%, 2000v, Ceramic. . . . 2020 558 90489 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. . 3198 025 24710 2525 Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 04710 
2007 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2527 Cap, 2n2, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 02220 
2008 Сар, 1000, 20%, 25v, Electrolytic. . 3198 025 31010 2528 Cap, 1n, 10%, 50v, Ceramic w . . w . 3198 017 01020 
2009 Сар, 22n, 10%, 25v, Ceramic. w . . « 3198 017 32230 2540 Cap, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2101 Cap, 470n, %80/-20%, 16v, Ceramic. . 3198 017 24740 2541 Cap, 10п, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 01030 
2102 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2560 Cap, 680p, 10%, 1000v, Ceramic . . . 3198 019 66810 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2561 Cap, 100u, 20$, 160v, Electrolytic . 2020 021 91654 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2562 Cap, in, 10%, 50v, Ceramic w w . . 3198 019 11020 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2563 Cap, 100n, 10$, 50v, Polyester . . . 3198 014 01040 
2106 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2564 Сар, 2u2, 20%, 25v, Electrolytic . . 2020 021 91353 
2122 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2567 Cap, 47u, 20%, 25v, Electrolytic . . 3198 025 34790 
2123 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2568 Cap, lu, 20%, 50v, Flectrolytic. . . 3198 025 51080 
2124 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic . . . . 3198 017 33310 2580 Сар, 47u, 20%, 16v, Electrolytic . . 3198 028 24790 
2125 Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic . . 3198 017 22250 2581 Cap, 22u, 20%, 50v, Electrolytic . . 3198 025 52290 
2135 Сар, 22p, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2601 Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 
2136 Сар, 22р, 5%, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 2602 Cap, 100p, 5%, 50v, Ceramic. . . s w 3198 016 01010 
2141 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic : w . . 3198 017 33310 2606 Cap, Іп, 10$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 017 01020 
2184 Сар, 2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic . . 3198 017 22250 2607 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 33390 
2209 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2608 Сар, lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
2203 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 21040 2609 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 33390 
2204 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2611 Cap, lu, %80/-20%, 10v, Ceramic. . . 3198 017 41050 
2205 Cap, 220n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 22240 2612 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2208 Cap, 100n, %80/-20%, 25v, Ceramic. . 3198 023 41040 2613 Cap, 68p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 06890 
2209 Cap, 10и, 209, 50v, Electrolytic . . 3198 025 51090 2615 Сар; 1n, 10%, 50v, Ceramic v... . . . 3198 017 01020 

S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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MS3652S327 (continued) 


2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
31.23 
3124 
3125 
3126 
3135 
3136 
3138 
3141 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1р, 25$, 50v, Ceramic 

lp, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

407, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 25v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220К, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Jumper, 0.58MM. ET 

ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


68 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gla 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Gl 


560 ohm, 
330K, 5%, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 


100 
22K, 
12K, 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 


41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
22250 
90020 
90020 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
58230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
52230 
51230 


part. 


о (n о о о о 0 


3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
32519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


820 ohm, 
39K, 5$, 
10K, 5$, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
330 ohm, 
33K, 5$, 
100K, 5%, 
ІК, 5%, 
4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 
10К, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 
1/10W, Metalized Glass. 


1M, 5$, 
15K, 5%, 
5K6, 5$, 
180 onm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
8R2, 5$, 
5K6, 1$, 
1K, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
1K, 5$, 
15K, 5%, 
3K9, 5$, 
33 ohm, 
27K, 1$, 
180 onm, 
3K3, 5$, 
270K, 5%, 
3R3, 1$, 
3R3, 1$, 
5R6, 1$, 
2К2, 1%, 
2К2, 1%, 
150 ohm, 
150 ohm, 
2К7, 5%, 
1R5, 5%, 
12К, 1%, 
10К, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
ІК, 5%, 


3M3, 5%, 
DC, 
1M5, 5%, 


220 ohm, 


DC, B57231, 


270 ohm, 
1K2, 5$, 
4R7, 5%, 
330K, 1$, 
100 onm, 
56K, 5$, 
ІК, 5%, 
OR1, 5%, 
OR33, 5%, 
Zero ohm, 
47K, 5%, 
10К, 5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 5%, 
470 ohm, 


5%, 


5%, 


1/10W, 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

%, 1/10W, Metalized Gl 


"Chip" Jumper... . 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 


1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film a 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 

3W1, 4R7, 20% 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
$, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper . 4 w a 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3188 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 


011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 


08210 
53930 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61274 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 


MS3652S327 (continued) 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3635 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3694 
3801 
3802 
3809 


3810 


3831 
3832 
2833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4121 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


1K5, 
82K, 
4K7, 
270K 
15K, 
4K7, 
1K, 

100 

12K, 
5K6, 
OR1, 
330 

2K2, 
5K6, 
47K, 


4K7, 
100 
100 
4K7, 
4K7, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 
100 


Zero ohm, 


390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
4K7, 
220 


1K, 
75 o 


47K, 


100 

100 

ІК, 

100 

ІК, 

100 

2K2, 
ІК, 

3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


5%, 
1%, 
1%, 
‚ 5%, 
5%; 
5%, 


1/10W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 


5%, 1/10W, Metalized Glass. 


ohm, 
5%, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 


5%; 


5%, 


5%; 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


5$, 1/6W, Carbon Film 


5%, 


5%, 
ohm, 
ohm, 

5%, 

5%, 

5%, 

5%, 

ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


Е 
5%, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 

5%, 
ohm, 
ohm, 

5%, 
ohm, 


1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper . . « . 
, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


5% 
5 
"Chip" Jumper . . . . 
5%, 1/16W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/16W, Metalized Gl 


5$, 1/16W, Metalized Gl 
5$, 1/16W, Metalized Gl 


1/16W, Metalized Glass 


5$, 1/16W, Metalized Gl 


5$, 1/16W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


5$, 1/6W, Carbon Film 


hm, 


9. 

ор 
ohm, 
ohm, 


%, 1/10W, Metalized Gla 


75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gla 


1/16W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


ohm, 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


ohm, 


5%, 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


о. 
Ор 
о. 
ор 
9. 
o, 
9- 
ор 
9- 
ор 
9- 
op 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
32220 
90020 
01010 


51010 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
54720 
02210 
01020 


57590 


57590 
34730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
32220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4402 
4430 
4500 
4601 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Со11, 
Coil, 820n 
Coil, 6u8. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 
Coil, 1m 
Transformer, 
Coil; 330; "E 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 
Transformer, Signal Driver, 
0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 3u3. 

Coil, 39u. dtan SÈ 

Filter, Mains, 5mH, 2A "IC E 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. CP 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 12u. . . . . . 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. i š 
Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect,  1N5062 

Diode, Rect,  1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect,  BYV29X-500 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
27м. 


" Ch ip " 
" Ch ip " 
" ch lp " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" ch ір " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


0.58MM. 


100MHz, 80 ohm. 


PSLOT 


Choke. 
4u7. 


50R. 
50R. 


SC10015-0 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
74780 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 


М536525327 


6562 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6831 
6901 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9121 
9122 
9171 
9172 
9173 
91 75 
9176 
9178 
9178 
9181 
9182 
2183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 


S = 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


(continued) 
Diode, Rect,  EGP20DL-5100 9322 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, ВАУ70 9331 
Diode, Signal, 1N4148. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Zener Diode, 6.8 volt. 3198 
Diode, Signal, BAS316. 3198 
Diode, Signal, BAT85 9336 
LED, LTL-10224WHCR. š 9322 
IR Receiver,  TSOP1836UH3V 9322 
Diode, Signal, 1N4148. š 3198 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Transistor, NPN, BC847B. . . 3198 
ІС, TDA9588H/N1/3/0832 9352 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
FET Power, STP3NC60FP. 9322 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 
Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
IC, TDA8359J/N2. w . . 9352 
Transistor, NPN, BD135 3198 
Transistor, NPN, BD135 A 3198 
Optic, Coupler, TCET1104(G). 9322 
IC, ТЕА1507Р/М1. 9352 
FET Power, STP8NC5CFP. 9322 
Transistor, NPN, BC847B. 3198 
Transistor, NPN, BC547B. 3198 
Transistor, NPN, PDTC114ET 9340 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
IC, LJSL33ACZ. а Mes Sie dd 9322 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
Transistor, PNP, BC857B. 3198 
IC, M24CO08-WBNO. a . x» won 9322 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
IC, HEF4052BT. 9333 
IC, HEF4053BT. 9333 
IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
ІС; AN7522N e « « x 9322 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


164 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
716 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
134 
547 
010 
154 
547 
729 
729 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


42682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
34557 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
92676 
00215 
42150 
38682 
00215 
50653 
60653 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9599 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 


Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
339 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


MS3652S327 (continued) 


9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


62! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6533 
6535 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


СКТ Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
Socket, 


Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


5 Pin 

6 Pin 
CRT, 10 Pin. 
100n, 10%, 
20$, 250v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

22u. 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


10u, 
3n3, 
560p, 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


IC, TDA61070Q/N2. 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Side AV Panel & 
Side 
913729181 

Side AV Panel & Headphone Assembly 


Sr 


1 


Ы» (л су W ш 


Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 


Cap, 


Safety Part 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Headphone Parts - 313913729181 


AV Panel & Headphone Parts - 313 


Headphone Socket 
Cinch Socket 

Connector. 
Connector. 
Connector. 
Connector. 


470p, 10%, 50v, Ceramic 
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(Part of Main Chassis 


250v, Metalized Polyp 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
3198 


Ве sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


137 
026 
026 
020 
025 
025 
025 
019 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22871 


04853 
04854 
80079 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29181 
04747 
04815 
00725 
16382 
12481 
12479 
14710 


part. 


2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
3156 
3157 
6161 
9155 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10ч, 
470p, 
10u, 
47K, 5$, 
150 onm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
120 ohm, 
120 onm, 


Zener Diode, 
Jumper 


10% 
10% 
10% 
10% 
20%, 
10% 
20%, 


, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
, 50v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, 
%, 1/6W, 
$, 1/6W, 


6.8 volt. 


Carbon Film. 
Carbon Film. 
Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


PC0125C321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 

Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. л 2.6 2. 4 
Cabinet Back, 25! Card 


S AC01 
AC04 
AC06 
AC08 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC14 
AC16 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
АС201 
AC20j 


S AC21 


Card 
Clip, 
Clip, 


Door. 
AC Cord. 
Anode Lead 


CRT, A63AFW36X05 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Holder, 
Housing, 


Degaussing Coil (4 Used) 
Smart Port. 


Owner's Manual 


Cabinet Front Assembly f/PC0125C321. 


Cabinet Front. Ru 
Chassis Guide (2 Used) 
Light Guide. 

Power Button MEC 
Bracket, Power Button. 


Speaker, 


sed) 


Full Range, 


Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0213 
0217 
0220 
S 0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0246 
0251 
0259 
0267 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1861 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2105 
2106 
2135 
2136 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 


S = Safety Part 


Main 


Chassis Assembly Parts 


2 Pin Fuse Socket. 
Connector, 2 Pin 


Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 


Tuner, V+U PLL 


SAW Filter, 
Filter, 


Fuse, 


Relay, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 


Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 


U A. 


Ceramic Resonator, 514.5 KHz, CSB503F 


58 

Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 


45.5 MHz, F072TPL-A L. 
Ceramic, 4MHz5 
4A, 250V, ТЕС. 
ІР, 12V 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


B ол УЖ. СЫ ы èt jen 5% 
47n, 10%, 25у, Ceramic. 

101, 20%, 50у, Electrolytic 
4700, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. қ 
470р, 10%, 50у, Ceramic 

470р, 10%, 50у, Ceramic 

22р, 5%, 50у, Ceramic 
22р, 5%, 50у, Ceramic 
100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
100n, +80/-20%, 25v, 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
4u7, 20%, 50v, Flectrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. š 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 50v, Ceramic. Я 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 480/-20%, 50v, Ceramic 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

820p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5%, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
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l6ohm, 1.5W (2 U 


63v, Metallized Polyes 


2135 
2125 
31335 
3135 
3135 
9301 
2139 
2422 
21255 
3135 
2125 
3121 
3135 
2159 
3139 
3139 
3135 


2422 
3321 


3122 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 


Ве sure to use exact replacement 


010 07161 
124 00091 
014 05211 
014 09931 
014 04471 
885 40458 
124 27471 
549 44489 
013 01641 
124 00121 
015 16031 
237 52371 
017 04111 
124 31381 
124 26461 
124 30891 
121 20061 


264 00343 
203 00121 


358 71251 
025 16269 
025 16375 
025 16374 
025 12482 
025 04853 
025 15503 
025 10646 
025 15849 
020 00725 
025 11244 
025 17042 
025 04854 
025 12481 
020 00725 
025 15848 
020 00725 
542 90113 
549 44327 
549 40807 
086 10869 
132 07444 
128 02742 
128 02742 
128 02742 
128 02742 
128 02742 


543 01203 


540 98344 
023 04730 
025 51090 
025 24710 
023 21040 
025 31010 
017 02230 
019 14710 
019 14710 
016 02290 
016 02290 
023 21040 
023 21040 
023 21040 
023 22240 
023 21040 
025 54780 
017 21050 
017 24740 
017 02230 
017 02230 
017 02230 
026 21020 
017 02230 
023 22240 
014 04740 
017 22230 
016 01010 
017 04720 
016 08210 
025 51090 
017 01520 
017 21050 
017 02220 


370 76104 
023 22240 


part. 


2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. E 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
470p, 10$, 2000v, Ceramic 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 
150n, 10%, 


100n, 10$, 63v, Metallized Polye 


Ceramic. 
Ceramic. 


2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16у, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
33p, 5%, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
Іп, 10%, 50v, Ceramic : 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 
47n, 10$, 50у, Polyester. 
47n, 10$, 50v, Polyester. 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
1n5, 


Polypropylene 


63v, Metallized Polye 


275v, Metallized Poly 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
017 
023 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 


21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
51090 
52290 
22240 
22250 
22250 
22240 
22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
01510 
04730 
04730 


PC0125C321 (continued) 


2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3104 
3106 
3136 
3138 
3151 


3152 


21233 


3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 
3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3239 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


150p, 5%, 
3n3, 10%, 
202, 


407, 20%, 
104, 20%, 
lu, 20%, 
4n7, 10%, 
22n, 10%, 


470u, 20%, 


2u2, 20%, 


220n, 10%, 
+80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
220u, 20%, 


220n, 
4u7, 
4u7, 
lu, 20$, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 
10u, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
100 ohm, 
100 
680 


680 
680 
390 
100 
100 
100 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
ІК, 5%, 


220 ohm, 
68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 


330К, 5%, 
82К, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
560 ома, 
100 ohm, 
100 ohm, 
560 ома, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
22k, 5%, 
12К, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1$, 
10k, 5$, 
680К, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1К, 5%, 
10М, 5%, 
100К, 5%, 
470К, 5%, 
100 ohm, 


Zero ohm, 
1/10W, 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 


68 ohm, 5%, 


33 ohm, 
10 ohm, 


+80/-20%, 
100u, 20%, 
100u, 20%, 


+80/-20% 


+80/-205, 


50у, 
50у, 


Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. ç 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
25v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16у, 
Ceramic 
electrolytic 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. A 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper ; 
1/10W, Ме aiceid diaré 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper 
Chip Jumper ; қ 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


25v, 
25у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
50у, 
16х, 
50у, 
50v, 


50v, ç 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized G 
Film. 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 


5$, Carbon é 
$5, 1/10W, Metallized С1 
5%, 1/10W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized G 


1/10W, Metallized Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
Carbon 
1/10W, Меса рва" glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metallized Glass 
Carbon 

1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


Carbon. 


1/10W, Metallised" Glass 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
%, 1/10W, Metallized G 
Jumper š 
Metallized diass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/3W, Metal Film. 


Chip 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


Be sure to use exact replacement 


016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
023 
552 
552 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


01510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
04720 
02230 
24710 
52280 
02240 
22240 
96305 
96305 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
90020 
90020 
01010 
01010 


56810 


56810 


56810 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 
52210 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
52220 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 


part. 


62! 


3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3219 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3544 
3545 
3548 
3558 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3568 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


Res, 10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 15K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5%, Carbon. . . . e a 

Res, 6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5%, Carbon 

Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallised Glass 
Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film 4 5 ББ ж idee a вз. S 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NIC, Carbon F 
No жож жож жоё SÇ QU O жоош QS QQ азр 04 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 4 

Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, Chip Jumper A 

Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 4K7, 5%, 1/10W, Mstailised- Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film a 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
lass . . "X 
Res, 1K5, “5%, 71/10и, Metallized Glass 
Res, 4K7, 1%, 1/8W, Metallized Glass 
Res, 270К, 5%, 1/8W, Metallized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 

Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Жаза ож de dh ele, SQ 4o Uoc Cq. E cC DER ee 2% 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass <ç ¿ e o wl w ал mw жоё Hoe 

Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass 


2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


21:22 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
734 
730 
021 
012 
011 
011 
021 
021 
012 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 


11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
64702 
61274 
51530 
13310 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
53320 
58220 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


51010 
06820 


51010 


PC0125C321 (continued) 


3623 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5461 Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
3624 Res, 100 ohm, 5%, 1/6їй, Carbon Film. 3198 011 01010 0 B. "C 2422 531 02465 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 5471 Coll, 3u3; 3198 018 73380 
3626 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5472 Coil, 3u3. 3198 018 23380 
3627 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 5480 Coil, 33u. eo ter ca 2422 535 97335 
3628 Res, 10k, 5%, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A e w w w e > 2422 549 43432 
3630 Res, 2K2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 52220 S 5520 Transformer, SMT Layer, SS39009-04 B 2422 531 02459 
3632 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 5521 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 
3636 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 
lass ¿ «© < Ww sS « жой Ao жоё 3198 021 51010 5561 Coil, 27u. wi cee SÈ. 505 n rèl TÉ 3198 018 22790 
3639 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 5562 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 
3681 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 3198 018 90010 
lass 4 io x W o ж жоу ез wow a 4 499 02T 55910 5602 Coil, 5u6. 3198 018 15680 
3682 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 5603 Coil, 5u6. 3198 018 15680 
3683 Res, 390 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 5604 Coil, 5u6. 3198 018 15680 
LASS” ¿ s w e w “ “ж ж & exe e ш 9198 0271 53910 5861 Coil, 10u. EE 3198 018 11090 
3684 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6001 Zener Diode, 33 volt 3198 010 23390 
LASE 4 4 eo eos ш ож ж wo we c, 3198 021 55610 6201 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
3685 Res, 560 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6202 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
lass е < uoce d dew de wwe e£ fe. ж сё 3198 021. 55010 6206 Zener Diode, 6.8 volt. 3198 020 56880 
3686 Res, 1К5, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51520 6445 Zener Diode, 10 volt 3198 020 51090 
3691 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6447 Diode, Signal, 1N4148. 3198 010 10010 
LaSS ¿ wwe. cx б оф 3198 021 53310 6448 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 
3693 Res, 220 ohm, 5$, Carbon . . + . 3198 021 52210 6449 Diode, Signal, BAV99 3198 010 10620 
3801 Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 02210 6453 Zener Diode, 6.8 volt. . 3198 020 56880 
3802 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 01020 6460 Diode, Rect, BY228/24. . . 9340 559 50112 
3861 Res, 100К, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 021 51040 6461 Diode, Rect, RGP30J-L7004. 9338 617 60682 
3862 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51530 6462 Zener Diode, 8.2 volt. 3198 010 28280 
3863 Res, 1К2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51220 6465 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
3864 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6466 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
LASS  « x wee oe ш жш е x c € ж ш 4198 021 51010 6467 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
3865 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 6468 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
3866 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 6469 Diode, Rect,  BYD33J 9337 234 20133 
3867 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 6470 Diode, Signal, BAV99 3198 010 10620 
3891 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6476 Zener Diode, 15 volt 3198 010 21590 
LASS ¿ x uw ww “ “ “ж ж & =e e е e wx 3198 021: 51010 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 3198 010 25680 
3893 Res, 270 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 9331 177 80133 
làSS o ишш eos ш жож ж wo w eo. 3198 021 52710 6483 Zener Diode, 33 volt 3198 010 23390 
3894 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6485 Diode, Rect,  BYD33J 9337 234 20133 
lass e bo: ош de woo 4-42. 310.98 021. 51010 6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 9322 164 42682 
3896 Res, 270 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 6487 Diode, Rect,  BYD33D 9337 234 00133 
LASS a & n s а w 4% 3198 021 52710 6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. Я 9322 164 42682 
3901 Res, lk, 5%, Сагроп. e. я ш «з 3198 021 51020 6500 Diode, Bridge Rect, GBU4JL-7002. 9322 132 55667 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 6520 Diode, Rect,  BYD33D 9337 234 00133 
3903 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 6523 Diode, Signal, 1N4148. 3198 010 10010 
3904 Res, 10k, 5$, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 6524 Diode, Rect,  1N5062 3198 010 10120 
3905 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 6525 Diode, Rect,  1N5062 3198 010 10120 
3906 Res, 10k, 5$, Carbon . . . . . . . . 3198 021 51030 6526 Zener Diode, 22 volt 3198 020 52290 
3907 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 58220 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 9331 668 30133 
4001 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6541 Zener Diode, 9.1 volt. 9322 150 08685 
4002 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 9340 555 59127 
4181 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6561 Diode, Rect, SB340L-7010 9322 128 18682 
4214 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
4216 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 849 10215 
4217 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
4401 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6681 Diode Signal, IG BAT85 9336 247 60133 
4402 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 6691 LED, VS LTL-10224WHCR. 9322 050 99682 
4430 Res, Zero ohm, Chip Jumper . 3198 021 90020 6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V 9322 127 54667 
4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 021 90020 6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 
4604 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53320 6903 Diode, Rect,  1N5062 A 3198 010 10120 
4613 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7200 IC, SM TDA9587H/N1/3/0485. 4835 310 57618 
4614 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 42030 
4615 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
4617 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
4619 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 42150 
4622 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 020 40110 
4623 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 3198 010 44010 
4691 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 550 92127 
4692 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 020 43530 
4693 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 547 00215 
4696 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 020 43430 
4804 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7471 ІС, TDA8359J/N2. . . . 9352 701 64112 
4807 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7480 Transistor, NPN, BD135 3198 020 41010 
4810 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7482 Transistor, NPN, BD135 3198 020 41010 
4861 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7515 Optical Coupler, TCET1104(G) 9322 175 72667 
4863 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7520 IC, TEA1507P/N1. 9352 673 56112 
4901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7521 FET Power STP8NC50FP 520% 9322 160 72687 
4903 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
4982 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 020 40030 
5001 Coll, 27a. 3198 018 22790 7560 IC, L78L33ACZ. a can deo s 9322 134 92676 
5002 Coil, 820n 3198 018 18270 7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 547 00215 
5201 Coil, 6u8. 3198 018 16880 7562 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 010 42150 
5202 Coil, 10u. Lion e WW. ж we sé ж 3198 018 21090 7564 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 010 42150 
5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 3198 010 42150 
5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 7602 IC, M24C16-WBN6. 9322 147 25682 
5206 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 7861 IC, SM TDA9853H/V1 A 9352 671 19557 
5241 Coil, 10м. 3198 018 21090 7891 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
5242 Coil, 10u. раса det uec xA s s 3198 018 11090 7892 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
S 5445 Transformer, LOT, USLOT+U AT2078 3128 138 21401 7901 IC, AN7522N. с 6 9322 158 65667 
5451 Coil, 33u. "uL" 3198 018 73390 9001 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 3198 018 90020 9111 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
5457 Linear Correction Coil 3128 138 53241 9112 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 


S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


PC0125C321 (continued) 


9113 
9122 
9171 
9172 
9173 
2173 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9415 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
S 9506 
S 9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 


S = 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 


50R. 


(Part of Main Chassis) 


CRT Socket, 


Cap, 


100n, 10$, 250v, Metallized Poly 


ester. 


Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 


5 Pin 
6 Pin 


(Part of Main Chassis 


9 Pin. 
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2222 
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04853 
04854 
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90177 
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2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3253 
5342 
6331 
6332 
6333 
6535 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


42! 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


3n3, 10%, 
560p, 5%, 
3n3, 10%, 
100n, 
1n, 10%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 


10 ohm, 5%, 


1 ohm, 
1 ohm, 
ІК5, 20%, 
22 ohm, 


22 ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
22u. 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


+80/-20%, 


1МА/ 50У 5 MAX 


500v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
500v, Ceramic. . . . . 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. Қ 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
1/2W, Metal Film. 

‚ 1/3W, Metal Film 

, 1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
115V A 
$, 1/6W, Carbon Film 
Chip Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

BAV21 

BAS316. 

BAV21 

BAV21 


IC, TDA6107Q0/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Card Interface Panel Parts - 313912729691 
Card Interface Panel Parts - 31391272 


S = 


9691 


Card Interface Panel Assembly. 


4 Pin Connector, 
6 Pin Connector, 
3 Pin Connector, 
7 Pin Connector, 
10 Pin Connector, 
5 Pin Connector, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zener Diode, 
zener Diode, 


Safety Part 


22p, 5%, 
4n7, 10%, 
4n7, 10%, 


100n, 10% 
10%, 


100n, 
100p, 5%, 
100p, 5%, 
75 ohm, 

10K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
100 ohm, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
33K, 5%, 
33K, 5%, 
68K, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
1K8, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 


75 ohm, 5%, 


1/10W, 


EH-A-YE B 
EH BK B 
EH-RD B 
EH B. 

EH B 
EH BK B 
50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

‚ l6v, Ceramic 

16v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. . . . s 
%, 1/10W, Metallized Gl 


1/10W, Metallized Glass 


1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/10W, Metallized G 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Gl 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


75 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 


220 ohm, 
1/10W, Metallized Glass 


ІК, 5%, 
AK7, 5%, 
100 ohm, 


100 ohm, 


Zero ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


20%, 1/2W, Carbon Film 
1/10W, Metallized Glass 
5%, 1/10W, Metallized G 


5%, 1/10W, Metallized G 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 
'Chip' 


Deb: volt- 
8.2 VOLE 
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3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


2199 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
993 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 


021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 


43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29691 
16385 
15849 
16407 
11244 
12484 
15848 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 
01010 


57590 
51030 
54730 
54730 


51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 


51010 


51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 


part. 


6706 
7700 
7701 
7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 
1259 
1800 
2703 


Zener Diode, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . 


8.2 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 


volt. А 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
BC857B (COL) 
BC857B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B (COL) 
BC847B( 
BC847B( 
BC847B( 


COL) 
COL) 
COL) 


9 Pin Connector, EH B. 


32 Pin Connector, 
20%, 


Сар, 100u, 


10v, 


52613 R. 


Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
9135 
3198 


020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
025 
010 
025 


58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
11243 
03531 
11010 


PC0127C321 


— Manual no. 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC04 
AC06 
AC08 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC14 
AC16 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
АС201 
AC20j 


S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. jo a, ve 
Cabinet Back, 27' Card 
Card Door. 

Clip, AC Cord. 

Clip, Anode Lead 

CRT, A68AJB82X11 

Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. 


Holder, Degaussing Coil (4 Used) 


Houszng, Smart Port. 
Owner's Manual 


Cabinet Front Assembly f/PC0127C321. 


Cabinet Front. 

Chassis Guide. 

Chassis Guide. 

Light Guide. 

Power Button ё (4 
Bracket, Power Button. 


Speaker, Full Range, 16ohm, 1.5W (2 U 


sed) . . . . . . 
Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0040 
0127 
S 0211 
S 0212 
0213 
0217 
0218 
0220 
S 0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
0243 
0246 
0251 
0259 
0267 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1861 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2105 
2106 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 


S = Safety Part 
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Main Chassis Assembly Parts 
3 Pin Cinch Cover. 
Socket Fuse. 


Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 


Tuner, V+U PLL Du. uu a W 
SAW Filter, 45MHZ75, OFWM1971M 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 1P, 12V 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 


Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 


U A. 


Ceramic Resonator, 514.5 KHz, CSB503F 


58 B b ж ж ЖО ¿G Nue се їз 
Cap, 47n, 10%, 16у, Ceramic. 


Сар, 10u, 20%, 50у, Electrolytic 

Cap, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 100и, 20$, 25v, Electrolytic. 


Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 470p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 


Cap, 1005, +80/-20%, 25v, Ceramic, 
Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, l00n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Сар, 447, 20$, 50v, Electrolytic 

Cap; lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

Cap, 470n, 4980/2205, 16v, Ceramic. 


Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 


Cap, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 


Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 


Cap, 220n, -480/-20$, 25v, Ceramic. 


Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 


Сар, 22n, +60/=20%, 50v, Ceramic 


Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 820p, 5$, 25v, Ceramic. 


7629 


3135 
31535 
31335 
2122 
3135 
9301 
3139 
2422 
2125 
3135 
2125 
3121 
31335 
3159 
3139 
3139 
2159 
3135 


2422 
3313 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


128 
124 
014 
014 
014 
891 
124 
549 
013 
124 
015 
237 
127 
124 
124 
124 
124 
121 


264 
203 


124 
088 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


540 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
019 
019 
016 
016 
016 
017 
017 
021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
016 
017 
016 


70011 
00141 
05211 
09331 
04471 
90631 
30901 
43967 
01641 
00121 
16031 
52391 
50011 
41711 
31381 
26461 
26444 
20061 


00343 
01242 


25551 
00271 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
12481 
00725 
15848 
00725 
90113 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


98344 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
14710 
14710 
02290 
02290 
02290 
33310 
33310 
90020 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
22230 
01010 
34720 
38210 


part. 


2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Сар, 
ster 
Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


101, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
lu, -80/-20$, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 


100n, 5$, 63v, Metallized Polyes 


220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. х 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. š 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
680p, 10$, 2kV, Ceramic 
1.2nF, 10$, 2kV, Ceramic. 
lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 


150n, 10$, 63v, Metallized Polye 


100n, 10$, 63v, Metallized Polye 


2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 275v, Metallized Poly 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic Я 
lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 2 4 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 


Polypropylene 


3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
559 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 


51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90488 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
24740 
41050 
21050 
51090 
52290 
42240 
22250 
22250 
22250 


PC0127C321 (continued) 


2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3104 
3106 
3136 
3138 
3151 


3152 


23153 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 
220n, 
202, 
202, 20% 
202, 20%, 
202, 
3n3, 10% 
150p, 5%, 
47n, 10%, 
47n, 10%, 
150р, 5%, 
3n3, 10%, 
202, 


407, 20%, 
10u, 20%, 
lu, 20%, 

4n7, 10%, 
22n, 10%, 


470u, 20%, 


2м2, 20%, 


220п, 10%, 
+80/-20% 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
220u, 20%, 


220n, 
4117, 
417, 
lu, 20%, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 

10u, 20%, 
3n3, 10%, 
3n3, 10%, 
330p, 5%, 
100 ohm, 

100 ohm, 

Zero ohm, 
1K5, 5%, 

8K2, 5%, 

100 ohm, 

Zero ohm, 
Zero ohm, 


+80/-20%, 
+80/-20% 
+80/-20%, 


+80/-20%, 


+80/-20%, 
100u, 20%, 
100u, 20%, 


+80/-20% 


+80/-20%, 


10v, Ceramic 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. я 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16v, Ceramic. 
10v, Ceramic 
10v, Ceramic 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic 
16у, 
Ceramic 
Electrolytie 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. A 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper 4 
1/16W, Meee 1а сва ela 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


25v, 
25у, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
25v, 
16у, 
50v, 
50v, 


50v, ç 
Ceramic. 
50v, 
50v, 
50v, 


100 ohm, 
100 
680 
680 
680 
75 ohm, 5$, 
100 ohm, 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 


150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 


68 ohm, 


470 ohm, 


560 ohm, 


330K, 5%, 
82K, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
560 ohm, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10k, 5%, 
680K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 


& o» 
5%, 


5” 1/6W, Carbon Film. 
/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 


1/6W, Carbon Film 


$, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized Gl 
5%, 1/16W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metallized Glass 
Carbon š 

1/10W, ментн dias 
1/10W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
31.98 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
552 
552 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 


22250 
42240 
22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
31510 
04730 
04730 
31510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
96305 
96305 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
90020 
90020 
01010 
01010 


36810 


36810 


36810 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 


part. 


62! 


3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3568 


Res, 8К2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, Metallized. Blass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS w w vw 00% %0% s. жу 

Res, Zero ohm, Chip Jumper à 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized diass 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1$, Metal Film 

Res, 12k, 1$, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 1k, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Meksitised glas 
Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon қ 

Res, ЗМЗ, 5%, 1/20, Metalibead Glasa 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film "PEN 
Res, 1M5, 5$, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
Lle ee ce ae ew SEN jèn lak ae м SÈ n 
Res, 270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. a 

Res, ORI, 5%, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, Chip Jumper . 

Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metaiiigsd- Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film š 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
LASS w a < “4504 шо жш Ж èk TÈ ж % 0% 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 4К7, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 270K, 5$, 1/8W, Metallized Glass 
Res, 15K, 5 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 

Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2120 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
108 
730 
021 
012 
011 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
92624 
61274 
51530 
13310 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
33320 
58220 


PC0127C321 (continued) 


3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3891 


3993 


3894 


3896 


3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4811 
4861 


S = 


Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


47K, 
330 


220K, 5%, 
220К, 


100 
100 
4K7, 
2K2, 
2K2, 
100 
IK; 
8K2, 
100 
6K8, 
100 
4K7, 
100 
100 
4K7, 
4K7, 
10K, 
2K2, 


Zero 
100 


Zero ohm, 


390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
220 
1K, 


о 
5, 


ohm, 


5%, 
ома, 
ома, 
%, 
5%, 
5%, 
ohm, 
5%, 
5%, 


ohm, 


T 
5$, 


ohm, 


5%, 
ohm, 
ohm, 

5%, 

5%, 

5%, 

5%, 

ohm, 
ohm, 


ohm, 


5%, 
ohm, 


ohm, 
ohm, 

5%, 
ohm, 


ohm, 


ohm, 
1/6W, Carbon Film 


5%, 


100K, 5%, 


15К, 
1K2, 
100 
100 
100 
3K3, 
100 
270 
100 


270 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


5%, 1/16W, 


5%, 1/16W, 


1/10W, Metallized Glass 
%, 1/10W, Metallized G 
1/10W, Metallized Glas 
1/10W, Metallized Glas 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/16W, Metallized G 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
Chip Jumper . . . . . 
%, 1/10W, Metallized G 
Chip Jumper 2.40 520% 
%, 1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 1/16W, Metallized G 
Metallized G 


Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


5$, 1/16W, Metallized G 


5$, 1/16W, Metallized G 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
5%, 1/16W, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 


3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
3K3, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


$, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
1/16W, 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
1/10W, 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Metallized 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper . . < . . 
Metallized Glass 
Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 

Jumper 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 


51010 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 
31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 


31010 


32710 


31010 


32710 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4863 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
21м. 
820n 
6u8. 
10u. A 
Inductor, 
Inductor, 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Wire Jumper, 
Coil, 10u. 
Coil, 10u. 
Transformer, 
Coil, 33u. 
Fixed, Inductor, 
Coil, 
Transformer, 
Q B, o ea 
Coil, 3u3. 
Coil, 3u3. 
Fixed Inductor, 
Filter, Mains, 
Transformer, SMT 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u. A 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 10u. 

Zener 
Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 6.2 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 6.8 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode Signal, IG 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Signal; 
Signal, 
6.8 


9.1 


5.6 
asi 


Rect, 
Signal, 


6.2 
9.1 


LOT, 


Linear Correction, 
Signal Driver, 


Bridge Rect, 
BYD33D 
1N4148. 
1N5062 
1N5062 
22 volt 


Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 
Chip Jumper 


100MHz, 80 ohm. 
100MHz, 80 ohm. 


0.58MM. 


USLOT+U AT2078 
100MHz, 80 ohm. 
42u 


39u, 10$, LALO4. 
5mH, 2A 


5539009-04 В 
50R. 
50R. 


Layer, 
100MHz, 
100MHz, 
100MHz, 80 ohm. 
100MHz,  50R. 


Diode, 33 volt 
BAS316. 
BAS316. 


volt. 


10 volt 
1N4148. 


volt. 


BAV99 


volt. 


BY228/24. . . 
RGP30J-L7004. 


volt. 


BAV21 
BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 
15 volt 


volt. 
volt. 


33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


GBU4JL-7002. 


volt. 
volt. 


BYV29X-500. 
5В3401-7010 
ВА5316. 
ВАУ70 
ВА5316. 


ВАТ85 


LED, VS LTL-10224WHCR. 


IR, Receiver, 

Res, Zero ohm, 
Diode, Rect, 

ІС, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, NPN, 
Transistor, РМР, 
ІС, TDA8359J/N2. 
Transistor, NPN, 
Transistor, NPN, 
Optical Coupler, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 


TSOP1836UH3V 
Chip Jumper 
1N5062 à 
SM TDA9587H/N1/3/0485. 


BC847B. 
BCSS 7B. 
BC85 7B. 
BC857B. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
ВС327-23. 
PDTC1432T 
BCS2 7-256 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


SC10015-0 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3188 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
2198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 


021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
335 


531 
018 
018 
939 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
599 
128 
010 
849 
010 
247 
050 
127 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 


90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 
54667 
90020 
10120 
57618 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 


PC0127C321 (continued) 


7520 
7521 
7522 
7540 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7801 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9111 
9112 
9113 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
S 9506 
S 9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 


S = 
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IC, TEA1507P/N1. 9352 
FET Power STP8NC50FP . 9322 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
Transistor, NPN, BC547B (COL) 3198 
ІС; L78L33ACZ. oe g g 9322 
Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 
IC, M24C16-WBN6. 9322 
IC, SM HEF4052BT 9333 
IC, SM HEF4052BT . 9333 
IC, SM TDA9853H/V1 i 9352 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 
IC, AN7522N. . 4 9222 
Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Coll, 2Tu. ы d cu % 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Safety Part Be sure to use exact replacement 


673 
160 
010 
020 
134 
547] 
010 
010 
010 
147 
729 
129 
671 
010 
010 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


56112 
72687 
42030 
40030 
92676 
00215 
42150 
42150 
42150 
25682 
50653 
60653 
19557 
42030 
42030 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9891 
9892 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . . 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


SOR 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PC0127C321 (continued) 


9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 3735 Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Gl 
9921 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 ASÈ 4% «© S Pow a w tw dwoum w шо» e 3198 021. 57590 
9922 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3736 Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metallized Gl 
9991 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 аза. w 6 w ш < woo w af ab € ж wow е <Ü 3198 021 57590 
9993 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3740 Res, 220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 3198 013 02210 
9994 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3741 Res, ІК, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51020 
9996 Wire Jumper, 0.58ММ. 3198 036 90010 3742 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 
9997 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 3743 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 036 90010 lass W W s w 2 e w e e w s w ew e s < 93198 021 51010 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 177 28141 3744 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass ӨЛІ жож S Wi tant A. шош x 3198 021 51010 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 4004 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 4005 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
0244 Connector, 5 Pin 2422 025 04853 4006 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
0245 Connector, 6 Pin 2422 025 04854 4008 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
s 0254 CRT Socket, 9 Pin. «ER + + + ow ж 2422 500 80076 4009 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
2330 Сар, 100п, 10%, 250v, Metallized Poly 4010 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 021 90020 
ester. ou LL 2222 368 90177 6703 Zener Diode, 5.1 volt. 3198 010 25180 
2340 Cap, 10u, 20$, 250v, Electrolytic. 2020 012 93495 6704 Zener Diode, 8.2 volt. 3198 020 58280 
2341 Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 3198 019 43320 6706 Zener Diode, 8.2 volt. . . . 3198 020 58280 
2342 Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 05610 7700 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
2343 Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 2020 558 90529 7701 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
2344 Cap, 100п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 21040 7704 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 010 42150 
2345 Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 019 41020 7705 Transistor, PNP, BC857B (COL) 3198 010 42150 
3331 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Fil 3198 011 01010 7706 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
3332 Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 7707 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 7708 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 7715 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 011 01010 7716 Transistor, NPN, BC847B (COL) 3198 010 42030 
3336 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 013 01020 9001 Jumper a 3198 036 90010 
S 3340 Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 2306 207 03109 9002 Jumper 3198 036 90010 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 9003 Jumper 3198 036 90010 
S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 204 03108 9004 Jumper 3198 036 90010 
3343 Res, 1К5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 013 01520 9005 Jumper 3198 036 90010 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 011 02290 9007 Jumper 3198 036 90010 
3345 VDR DC 1МА/ 50V S MAX 115V A 2322 593 13507 9008 Jumper 3198 036 90010 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 011 02290 9009 Jumper 3198 036 90010 
3347 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 9010 Jumper 3198 036 90010 
3350 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 9021 Jumper s e . . . . + o; 3198 036 90010 
3353 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 021 90020 1259 9 Pin Connector, EH B. Я 2422 025 11243 
5342 Со11, 22м. 25 > . 2422 535 97333 1800 32 Pin Connector, 52613 R. = 3135 010 03531 
6331 Diode, Signal, ВАУ21 3198 010 10070 2703 Сар, 100и, 20$, 10v, Electrolytic. 3198 025 11010 
6332 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 
6333 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
6335 Diode, Signal, BAV21 3198 010 10070 
7330 IC, TDA61070Q/N2. 9352 576 50112 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
Card Interface Panel Parts - 313912729691 
Card Interface Panel Parts - 31391272 
9691 
CBA Card Interface Panel Assembly. 3139 127 29691 
0217 4 Pin Connector, EH-A-YE B 2422 025 16385 
0227 6 Pin Connector, EH BK B 2422 025 15849 
0228 3 Pin Connector, EH-RD B 2422 025 16407 
0240 7 Pin Connector, EH B. 2422 025 11244 
0242 10 Pin Connector, EH B 2422 025 12484 
0259 5 Pin Connector, EH BK B 2422 025 15848 
2705 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 02290 
2706 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 04720 
2707 Сар, 4n7, 10%, 50у, Ceramic. 3198 017 04720 
2709 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic 3198 017 01040 
2710 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 3198 017 01040 
2711 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 01010 
2712 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
3703 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metallized Gl 
ASS: 4 © < ww we yo té x Ж « «2 kan & « «= 3198 021. 57590 
3707 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3708 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 
3710 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 
3715 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASE! vav e. ak w ne W w боша o0 s w^.» 2315198 021. 51010 
3716 Res, 10К, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3717 Res, 10К, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3718 Res, 10К, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3719 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 
3720 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3721 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 
3722 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3723 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53330 
3724 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 53330 
3725 Res, 68K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 56830 
3726 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3727 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54720 
3728 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3729 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51030 
3731 Res, 1К8, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 51820 
3733 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 
3734 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 021 54730 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


PCW227C321 - Manual 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory 


Main Chassis Assembly Parts 


no. 7629 


Parts 


7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 4835 
Cabinet & Accessory Parts 
CBA EPS(1B). Module, (ITV) 3139 
S AC01 Mains Cord 3135 
AC04 Cabinet, Back. © жю ж oe « 5% 31039 
АСО9 Clip, Anode Lead (3 Used) Not Shown) 3135 
S AC10 CRT A68AJB82X11. 9301 
AC11 Customer Control Panel 3139 
AC12 Coil, Degaussing dee ж 8 2422 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). 3135 
AC16 Owner's Manual W. de sQ de 4. ¿el e фо 3135 
AC20 Cabinet, Front Assembly - Model PCW22 
7C321. ы 3121 
АС20А Cabinet, Front 3135 
AC20B Chassis Guide. 3139 
AC20D Light Guide. 3139 
AC20E Nameplate. 3135 
AC20F Power Button а ds 3139 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). 2422 
AC22 Spring = x X aa w 3 3139 
AC23 Braid, Assembly. 5.54 X. dow 93595 
AC24 Bracket, EPS Module, (ITV) (Not Shown 3119 
AC25 Bracket, System (Not Shown). ee 3139 
AC27 Bracket, Power Button (Not Shown). 3135 
AC28 Card, Door (Not Shown) 3139 
CBA Front Jack Panel, (ITV) 3139 
CBA SP/LS (VERT). Module-ITV 3139 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
1000 Tuner, V+U PLL T 2422 
7200 IC, SM TDA9588H/N1/3/0485. 4835 
0118 U-Cooling Plate. 3139 
0122 Heatsink wou 3139 
0123 Heatsink, Audio. 3139 
0124 Heatsink, SOPS 3139 
0127 Socket, Fuse 2422 
0129 NTC, Holder. 3139 
0136 IC-Spring. 3104 
0137 Spring = sS ou 3139 
0138 IC-Spring. . . w 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0141 IC-Spring. e a Ere uet ж 3104 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
0153 Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 3139 
0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0213 Connector, 2 Pin 2422 
0217 Connector, 6 Pin 2422 
0219 Connector, 6 Pin 2422 
S 0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 6 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0227 Connector, 6 Pin 2422 
0229 Connector, 3 Pin 2412 
0240 Connector, 7 Pin 2422 
0242 Connector, 7 Pin 2422 
S 0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0251 Connector, 3 Pin 2412 
0259 Connector, 5 Pin 2422 
0262 Connector, 3 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . . . . . . . 2412 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. 2422 
1600 Switch, Tactile. 2422 
1601 Switch, Tactile. 2422 
1602 Switch, Tactile. 2422 
1603 Switch, Tactile. 2422 
1606 Switch, Tactile. . 2422 
1660 Crystal, 12MHz000. wou wonm s - « « 2422 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 
HC49/U A i so ы 4 Bi q^ S 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. š 3198 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22р, 5%, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
2104 Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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310 


137 
010 
124 
014 
891 
124 
549 
013 
125 


237 
017 
124 
124 
015 
124 
264 
121 
010 
107 
124 
121 
124 
127 
127 


542 
310 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 


57624 


22961 
07161 
41721 
04471 
90631 
27351 
43967 
01641 
20861 


52941 
07161 
31381 
26461 
03571 
26444 
00401 
26231 
07311 
17241 
37932 
20061 
30571 
29711 
21312 


90108 
57625 
26731 
62263 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
16374 
12482 
12482 
04853 
15503 
10646 
05184 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
12481 
00725 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
24740 
02290 
03310 
03310 


part. 


2105 
2106 
2122 
2123 
2124 
2125 
2135 
2136 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ег. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10ч, 
10u, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 


20%, 
20%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
22р, 5%, 50v, 
22р, 5%, 50v, 
242, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 
100n, -80/-20$, 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 
447, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. A 
1000, 20%, l6v, Electrolytic 
22n, 10%, 50у, Ceramic. А 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
100n, 5$, 63v, 


50v, Electrolytic 

Electrolytic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

10v, Ceramic 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 


10000, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper A 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
680p, 10$, 2000v, Ceramic 

lin, 5$, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 

150n, 10$, 63v, Polyester 

100n, 10$, 63v, Polyester 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 

68n, 10$, 250v, Polyester 

4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. as 
470n, 20$, 275v, Polypropylene. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. š 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 

470u, 20%, 200v, Electrolytic 
2n2, 10%, 1000v, Ceramic. 

470p, 10%, 50v, Ceramic 

470p, 10%, 1000v, Ceramic 

1п5, 20%, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 

100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 

2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 


Metalized Polyest 


Polypropylene 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


025 
025 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
233 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 


51090 
51090 
03310 
22250 
03310 
22250 
02290 
02290 
22250 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 


PCW227C321 (continued) 


2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3136 
3138 
3151 


3152 


21:59 


3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Wire 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 


220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic ç 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. . 3198 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 2020 
1n, 5%, 50v, Ceramic. š 3198 
4u7, +80/-20%, 10у, Ceramic 2020 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
lu, 202, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper e ж 2198 
ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
8К2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Jumper, 0.58MM. «e... 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Jumper, 0.58ММ. 3198 
Jumper, 0.58MM. Soo % > 3198 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
кыз Шә e € есе v ш Ww uw w wo. — 21.98 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"—— 7... 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ld... 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
036 
011 
021 
011 
021 
036 
036 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


22240 
01010 
01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
22240 
22250 
22250 
90020 
90020 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
90010 
01510 
54730 
01510 
54730 
90010 
90010 


56810 


56810 


56810 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 


52210 


part. 


о (n (n о о о О 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
2549 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470 ohm, 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 1/10W, Metalized Gl 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper "E 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1%, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. е аа Sè 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


3M3, 
DC, 
LMS, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2522 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 


56890 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 


PCW227C321 (continued) 


3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4121 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 


Sr 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


OR1, 
0R33 
Zero 
47K, 
10K, 
4K7, 
2K2, 
470 


4K7, 
100 
100 
4K7, 
4K7, 
10K, 
2K2, 
Zero 
100 


Zero ohm, 


390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
220 
1K, 
47K, 
100 
100 
1K, 
100 
1K, 
100 
2K2, 
1K, 
3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero 
Zero 


Safety Part 


, 


г 
ohm, 


5%, 


5%; 


5%, 


5%; 


5%; 


5%, 


5%, 
ohm, 
ohm, 

5%, 

5%, 

5%, 

5%, 

ohm, 
ohm, 


ohm, 


5%, 
ohm, 


ohm, 
ohm, 

5%, 
ohm, 


ohm, 


ohm, 
1/6W, Carbon Film 


5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 
5%, 
ома, 
5%, 
ома, 
9. 
or 
5$, 
9. 
° 
о. 
° d 
9- 
op 
9. 
o, 
9- 
° 
9- 
° 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/10W, Metalized 


3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film. 

"Chip" Jumper w. . . . 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, ІМ, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Gl 
Glass 
Film. 
Film. 


Glass 
Glass 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper . . . . 
5$, 1/10W, Metalized Gl 
"Chip" Jumper... . 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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Be sure to use exact replacement 
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11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
54730 
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52240 
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4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
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5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
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5603 
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5831 
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5833 
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6445 
6447 
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Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27и. 

Coil, 820n 

Coil, $us. s. dré 

Wire Jumper, 0.58ММ. — тё, Те 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10м. -——— m 
Transformer, SLOT, 1342.0043B Y. 
Coil, 33u. Eu uode ж гек c 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. zy % ка жой Q ж жузш Ж S 
Transformer, Signal Driver, SC10015-0 
0 B. $ os "IE 

Coil, Sus. 

Coil, 242; 

Coil, 39u. XD" 

Filter, Mains, 5mH, 2A 


Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 


Coil, 


Fixed, 
Fixed, 
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Coil, 
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Diode 
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Zener Diode, 
Zener Diode, 
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Zener Diode, 
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Diode 
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Zener Diode, 
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Zener Diode, 
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27u. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 
6u8. 
6u8. 
6u8. 
12u. 


Inductor, 
Inductor, 


Inductor, 100MHz, 
Inductor, 


Layer, 


5539009-04 В 
50R. 
50R. 
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100MHz,  50R. 
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BAS316. 
BAS316. 


6.8 volt. 
10 volt 


1N4148. 


6.2 volt. 


BAV99 


6.8 volt. 


BY228/24 
RGP30J-L7004 
1 volt. 
BAV21 

BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 


15 volt 
5.6 volt. 
9.1 volt. 
33 volt 


BYD33J 
EGP20DL-5100 
BYD33D 
EGP20DL-5100 
GBU4JL-7002 
BYD33D 
1N4148. 
1N5062 
1N5062 


22 volt 
6.2 volt. 
10 volt 


BYV29X-500 

SB340L-7010. 
BAS316. 
BAV70 
BAS316. 
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90020 
90020 
53320 
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90020 
90020 
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90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
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22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 


PCW227C321 (continued) 


6681 Diode, Signal, BAT85 а w w . . « ws 9336 247 60133 9613 Wire Jumper, 0.58MM. w . . w s . « + 3198 036 90010 
6691 LED, LTL-10224WHCR. . . . . . a wou 9322 050 99682 9614 Wire Jumper, O.58MM. w. w w а . » 3198 036 90010 
6692 IR Receiver, TSOP1836UH3V . . . . . 9322 127 54667 9615 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
6831 Diode, Signal, 1N4148. w . w s . . . 3198 010 10010 9616 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
7101 Transistor, МРМ, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3. . . ығ . . X + + 9352 693 09557 9619 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9620 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. w . . . . . 3198 010 42150 9621 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . s w . . +. + 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . . . . . 3198 020 40110 9624 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
7450 Transistor, PNP, PDTA114FT . . . . . 3198 010 44010 9625 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 550 92127 9626 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . s . . 3198 020 43530 9627 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 547 00215 9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . s w wa « + 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNE, BC327-25. va . . . 3198 020 43430 9629 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . +. + 3198 036 90010 
7471 IC; TDA8359J/N2. a s e <+ > è © è < <| 9352 701 64112 9630 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 w . . . wès 3198 020 41010 9631 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7482 Transistor, ЫРЫ, BD135 w a s . s . . 3198 020 41010 9632 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 

S 7515 Optio, Coupler, TCET1104(G). . . w . 9322 175 72667 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « « 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. 4 . . zo» + + + к» 9352 673 56112 9634 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7521 FET Power, STP8NC50FP. w wa w . +. . 9322 160 72687 9637 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9638 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B. . . . . . . 3198 020 40030 9639 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7560 ІС, LJSL33ACAZ. io x ш e аза» wx» ж 9322 134 92676 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . +. + 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9642 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7602 IC, M24C16-WBN6. 5522 “5% ж 9322 147 25682 9643 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7801 IC. HEF4052BT: а è s,s s a avi a. wou 9333 729 50653 9644 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7802 IC, HEF4053BT. x 4 w W w +. + + + | » 9333 729 60653 9645 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 4 . . . . . w & + 9322 160 81682 9646 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
7901 ІС; AN7522N w w a w + a w a ow. ce 9322 181 41682 9648 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9650 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9111 Wire Jumper, O.58MM. . w . w sè « + 3198 036 90010 9654 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9112 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9655 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9113 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9656 Wire Jumper, 0.59MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9121 Wire Jumper, O.58MM. w а . . w « +. + 2198 036 90010 9657 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9122 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9658 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9171 Wire Jumper, O.58MM. ws w . . . s +. + 3198 036 90010 9659 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9660 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. . . è w . « +. + 3198 036 90010 9661 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9175 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9662 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9663 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
9178 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9664 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9665 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9181 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9666 Wire Jumper, O.58MM. . «© . а . +. + 3198 036 90010 
9182 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9668 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9669 Wire Jumper, O.58MM. . w w w wo . +. « 3198 036 90010 
9192 Wire Jumper, O.58MM. . w . . а s wo 3198 036 90010 9670 Wire Jumper, O.58MM. . w . « . . +. + 3198 036 90010 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9672 Coll, Ms de de W x & è a owe Oo 4 2422 535 95366 
9406 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9674 Wire Jumper, 0.598MM. « «© « а . » + 3198 036 90010 
9407 Wire Jumper, 0.558MM. . a . « w . +. « 2198 036 90010 9675 Wire Jumper, 0.58ММ. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9676 Wire Jumper, O.58MM. w w «w w w . +. « 3198 036 90010 
9409 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wow 3198 036 90010 9678 Coal, 27й. = s s. w w 2 a œw e e x o» a 2422 535 95366 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. w w w oo . . » + 3198 036 90010 9679 Wire Jumper, O.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9411 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9680 Wire Jumper, O.58MM. . w . . а . woo 3198 036 90010 
9412 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9683 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9685 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9415 Wire Jumper, 0,.59MM. ws 4 4 . . . +. + 3198 036 90010 9686 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 2687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9688 Wire Jumper, 0.58MM. . w wou а . woo 32198 036 90010 
9418 Wire Jumper, 0.59MM. w а . « . . +. « 3199 036 90010 9689 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 9690 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
9421 Wire Jumper, 0.58MM. « w « w sè а . 3198 036 90010 9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9422 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9694 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9595 Wire Jumper, 0.58MM. . w « «© а . » 3198 036 90010 
9425 Wire Jumper, 0.58ММ, w а . . . . +. + 2198 036 90010 9697 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9698 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9453 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . s wo 3198 036 90010 9699 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9460 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9821 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9500 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w a « +. + 3198 036 90010 9822 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
9501 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . sw +. « 3198 036 90010 9823 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9503 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9824 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9506 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè « + 3198 036 90010 9825 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9507 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9827 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9510 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9828 Wire Jumper, 0.59MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9512 Wire Jumper, 0.558MM. w а . . ж . +. « 2198 036 90010 9829 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9513 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9830 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9514 Wire Jumper, O.58MM. ws w . . . s wo 3198 036 90010 9831 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9515 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9832 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9516 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . « vou 3198 036 90010 9833 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9518 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9834 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9520 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9835 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w wo . +. « 3198 036 90010 
9521 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9836 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9522 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9837 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9524 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w as « +. + 3198 036 90010 9838 Wire Jumper, 0.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
9525 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 3198 036 90010 9839 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9528 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9840 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9610 Wire Jumper, O.58MM. ws 4 o s +. + 3198 036 90010 9841 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9611 Coil, 27u. w de de d ж d duce e de xw *» 3198 018 22790 9842 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
9612 Wire Jumper, 0.58MM. . . w ws . +. + 3198 036 90010 9843 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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PCW227C321 (continued) 


9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


wn 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3231 
3332 
3332 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6533 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


СКТ Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
Socket, 


Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 
(Part of Main Chassis) 


5 Pin 

6 Pin CP 

CRT, 9 Pin, N-Neck 
100n, 10$, 250v, 
10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

22u. 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


9 
© 


BAV21 
BAS316. 
BAV21 
BAV21 


ІС, TDA61070Q/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Interface Panel 


CBA 

0149 
0162 
0163 
0164 
0167 
0168 
0173 
0217 
0227 
0228 
0240 
0242 
0259 
1259 
1800 
2703 
2705 
2706 
2707 
2709 


S = 
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Interface Panel Parts - 313912729681 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Parts - 313912729681 


Interface Panel Assembly 


Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 


280mm. 
220mm. 
280mm 
400mm. 
180mm. 
6 Pin, 280mm. 
5 Pin, 400mm. 


9 Pin, 
7 Pin, 
10 Pin, 
3 Pin, 
4 Pin, 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


Safety Part 


4 Pin 
6 Pin 
3 Pin 
7 Pin 
10 Pin. 
5 Pin 
9 Pin. 
32 Pin. 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connetor, 
Connector, 
Cap, 100u, 
Cap, 22p, 5$, 
Cap, 4n7, 10$, 
Cap, 4n7, 10$, 
Cap, 100n, 10$, 


Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 


50v, 

50v, 

50v, 
16у, 


20%, 10у, Electrolytic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
3135 
3135 
3135 
3135 
3135 
3135 
2125 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
31.35 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25751 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29681 
00071 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
16385 
15849 
16407 
11244 
12484 
15848 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 


part. 


2710 
2711 
2112 
2713 
3703 


3707 
3708 
3710 
3715 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
5731 
37393 
3734 
3735 


3136 


3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
4004 
4005 
4006 
4008 
4009 
4010 
6703 
6704 
6706 
7700 
7701 
7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


10K, 5%, 


100n, 10%, 
100p, 5%, 
100p, 5%, 
100n, 10%, 
75 ohm, 5%, 


16v, 
50v, 
50v, 

16v, 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 

Ceramic 


47K, 5%, 1/10W, Metalized 
47K, 5%, 1/10W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
4Қ7, %, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
AK7, %, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
33K, 5$, 1/10W, Metalized 
33K, 5$, 1/10W, Metalized 
68K, 5$, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
4Қ7, %, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
10K, 5$, 1/10W, Metalized 
1K8, 5$, 1/10W, Metalized 
47K, %, 1/10W, Metalized 
47K, %, 1/10W, Metalized 
75 ohm, 5%, 


1K, 5%, 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized 
100 ohm, 5%, 1/10W, Glass 
100 ohm, 5%, 1/10W, Glass 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper 


Zener Diode, 5.1 volt. 
zener Diode, 8.2 volt. 
Zener Diode, 8.2 volt. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
NPN, BC847B. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, . 58MM. 
Jumper, .58ММ. 


МРМ, 
NPN, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 


O O O ооососоо 


1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized 


Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


1/10W, Metalized Gla 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
1/10W, Metalized Glass. 


Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
016 
016 
017 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


01040 
01010 
01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 
51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PCW227S321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 4835 
Cabinet & Accessory Parts 
CBA EPS(1B). Module, (ITV) 3139 
S AC01 Mains Cord 3135 
AC04 Cabinet, Back. $ ж жоу 20% 3». 31039 
АСО9 Clip, Anode Lead (3 Used) (Not Shown) 3135 
S AC10 CRT A68AJB82X11. 9301 
AC11 Customer Control Panel 3139 
AC12 Coil, Degaussing eod e жо» e » a 2422 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). . . . . 3135 
AC20A Cabinet, Front (ITV) - Model PCW227S 
21. Me е Q 3139 
AC20B Chassis Guide. 3139 
AC20D Light Guide. 3139 
AC20E Nameplate. 3135 
AC20F Power Button "TEE 3139 
AC20J Speaker, 16R, 5W (2 Used). 2422 
AC22 Spring "m 3139 
AC23 Braid, Assembly. ге ud Ue s x Ue 3135 
AC24 Bracket, EPS Module, (ITV) (Not Shown 3119 
AC25 Bracket, System (Not Shown). 3139 
AC27 Bracket, Power Button. 3135 
AC28 Card, Door (Not Shown) 3139 
CBA Front Jack Panel, (ITV) 3139 
CBA EPS(1B). Module, (ITV) 3139 
CBA SP/LS (VERT). Module-ITV 3139 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . 2422 
7200 IC, SM TDA9588H/N1/3/0485. 4835 
0118 U-Cooling Plate. 2129 
0122 Heatsink ç 3139 
0123 Heatsink, Audio. 3139 
0124 Heatsink, SOPS 3139 
0127 Socket, Fuse 2422 
0129 NTC, Holder. 3139 
0136 IC-Spring. 3104 
0137 Spring 90 3139 
0138 IC-Spring. . . . . 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0141 IC-Spring. sou AA wx 3104 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
0153 Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 3139 
0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin 2422 
0213 Connector, 2 Pin 2422 
0217 Connector, 6 Pin 2422 
0219 Connector, 6 Pin 2422 
S 0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin . . 2422 
0223 Socket, Cinch, 6 Pin 2422 
0225 Socket, MDIN, 10 Pin 2422 
0227 Connector, 6 Pin 2422 
0229 Connector, 3 Pin 2412 
0240 Connector, 7 Pin 2422 
0242 Connector, 7 Pin 2422 
S 0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0251 Connector, 3 Pin 2412 
0259 Connector, 5 Pin 2422 
0262 Connector, 3 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . s x . . x< a 2412 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 2422 
S 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. 2422 
1600 Switch, Tactile. 2422 
1601 Switch, Tactile. 2422 
1602 Switch, Tactile. 2422 
1603 Switch, Tactile. 2422 
1606 Switch, Tactile. . 2422 
1660 Crystal, 12MHz000. e 5 44 wood ж 422 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 
HC49/U A Vox wow. Ою ow A. Q 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 1 3198 
2101 Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2102 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2103 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2104 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2105 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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310 


137 
010 
124 
014 
891 
124 
549 
013 


138 
124 
124 
015 
124 
264 
121 
010 
107 
124 
121 
124 
127 
137 
127 


542 
310 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
017 
017 
025 


57624 


22961 
07161 
42121 
04471 
90631 
42141 
43967 
01641 


18391 
31381 
26461 
03571 
42151 
00401 
26231 
07311 
17241 
37932 
20061 
30571 
29711 
22961 
27372 


90108 
57625 
26731 
62263 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
16374 
12482 
12482 
04853 
15503 
10646 
05184 
04926 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
12481 
00725 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
24740 
02290 
03310 
03310 
51090 


part. 


2106 
2122 
2123 
2124 
2125 
2135 
2136 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ет; 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


10ч, 
330p, 
2u2, 
330p, 
2u2, 
22р, 
22р, 
202, 
100п, 
100п, 
100п, 
220п, 
100п, 


20%, 50v, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
10%, 50v, 
+80/-20%, 
5%, 50v, 
5%, 50у, 
+80/-20%, 
%80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


Electrolytic 
Ceramic 

10v, Ceramic 
Ceramic 

10v, Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

10v, Ceramic 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. қ 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 

22n, 10%, 50у, Ceramic. 2 

220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 5$, 63v, 


220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 


1000u, 20$, 16у, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper : 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
680p, 10$, 2000v, Ceramic 

lin, 5%, 1600v, Polypropylene 
100n, 10$, 50v, Polyester 

150n, 10$, 63v, Polyester 

100n, 10$, 63v, Polyester 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 

68n, 10$, 250v, Polyester 

4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. ai 
470n, 20$, 275v, Polypropylene. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 

1п5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 

100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 

2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


Metalized Polyest 


Polypropylene 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 


025 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 


51090 
03310 
22250 
03310 
22250 
02290 
02290 
22250 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
02230 
01520 
21050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 


PCW227S321 (continued) 


2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3136 
3138 
3151 


3152 


21233 


3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Wire 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 


Safety Part 


50v, Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 

16v, Ceramic. 
Ceramic 

16v, Ceramic. 


Ceramic 


100p, 5%, 
1n, 10$, 50v, 
33p;. 5%, 50v, 
lu, 480/-20%, 
33p, 5%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
68p, 5$, 50v, 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic š 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20%, 25v, Flectrolytic. 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1р, 25%, 50у, Ceramic 

1р, 25%, 50у, Ceramic 

47p, 5%, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. š 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n, 5%, 50v, Ceramic. A 
447, %80/-20%, 10у, Ceramic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, +80/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Jumper, 0.58MM. ого 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Jumper, 0.58MM. 

Jumper, 0.58MM. ew sè an tè 
680 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 


680 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
680 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
Carbon Film. 
Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/6W, 
1/6W, 


ohm, 5$, 
ohm, 5$, 


390 
100 
100 
100 
22K, 


68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
036 
011 
021 
011 
021 
036 
036 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


01010 
01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
22240 
22250 
22250 
90020 
90020 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
06890 
51020 
01510 
52240 
01510 
52240 
90010 
01510 
54730 
01510 
54730 
90010 
90010 


56810 


56810 


56810 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
53330 
01020 


52210 


56890 


part. 


о (n о о о о n 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
5473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


560 ohm, 
330K, 5$, 


560 ohm, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 


Zero ohm, "Chip" Jumper "M 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 
3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 
2К2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. кошо E 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


$ 


9 
© 


3M3, 
DC, 
1М5, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 1$, 1/8W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 


54710 
05610 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 


PCW227S321 (continued) 


3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3831 
3832 
2022 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4101 
4102 
4104 
4121 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zero 
47K, 
10K, 
4K7, 
2K2, 


15К, 
330 
100 
12К, 
5K6, 


100 


2K2, 
Zero 
100 


Zero ohm, 


390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
220 
1K, 
47K, 
100 
100 
ІК, 
100 
ІК, 
100 
2K2, 
LK, 
3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8К2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero 
Zero 


Safety Part 


ohm, 


ohm, 
ohm, 
5%, 


5%, 


5%, 

5%, 

5%, 
ohm, 
5%, 


5%, 


5%, 
5%, 
5%, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


5%, 
ohm, 


ohm, 
ohm, 

5%, 
ohm, 


ohm, 


ohm, 
1/6W, Carbon Film 


5%, 
5%, 

ohm, 

ohm, 


1/10W, Metalized 


"Chip" Jumper . . . . 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


3/5W, Metal Film ; 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, ІЙ, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Gl 
Glass 
Film. 
Film. 


Glass 
Glass 


$, 1/6W, Carbon 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper... . 
%, 1/10W, Metalized Gl 
"Chip" Jumper . . . . 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


ohm, 
5$, 
ohm, 


5%, 


5%, 1/6їй, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


%, 1/10W, Metalized Glass. 


о 
5, 


9- 
ор 
9- 
op 
9. 
° 
9. 
op 
9- 
>y 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 

"Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
54730 


33310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


51010 
06820 


51010 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
52220 
90020 


51010 
90020 


53910 
53320 


53910 


55610 


55610 
51520 


53310 


52210 
02210 
01020 
54730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
52220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
2823 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6580 
6681 
6691 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 820n 
Coil, 648. 
Wire Jumper, 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Wire Jumper, 
Coil, 10u. 
Transformer, 
Coil, 33u. 
Fixed, Induct 
Coil, 42u. 
Transformer, 
0 B. 
Coil, 
Coil, 3u3. 
Coil, 39u. 
Filter, Mains 
Transformer, 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 27u. 
Fixed, Induct 
Fixed, Induct 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 6u8. 
Coil, 12u. . 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Bridge 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
Diode, Signal 
LED,  LTL-102 


3K3, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
21м. 


5$, 


3u3. 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


0.58MM. 
or, 100МН2, 
or, 100МН2, 
or, 100МН2, 
0.58MM. 


80 ohm. 
80 ohm. 
80 ohm. 
SLOT, 1342.0043B Y. 


or, 100MHz, 80 ohm. 


Signal Driver, 5С10015-0 


, 5mH, 2A 2 wwe sé 
Layer, 5539009-04 В 
or, 100МН?, 50R. 
or, 100МН?, 50R. 
50R. 
50R. 


or, 100МН2, 
or, 100МН2, 


33 volt 

‚ BAS316. 

‚ BAS316. 

6.8 volt. 

10 volt 

, 1М4148. 

6.2 volt. 

, BAV99 

6.8 volt. 
BY228/24 
RGP30J-L7004 

9.1 volt. 

, BAV21 

, BAV21 

, BAS316. 

, BAS316. 
BYD33J 

, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100 
BYD33D 
EGP20DL-5100 
Rect, GBUAJL-7002 
BYD33D 

, 1М4148. 
1115062 
1115062 

22 volt 

6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500 
SB340L-7010. 

, BAS316. 

, BAV70 

‚ BAS316. 

, BAT85 

24WHCR. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
9336 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
531 
018 
018 
335 


531 
018 
018 
939 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
128 
010 
849 
010 
247 
050 


53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 


PCW227S321 (continued) 


6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V . . . . . 9322 127 54667 9615 Wire Jumper, 0.58MM. w . . w s . « + 3198 036 90010 
6831 Diode, Signal, 1N4148. . . . . . . . 3198 010 10010 9616 Wire Jumper, O.58MM. w. w w а . » 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
7101 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9588H/N1/3. . . . . . . +. + + 9352 693 09557 9619 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9620 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9621 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9622 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNE, BC557B. a . . . . . 3198 020 40110 9624 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7450 Transistor, PNP, PDTA114FT . . . . . 3198 010 44010 9625 Wire Jumper, 0.58MM. . . s w . . +. + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 550 92127 9626 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 020 43530 9627 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9628 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 020 43430 9629 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7471 IC, TDA8359J/N2. wow w . . +. + + wou 9352 701 64112 9630 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7480 Transistor, ЫРЫ; BD135 “w . . e . . 3198 020 41010 9631 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . +. + 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN; BD135 а . . w w . . 3198 020 41010 9632 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 

S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . e ou . 9322 175 72667 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. . . . ow + + + + cw 9352 673 56112 9634 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 
7521 FET Power, STP8NC50FP. w w w . « » s 9322 160 72687 9637 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « « 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B. . vs . . . 3198 010 42030 9638 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B. . . . . . . 3198 020 40030 9639 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7560 IC, L78L33ACZ. е жоє жоя a w. ж 9322 134 92676 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9641 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9642 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7602 IC, MZ4CLO-WBNO.- w u = w è Se w = a 9322 147 25682 9643 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . +. + 3198 036 90010 
7801 ІС; HEF4052BT. 24154444. wc . 93393 729 -50653 9644 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7802 IC, HEBADSGBI. %% š+ < < < a c es <Ü 9333 729 60653 9645 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 a4 . . a avi a. £ . 9322 160 81682 9646 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7901 IC, AN7522N > > š+ + & s s = xs Ж» »> 9322 181 41682 9648 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, O.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9650 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
9111 Wire Jumper, O.58MM. . . w . . . +. « 3198 036 90010 9654 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9112 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 9655 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
2113 Wire Jumper, 0.58MM. . w « w sè « + 3198 036 90010 9656 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9121 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9657 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9122 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9658 Wire Jumper, 0.59MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9171 Wire Jumper, O.58MM. w а . . ж . +. « 2198 036 90010 9659 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9660 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9173 Wire Jumper, O.58MM. ws w . . . s +. + 3198 036 90010 9661 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9662 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. . . è w . « +. + 3198 036 90010 9663 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9178 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9664 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9665 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
9181 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9666 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9668 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9669 Wire Jumper, O.58MM. . w « v . . woo 2198 036 90010 
9192 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9670 Wire Jumper, O.58MM. w . . wou « wo, 3198 036 90010 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9672 Coll, 7200, ako dow 44 < & e a s e = к 2422 535 95366 
9406 Wire Jumper, O.58MM. . w . . а s wo 3198 036 90010 9674 Wire Jumper, O.58MM. . w . « . . +. + 3198 036 90010 
9407 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9675 Wire Jumper, O.58MM. . . . w . . +. « 3198 036 90010 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9676 Wire Jumper, O.58MM. . . wo w . . . 3198 036 90010 
9409 Wire Jumper, O.58MM. . a . . w . +. « 2198 036 90010 9678 Coll, ZU. do dee de Q 4. шш w RO. € c£ 2422 535 95366 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9679 Wire Jumper, "О. 59MM, . « . . . . x « 3198 036 90010 
9411 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wow 3198 036 90010 9680 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9412 Wire Jumper, 0.58MM. w w w oo . . » + 3198 036 90010 9683 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9685 Wire Jumper, O.58MM. . w wo а . woo 3198 036 90010 
9415 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9686 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9417 Wire Jumper, O.58MM. ws . a . . . +. + 3198 036 90010 9688 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9418 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9689 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « « 3198 036 90010 
9419 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9690 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9421 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 3198 036 90010 9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9422 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9694 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. « w « w sè а . 3198 036 90010 9595 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9425 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9697 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9698 Wire Jumper, 0.58MM. . w « «© а . » 3198 036 90010 
9453 Wire Jumper, 0.58ММ, w а . . . . +. + 2198 036 90010 9699 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
9460 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9821 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9500 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . s wo 3198 036 90010 9822 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9501 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9823 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9503 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w a « +. + 3198 036 90010 9824 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
9506 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . sw +. « 3198 036 90010 9825 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9507 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9827 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9510 Wire Jumper, O.58MM. . w . w sè а . 3198 036 90010 9828 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9512 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9829 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9513 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9830 Wire Jumper, 0.59MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9514 Wire Jumper, 0.558MM. w а . . ж . +. « 2198 036 90010 9831 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
9515 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9832 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9516 Wire Jumper, O.58MM. ws w . . . s +. + 3198 036 90010 9833 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9518 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9834 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9520 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . « vou 3198 036 90010 9835 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9521 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9836 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9522 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9837 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w wo . +. « 3198 036 90010 
9524 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9838 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9525 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9839 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9528 Wire Jumper, O.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9840 Wire Jumper, O.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
9610 Wire Jumper, O.58MM. «w . w . . . +. « 2198 036 90010 9841 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9611 Coil, 27u. аз apos a a ж оё ж = ж Ie 0186: 227960 9842 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9612 Wire Jumper, O.58MM. « . . o . +. + 3198 036 90010 9843 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9613 Wire Jumper, 0.58MM. . w wo . . » + 3198 036 90010 9844 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
9614 Wire Jumper, 0.58MM. . . w w . . + + 3198 036 90010 9845 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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PCW227S321 (continued) 


9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


62! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2221 
2222 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
2222 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


CRT Panel Parts 
Connector, 
Connector, 
Socket, 


Cap, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 


(Part of Main Chassis) 


5 P 
6 P 
CRT, 9 
100n, 10% 


10u, 20%, 
3n3, 10$, 
560p, 5$, 
3n3, 10$, 
100n, ?20 
1n, 10$, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 


Res, 1K, 
100 ohm, 


Res, 


Res, 1K, 
10 ohm, 5 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 
22 ohm, 
VDR, DC, 
22 ohm, 5 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Res, 


20%, 


20%, 


20%, 


lmA, 


Res, 
Res, 
Res, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


in 
in S^ sg is 
Pin, N-Neck 
, 250v, 
250v, Electrolytic. 
500v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic. 
$, 25v, Ceramic. 
500v, Ceramic. . . . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 

%, 1/2W, Metal Film. 
, 1/3W, Metal Film 

‚ 1/3W, Metal Film 
1/2W, Carbon Film 

$, 1/6W, Carbon Film 

50V, MAX, 115V 

$, 1/6W, Carbon Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


22u. 
Signal, 
Signal, 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, TDA61070Q/N2. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


Coil, 
Diode, 
Diode, 


BAV21 
BAS316. 


Interface Panel Parts - 313912729681 


CBA 

0149 
0162 
0163 
0164 
0167 
0168 
0173 
0217 
0227 
0228 
0240 
0242 
0259 
1259 
1800 
2703 
2705 
2706 
2707 
2709 
2710 
2711 


S = 
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Safety Part 


Interface Panel Parts - 313912729681 


Interface Panel Assembly 
Cable, 9 Pin, 280mm. 
Cable, 7 Pin, 220mm. 
Cable, 10 Pin, 280mm 
Cable, 3 Pin, 400mm. 
Cable, 4 Pin, 180mm. 
Cable, 6 Pin, 280mm. 
Cable, 5 Pin, 400mm. 
Connector, 4 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 7 Pin 

Connector, 10 Pin. 

Connector, 5 Pin 

Connetor, 9 Pin. 

Connector, 32 Pin. "X 
Cap, 100u, 20$, 10v, Electrolytic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic š 
Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

Сар, 100n, 10%, 16v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
21235 
3135 
3135 
3135 
3135 
2135 
3132 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
31335 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
293 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25751 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29681 
00071 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
16385 
15849 
16407 
11244 
12484 
15848 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 


part. 


2712 
2713 
3703 


3707 
3708 
3710 
3715 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
3731 
3733 
3734 
3733 


3736 


3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
4004 
4005 
4006 
4008 
4009 
4010 
6703 
6704 
6706 
7700 
7701 
7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Cap, 
Cap, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100p, 
100n, 
75 ohm, 


10K, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 
100 ohm, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
4K7, 5%, 
10К, 5%, 
4К7, 5% 


75 ohm, 


IK, 5%, 


4К7, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 


10%, А 
9, 1/10W, Metalized Gl 


%, 50v, 
16v, 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/1 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


5, 1/10W, 
10К, 5%, 
33K, 3% 
33K, 5%, 
68K, 5%, 
LOK, 5% 
4К7, 5%, 
10К, 5% 
10К, 5%, 
1K8, 5%, 
47K, 5%, 
47K, 5%, 


1/10W, 


5, 1/10W, 


1/10W, 
1/10W, 


5, 1/10W, 


1/10W, 


s, 1/10W, 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


%, 1/10W, Metalized Gla 


Ceramic. 


Ceramic 


Metalized 


Metalized 
Metalized 
OW, Glass 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 
Metalized 


Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 


1/10W, Metalized Glass. 


1/1 
1/1 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 


OW, Glass 
OW, Glass 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Sel volt. 
8.2 volt. 
8.2 volt. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Wire Jumper, 


NPN, 
NPN, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 


NPN, 


BC847B. 
BC847B. 
BC857B. 
BC857B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 
BC847B. 


0.58MM. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 


O O O ооососооо 


.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 


1/10М4, Metalized Glass 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
017 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 
51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PL0125C321 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC04 
AC08 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
АС201 
AC20j 

S AC21 


— Manual no. 7629 
Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 5 
Cabinet Back Assembly. 
Clip, AC Cord. 
Clip, Anode Lead 
CRT, A63AFW36X05 
Customer Control Buttons 
Degaussing Coil. ; жож з 
Holder, Degaussing Coil (4 Used) 


Owner's Manual 


Cabinet Front Хосса) £/P10125C321. 
Cabinet Front. 
Chassis Guide 


(2 Used) 


Light Guide. 
Power Button 


Bracket, 
Speaker, 


Power Bübtton: S te m 
Full Range, 16ohm, 1.5W 


Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0220 
S 0221 
S 0222 
0240 
0243 
0246 
0251 
0259 
0262 
0267 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2216 
2217 
2219 
2226 
2221 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2232 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 


Main 


Chassis Assembly Parts 


Socket Fuse. 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Tuner, 
SAW Filter, 
Filter, 


Fuse, 


Relay, 1Р, 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Tact 


Crystal Resonator, 


U A. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2 Pin 
2 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
2 Pin 
7 Pin 
6 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
5 Pin 
3 Pin 
3 Pin 
PLL 2-42 ue s 0. 40 % 
45МН275, OFWM1971M L 
4MHz5 
IEC. 


V+U 


Ceramic, 
4A, 250V, 
12V 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. "uu 
12 MHz, 20P, 
Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. : 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
16v, Ceramic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16у, Electrolytic 
22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
820p, 5$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
100n, 5$, 63v, 


47n, 10% 16v; 
10u, 20%, 50v, 
470u, 20$, 16v, 
LOOn, +80/-20%, 
l00u, 20%, 25v, 
22n, 10%, 25v, 
LO0Ón, +80/-20%, 
100n, +80/-20% 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 
4u7, 20%, 50v, 
lu, +80/-20%, 


220n, +80/-20% 1бу, бекаш е: 
4u7, 20%, 50у, Flectrolytic 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10%, 50у, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50у, Electrolytic 
1n, 5%, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper А 
2204, 20%, 25v, РЕКЕ. s. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 


HC49/ 


Metallized Polyss 


3135 
2125 
31935 
2123 
9301 
2129 
2422 
3135 
2125 
2121 
2125 
21299 
3139 
3139 
3135 
2422 
3321 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 


fe Be 1 
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010 
124 
014 
014 
885 
124 
549 
013 
015 
237 
017 
124 
124 
124 
121 
264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 
017 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
023 
025 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
025 
479 
021 
019 
016 


07161 
00071 
09931 
04471 
40458 
27351 
44489 
01641 
16021 
52361 
04101 
31381 
26461 
26444 
20061 
00343 
00121 


00271 
16374 
16375 
04853 
15503 
10646 
11244 
04854 
16383 
00725 
15848 
16937 
00725 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
21020 
32230 
22240 
34720 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
54780 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 


part. 


2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2902 
2903 
2904 
2905 
2908 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ster 
Cap, 
ster 
Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


330n, 10%, 


470p, 10% 
Lin. 5$; 
100n, 10% 


150n, 10%, 


100n, 10% 
2n2, 10% 
2n2, 10%, 


4n7, 10%, 
47u, 20% 


470p, 10%, 


68n, 10%, 
4u7, 20%, 


470u, 20%, 


47u, 20%, 


1000u, 20%, 
470u, 20%, 


іп, 10%, 


470n, 20%, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 


2n2, 10%, 
2n2, 10%, 


470u, 20%, 


2n2, 10%, 
470р, 10% 


470р, 10%, 


1015, 20%, 


i00n, 10%, 


22u, 20%, 
100п, 10% 
ln», 10%, 


470р, 10%, 


2n2, 10%, 
ln, 105%, 
10n, 10%, 
10n, 10%, 


680p, 10%, 
1000, 20%, 


in, 10%, 


100п, 10%, 


202, 20%, 
4700, 20% 
47u, 20%, 
lu, 20%, 

47u, 20%, 
22u, 20%, 
220n, +80 
100р, 5%, 
1n, 10%, 
33p, 5%, 
lu, +80/ 
33p, 5%, 
lu, +80/ 
68p, 5%, 
68p, 5%, 
1n, 10%, 
470n, +80 
lu, +80/ 
lu, +80/ 
104, 20%, 


220, 20%; 


11, 20%, 
470n, +80 
1n, 10%, 
101, 20%, 
330р, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
Zero ohm, 
1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 1 
220 ohm, 


68 ohm, 5 
470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5$, 
82K, 5%, 


2К2, 5%, 
560 ohm, 


=205, 10v, 


-20*, 10v, 


-20%, 10v, 
-20%, 16v, 


250v, Polypropylene 
2000v, Ceramic 
1600v, Polypropylene 
‚ 50v, Polyester ç 
63v, Metallized Polye 
‚ 63v, Metallized Polye 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
250v, Polyester 
250v, Flectrolytic. 
16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
16v, Electrolytic 
16у, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
275v, Metallized Poly 


50v, 
50v, 


Catam e. 
Ceramic. 
Electrolytic 
1000v, Ceramic. 

50v, Ceramic 

1000v, Ceramic 
v, Ceramic. 

16v, Ceramic 

50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 

2000v, Ceramic. 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 

1000v, Ceramic 

160v, Electrolytic 
50v, Ceramic 

50v, Polyester 
25v, Electrolytic 
, 6.3v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic 
/-20%, 25v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic A 

16у, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Electrolytic 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
/-20%, 16v, Ceramic. 
50v, Ceramic қ 
50у, Flectrolytic 
50v, Ceramic. š 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
Chip Jumper А 
1/16W, Metallized Glass 
1/16W, Metallized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glass 
/6W, Carbon Film 

%, 1/16W, Metallized G 


1000v, 
1000v, 
200v, 


50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
/-20% 


%, 1/16W, Metallized Gl 
%, `17/16й, Metallized G 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metallized Glas 

1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
$, 1/16W, Metallized G 


2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


233 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
026 
025 
017 
017 
025 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 
021 
021 
011 
021 
021 
021 


021 


00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
24740 
41050 
21050 
51090 
52210 
51080 
24740 
01020 
51090 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 
36890 
34710 
05610 
33340 
38230 
32220 


35610 


PL0125C321 (continued) 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3239 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
S 3500 
S 3501 
3504 


S 3506 
3507 
S 3508 

3510 


62! 


3519 
3520 
3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
2531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 


S = 


Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 680K, 5%, 1/10W, Мер їп Glas 
Res, 33K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
lass. i 2704 27%. EE" 

Res, Zero ohm, Chip Jumper қ 

Res, ІМ, 5$, 1/10W, Metallized diass 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 15K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5%, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5%, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon 

Res, 100K, 5$, 1/10W, Mekali iaéa Glas 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon Қ 

Res, ЗМЗ, 5%, 1/20, Metallized diass 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film Xe s ane de. Sè. ae Ж ж М 
Res, ІМ5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
M MERE 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. š 

Res, OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, Chip Jumper š 

Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Giese 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 4K7, 5%, 1/10W, Maqeqa sed. Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/3W, Metal Film A 
Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Таба e ou ж аз w ж we. ош Yè шз жою у 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 82K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 4К7, 1$, 1/10W, Metallized Glass 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2120 


Be sure to use exact replacement 
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021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
108 


32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
15155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
92624 


part. 


3545 
3548 
3552 
3557 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3901 
3902 
3903 
3904 
3907 
4001 
4002 
4181 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4901 
4903 
4905 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5241 


Res, 270K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, сауын Film 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, OR1, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 

Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
PL Al 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
База ы осе 5 o 2 ж ж ш Жж Got vé 

Res, 6K8, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
J ASS av. 3-4. % Q x nan 7309) c CoD E. QU 2% 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, E Jumper E 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS. w a @ « 4 

Res, Zero ohm, Chip Jumper A 

Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Mètaliiged: G 
Таза шо2 жос ыз se жола ы fi èk ж ten tè 
Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . & de he 8 ж dee Ye. Qs жузж. # 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . W. rin YÉ ж жой 52% іс del ni 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
J ASS, o£ яз ж % 2% nan Wo. % c rè seen an. ÑU 0% 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . ko sèn YO SE. vie 522% KÈ, dar tu 
Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
lass . . We Reta ran S е 14, жоош W 
Res, 1K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 18K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 3K3, 5$, 1/10W, Mora Liiged. Gláss 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. 

Coil, 10u. ç e жу эй ж? жо 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, 10м. 


2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


108 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 


91725 
51530 
54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
33320 
58220 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 


51010 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
31020 
33320 
31830 
38220 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
227190 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
21090 


PL0125C321 (continued) 


5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 


S = 
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Safety Part 


Coil, 10u. 
Transformer, 
Coil, 33u. 


LOT, USLOT+U AT2078 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Linear Correction Coil 


Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 


0 Bes жо» 
Coil, 303. 
Coll, 3. 
Coal, 39g. 


Filter, Mains, 5mH, 2A 


Transformer, 


SMT Layer, 5539009-04 В 


Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 27u. 


Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 


Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Coil, 5u6. 
Zener Diode, 


33 VOLE 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 
Zener Diode, 


6.8 volt. 
10 volt 


Diode, Signal, 1N4148. 


Zener Diode, 


6.2 volt. 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 


6.8 volt. . 
BY228/24. . . 
RGP30J-L7004. 
8.2 volt. 


Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 


Diode, Rect, 


BYD33J 


Diode, Signal, BAV99 


Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100. 
BYD33D 
EGP20DL-5100. 


Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. 


Diode, Rect, 


BYD33D 


Diode, Signal, 1N4148. 


Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 


1N5062 
1N5062 
22 volt 
6.2 volt. 
9.1 volt. 
BYV29X-500. 
SB340L-7010 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, 1N4148. 
Diode, Signal, BAS316. 


Zener Diode, 


6.8 volt. 


Diode, Signal, BAS316. 
Diode Signal, IG BAT85 


LED, VS LIL- 


10224WHCR. 


IR, Receiver, TSOP1836UH3V 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 


Diode, Rect, 


1N5062 


IC, SM TDA9587H/N1/3/0485. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 
PNP, BC857B. 
PNP, BC557B. 
PNP, PDTA114ET 
NPN, BU4508DX. 
NEN, BC337-25. 
NPN, РрТС1432Т 
PNP, BC327-25. 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, BD135 
NPN, BD135 


Optical Coupler, TCET1104 (G) 
IC, TEA1507P/N1. 
FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
ІС, LE33CZ 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, BC847B (COL) 
NPN, BC547B (COL) 
NPN, PDTCII4ET 
PNP, BC857B (COL) 
NPN, PDTCI43ZT 
PNP, BC857B (COL) 


PNP, BC857B (COL) 
PNP, BC857B (COL) 


3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9531 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


018 
138 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
010 
010 


11090 
21401 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
90020 
10120 
57618 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
42150 
42150 


part. 


7602 
7902 
9001 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9182 
9183 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9515 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 


IC, M24C16-WBN6. 


ІС, AN7523N. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


CO OO OO O. OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0 0 000 00,00 0 OO OO O OO O: (90 00 00 00 00 0 00 00 0 O ° 


CO OO OO O. OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0 00 00 000 00 0000 00 00 00 O O O ° 


.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


9522 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


147 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


25682 
66667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PL0125C321 (continued) 


9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
3639 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 


.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


QOO OO OO. O. CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO CO OO OO CO OO OO CO CO CO OO OO OO CO OO OO CO OO OO CO CO OO CO OO CO OO CO OO OO OO OO OO OO OO O OO O CO OO OO O OO OO OO OO O OO O O OO O O O O O O O 


Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
2222 
2224 


S = 


CRT Panel Parts 


Connector, 5 
Connector, 6 


CRT Socket, 


Cap, 


ester. m 
10u, 20% 
10%, 
560р, 5% 
10%, 
+80/-20%, 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


100n, 


3n3, 


3n3, 
100n, 
1n, 10%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 
100 ohm, 
ІК, 20%, 


Ріп 
Ріп 


9 Ріп. X 
10$, 250v, Metallized Poly 


, 250v, Electrolytic. 


500v, 
, 50v, 
2000v, 


500v, 


Ceramic 
Ceramic. 


Ceramic. 


25v, 


Ceramic. 


Ceramic. . . . 
$, 1/6W, Carbon Fil 


1/2W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
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(Part of Main Chassis 


m. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28171 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 


part. 


42! 


3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
2250 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


VDR DC 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Со11, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


100 onm, 
1К, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 
1 ohm, 
1K5, 20% 
22 ohm, 
1МА/ 
22 ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


22u. 
Signal 
Signal 
Signal 
Signal 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 

$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 

, 1/2W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 
50V S MAX 115V A 

5%, 1/6W, Carbon Film 
Chip Jumper 

Chip Jumper 

Chip Jumper 

, BAV21 

, BAS316. 

‚ BAV21 

‚ BAV21 


IC, TDA61070/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 
0.58ММ. 


3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


PL0127C321 — Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 
Cabinet & Accessory Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 4835 
Cabinet & Accessory Parts 
S АС01 Mains Cord A 3135 
АС04 Cabinet Back, (ІТУ) w/Smartport. 3135 
AC08 Clip, Mainscord (Not Shown). 3135 
AC09 Clip, Anode Lead 31:35 
S АС10 CRT A68AJB82X11. : 9301 
АС11 Customer Control Buttons 3139 
AC12 Coil, Degaussing dou ж š 2422 
AC13 Holder, Degaussing (4 Used). 3135 
AC16 Owner's Manual W. dan sQ san base Q G 3135 
AC20 Cabinet, Front Assembly - Model PL012 
7C321. PP 3121 
AC20A Cabinet Front, Lodging 3135 
AC20B Chassis Guide. š 3139 
AC20D Light Guide. 3139 
AC20F Nameplate. 3135 
AC20F Power Button Kod Gou 3139 
AC20J Speaker, 16R, 1W5 (2 Used) 2422 
AC20L Chassis Guide (ITV) (Not Shown). 3139 
AC22 Spring & ж Жж 55 qv W ж.ш з 3139 
AC27 Bracket, Power Button (Not Shown). 3135 
AC23 Braid, Assembly. . . .. 3135 
CBA SP/LS (VERT). Module-ITV 3139 
Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 
1000 Tuner, V+U PLL . . . . . . 2422 
7200 IC, SM TDA9587H/N1/3/0485. 4835 
0040 Cover, Cinch 3139 
0118 U-Cooling Plate. 3139 
0122 Heatsink Я 3139 
0124 Heatsink, SOPS 3139 
0127 Socket, Fuse 2422 
0129 NTC, Holder. 3139 
0137 Spring kou. y 3139 
0138 IC-Spring. . . w s 3104 
0139 Spring for Bracket 3122 
0141 IC-Spring. Am 3104 
0152 Cable, DIP, 6 Pin, 400mm 3104 
0153 Cable, DIPMate, 5 Pin, 480mm 3139 
0165 Ground Terminal Assembly 340mm 3139 
S 0211 Connector, 2 Pin 2422 
S 0212 Connector, 2 Pin . . 2422 
0218 Socket, Cinch, 3 Pin 2422 
S 0220 Connector, 5 Pin 2422 
S 0221 Connector, 4 Pin 2422 
S 0222 Connector, 2 Pin 2422 
0240 Connector, 7 Pin 2422 
S 0243 Connector, 6 Pin 2422 
0246 Connector, 5 Pin 2422 
0251 Connector, 3 Pin 2412 
0259 Connector, 5 Pin 2422 
0262 Connector, 3 Pin 2422 
0267 Connector, 3 Pin . < < < < < < 2412 
1002 SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 2422 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 2422 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, ТЕС. 2422 
5 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. 2422 
1600 Switch, Tactile. . . . . 2422 
1601 Switch, Tactile. 2422 
1602 Switch, Tactile. 2422 
1603 Switch, Tactile. 2422 
1606 Switch, Tactile. . 2422 
1660 Crystal, 12MHz000. so £9 “< - ж « 2422 
1861 Ceramic Resonator, 514KHz5, CSB503F58 2422 
2004 Cap, 47n, 10$, 16v, Ceramic. 3198 
2005 Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2006 Cap, 470u, 20$, 16v, Electrolytic. 3198 
2007 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2008 Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
2009 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 3198 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
2182 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2183 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 3198 
2184 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper Я 3198 
2202 Cap, 100, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2203 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2204 Сару 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2205 Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2208 Сар, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 3198 
2209 Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
2210 Cap, lu, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
2211 Сар; 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
2216 Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 3198 
2217 Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 3198 
2219 Сар, 220п, %80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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310 


010 
124 
014 
014 
891 
124 
549 
013 
015 


237 
127 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
121 
121 
010 
127 


542 
310 
124 
121 
121 
121 
088 
120 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
121 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
017 
017 
021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
026 
017 
023 


57624 


07161 
00131 
09331 
04471 
90631 
30901 
43967 
01641 
16021 


52391 
50011 
31381 
26461 
03571 
26444 
00343 
41711 
26231 
20061 
07311 
27372 


90108 
57618 
25551 
26731 
62263 
62201 
00271 
10151 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
08883 
16374 
16375 
04742 
04853 
15503 
10646 
11244 
04854 
12481 
00725 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
02290 
33310 
33310 
90020 
21040 
21040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
21020 
32230 
22240 


part. 


2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2803 
2804 
2805 
2806 
2861 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ет; 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 


100p, 
4n7, 
820p, 
10u, 
1n5, 


5%, 50v, Ceramic. 
10%, 50v, Ceramic. 

5%, 25v, Ceramic. 
20%, 50v, Electrolytic 
10%, 50v, Ceramic. 


lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 


2n2, 
100n, 


220n, 


10$, 50v, Ceramic. 


5$, 63v, Metalized Polyest 


+80/-20%, 16v, Ceramic. 


1000u, 20$, 16у, Electrolytic 


22n, 
22n, 
2u2, 


10$, 50v, Ceramic. 
10$, 25v, Ceramic. 
20$, 50v, Electrolytic 


1n, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 


Zero 
220u, 


ohm, "Chip" Jumper e 
20%, 25v, Electrolytic. 


lu, 20%, 50v, Electrolytic. 


47n, 


+80/-20%, 50v, Ceramic 


lu, 20$, 50v, Electrolytic. 


47u, 
1:57; 
Zero 
47u, 
470n, 
2u2, 
680p, 
100p, 
330n, 
680p, 
lin, 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
2n2, 
417, 
47u, 
470p, 
68n, 
4u7, 
470u, 
47u, 


20$, 160v, Electrolytic. 
10$, 50v, Polyester. 

ohm, "Chip" Jumper 

20$, 25v, Electrolytic 
5$, 250v, Polypropylene 

20$, 100v, Electrolytic. 
10$, 500v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic. kou 
10%, 250v, Polypropylene 
10%, 2000у, Ceramic 

%, 1600у, Polypropylene 
10%, 50у, Polyester 
10%, 63v, Polyester 
10$, 63v, Polyester 
10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 

20$, 25v, Electrolytic 
10$, 500v, Ceramic. 
10$, 250v, Polyester 

20$, 250v, Electrolytic. 
20$, 16v, Electrolytic. 

20$, 50v, Electrolytic 


1000u, 20$, 16v, Electrolytic 


470u, 


20$, 16v, Electrolytic. 


1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470п, 
2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1in5, 
100n, 
22м, 
100п, 
1n5, 
470p, 
2n2, 


20%, 275v, Polypropylene. 
10%, 1000v, Ceramic. 
10%, 1000v, Ceramic. 

20$, 200v, Electrolytic 
10$, 1000v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 

10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 

10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 


1n, 10$, 50v, Ceramic 


10n, 
10n, 
680p, 
100u, 


10$, 50v, Ceramic. 

10$, 50v, Ceramic. 

10$, 1000v, Ceramic 
20$, 160v, Electrolytic 


1n, 10$, 50v, Ceramic 


100n, 
2u2, 
Alu, 


10%, 50v, Polyester 
20%, 25v, Electrolytic 
20%, 25v, Electrolytic 


lu, 20%, 50v, Electrolytic. 


47м, 
22u, 
220n, 
100p, 


20$, 16v, Electrolytic 

20$, 50v, Electrolytic . 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 
5$, 50v, Ceramic. 


1n, 10$, 50v, Ceramic 


33p, 


5$, 50v, Ceramic 


lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


33p, 


5$, 50v, Ceramic 


lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 


68p, 
68p, 


5$, 50v, Ceramic 
5%, 50v, Ceramic 


1n, 10$, 50v, Ceramic 


470n, 


+80/-20%, 16v, Ceramic. 


lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


220u, 
202, 
202, 
Zero 
Zero 
220n, 


20%, 25v, Electrolytic. 
+80/-20%, 10у, Ceramic 
+80/-20%, 10у, Ceramic 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 

+80/-20%, 16v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
021 
021 
017 


01010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
42240 
21020 
02230 
32230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
24740 
41050 
21050 
32210 
22250 
22250 
90020 
90020 
42240 


PL0127C321 (continued) 


2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
S 3451 
3452 
3453 


Sr 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Safety Part 


2u2, 
2u2, 
202, 
202, 
3n3, 
150p, 
47n, 
47п, 
150р, 
3n3, 
2u2, 
100u, 
100u, 
4u7, 
10u, 
lu, 
Ani, 
22n, 
470u, 
202, 
220п, 
220п, 
2200, 
lu, 20%, 
470n, 
1n, 10%, 
470n, 
1n, 10%, 
10u, 
3n3, 
3n3, 


20%, 


100 ohm, 
100 ohm, 


Zero ohm, 


1K5, 5%, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
75 ohm, 
100 ohm, 
150 ohm, 
47K, 5$, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
390 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
33K, 5%, 
1K, 5%, 
220 ohm, 


68 ohm, 


470 ohm, 
560 ohm, 
330K, 5%, 


82K, 5%, 
2К2, 5%, 
560 ohm, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 1%, 
10K, 5%, 


680K, 5%, 


33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 ohm, 
1K, 5%, 

10M, 5%, 


LOOK, 5% 
470K, 5%, 


100 ohm, 


+80/-20%, 
20% 
20% 
%80/-20%, 
10% 

5%, 
10% 
10% 

235 
10$ 
+80/=20%, 

20%, 

20%, 
20% 
20% 


10% 
10% 
20%, 
20% 
10%, 
+80/-20%, 
20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
10% 


10%, 
330p, 5% 


10v, Ceramic 
Electrolytic 
Electrolytic 
10v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Polyester. 
Polyester. 
Ceramic. 
Ceramic. 
10v, Ceramic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ceramic. A 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Polyester 
16у, Ceramic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
16у, Ceramic. 
Ceramic 
l6v, 
Ceramic š 
Electrolytic 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. 
5$, 1/6W, Carbon 
5%, 1/6W, Carbon 
"Chip" Jumper 
1/16W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. a 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film 
%, 1/16W, Metalized Gl 


, 50v, 
, 50v, 


, 50v, 
50v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 
, 50v, 


25v, 
25v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 

, 50v, 
, 25v, 
16у, 
, 50v, 

50v, 


50v, š 
Ceramic. 
50v, 
, 50v, 
, 50v, 


Film. 
Film. 


Glass 


5%, 1/16W, Metalized Gla 
5%, 1/16W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
%, 1/16W, Metalized Gl 
Glass 
Film. 
Glass 


1/16W, Metalized 
5%, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. Қ 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


1M, 5$, 
15K, 5$, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
10 ohm, 
10K, 1$, 
IK, 5$, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/3W, Metal Film. 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 


22250 
52280 
52280 
22250 
03320 
31510 
04730 
04730 
31510 
03320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
52210 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
58220 
01010 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
58230 
32220 


35610 
32220 
01010 
52230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 


part. 


о (n о о о о Фо 


3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3552 
3557 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3569 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Кез, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 


3K9, 
6R8, 5$, 
Zero 
Zero 
1K, 5$, 
15K, 5%, 
3K9, %, 
33 ohm, 
27K, %, 
220 ohm, 
3K3, 5%, 


330K, 5%, 


3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
3R3, 1%, 
2К2, 1%, 
2К2, 1%, 
150 ома, 
150 ohm, 
2К7, 5%, 
ІҢ5, 5%, 
12К, 1%, 
12К, 1%, 
3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
1K, 5%, 


3M3, 5%, 
DC, 
1М5, 


5%, 


220 ohm, 


DC; B57237, 


270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 


330K, 1%, 


100 onm, 
56K, 5$, 
1K, 5$, 
OR1, 5%, 


0R33, 5$, 
ohm, 


Zero 
47K, 5%, 
10K, 5%, 
AK7, 5%, 
2K2, 5$, 
470 ohm, 
1K5, 5%, 
82K, 1$, 
AK7, 1%, 
270K, 


$ 


ІК, 5%, 
100 ohm, 
12К, 5%, 
5К6, 5%, 
OR1, 5%, 
330 ohm, 
2K2, 5%, 
3K3, 5$, 
5K6, 5%, 
47K, 5$, 
330 ohm, 


220K, 5%, 


5%, 


220к, 
100 ohm, 
100 onm, 
4K7, 5%, 
2K2, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 
6К8, 5%, 
100 ohm, 
4К7, 5%, 
100 onm, 
100 ohm, 


ohm, 
ohm, 
1/6W, Carbon Film 


1/10W, 


"m 
$ 


3/5W, Metal Film 

1 1/3W, Metal Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film 

3/5W, Metal Film : 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film . 

3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 

3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 

Metalized Glass. 

1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/2W, Metalized Glass. 

1/2W, Metalized Glass. 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 
3W1, 4R7, 20% 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 

1/8W, Metalized Glass 
5%, 1/3W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film. 
"Chip" Jumper . . . . 
1/10М4, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10М4, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass. 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1 1/3W, Metal Film 

%, ІМ, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Gl 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/16W, Metalized Gl 


1/6W, Carbon Film. 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass 


$, 1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film. 


2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
21.2.2 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
730 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 


13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
54720 
51020 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
53320 
55620 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 


31010 
06820 


51010 
54720 
01010 
01010 


PL0127C321 (continued) 


3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4803 
4805 
4807 
4809 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
S 5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
S 5501 
S 5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 


Sr 


Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
а88із © < 525 on 4-2 XS Ye e de 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
cnl 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ава; W den ven kòn e dA ж Gm. ош ож jen оё OS ж ND Q 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
dSSu. тй асе 2 twe vè SE vé. ж SD ЗА q wr 08 ы! оз 
Res, 560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
aSSq.o іа Cd 6 X wis FR у S 
Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
886: Ll 
Res, 220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
азс о ш lc 
Res, 100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
аза; 55 ғ 4-5 5-54 ә eR Soe w 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
Res, 3K3, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. UR ж 

Wire Jumper, 0.58MM. с 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. WO wo RO x imn <š 
Transformer, SLOT, 1342.0043В Y. 
Coil, 33u. 5 ie 2-5 5 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. кою ou аста. de di 4 w^ š 
Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
0 B. vou ы out Si ce дж Ж 

Coil, 3u3. 

Coil, 3u3. 

Coil, 39м. eod & 4 

Filter, Mains, 5mH, 2A V. < Jw st 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 27u. к ож жш) ж S eS оч 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 

Coil, 5u6. 


Safety Part 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
531 
018 
018 
335 


531 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 


54720 
54720 
51030 
32220 
90020 


51010 
90020 


33910 
53320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
31040 
51530 
31220 


31010 
01010 
01010 
53320 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 


part. 


5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7580 
7602 
7861 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
2175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode 
Diode 
Zener 
Zener 
Diode 
Zener 
Diode 
Zener 
Diode 
Diode 
Zener 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
Zener 
Diode 
Diode 
LED, 

IR Re 
Res, 

Diode 


5u6. 
5u6. 
10u. 
Diode, 
‚ Signa 
‚ Signa 
Diode, 
Diode, 
, Signa 
Diode, 
; Signa 
Diode, 
, Rect, 
y Rect, 
Diode, 
; Signa 
‚ Signa 
; Signa 
, Signa 
, Rect, 
ғ Signa 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
, Rect, 
, Rect, 
, Rect, 
, Rect, 
‚ Bridg 
, Rect, 
г Signa 
, Rect, 
, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
, Rect, 
, Rect, 
г Signa 
, Signa 
‚ signa 
‚ Signa 
Diode, 
" Signa 
‚ Signa 
LTL-10 
ceiver, 
Zero oh 
, Rect, 


33 volt 
1, ВА5316. 
1, ВА5316. 

6.8 volt. 
10 volt 

1, 104148. 

6.2 volt. 
1, BAV99 

6.8 volt. 
ВҮ228/24 
RGP30J-L7004 
9.1 volt. 

1, BAV21 
1, BAV21 
1, BAS316. 
1, BAS316. 
BYD33J 
1, BAV99 

15 volt 

5.6 volt. 

9.1 volt. 

33 volt 
BYD33J 
EGP20DL-5100 
BYD33D 
EGP20DL-5100 

e Кесе, GBU4JL-7002 
BYD33D 

1, 1N4148. 
1М5062 
1N5062 

22 volt 
6.2 volt. 

10 volt 
BYV29X-500 
SB340L-7010. 

1, ВА5316. 

1, ВАУ70 

1, 1N4148. 

1, ВА5316. 
6.8 volt. 

1, ВА5316. 

1, BAT85 

224WHCR. š 
TSOP1836UH3V 

m, "Chip" Jumper 
1N5062 


IC, TDA9588H/N1/3. 


Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 


IC, TDA8359J/N2. 


Trans 
Trans 
Optic 


istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 


istor, 
istor, 
‚ Coupl 


BC847B. 
всех TB. 
BOB5S TB. 
BC557B. . 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
BC32 7-25. 


NPN, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 
BD135 

BD135 

TCET1104 (G). 


NPN, 
NPN, 
er, 


IC, TEA1507P/N1. 


FET P 
Trans 
Trans 
Trans 
Trans 
IC, L 
Trans 
Trans 


ower, S 
istor, 
istor, 
istor, 
istor, 
E33CZ 
istor, 
istor, 


NPN, 


TP8NC50FP. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC547B. 
NPN, PDTC114ET 
PNP, BC857B. 
PDTC143ZT 


PNP, BC857B. 


IC, M24C16-WBN6. 
IC, TDA9853H/V1. 


IC, 

Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


AN7522N 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


O O O O O O O OO O O O OCO OP ос» 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
599 
128 
010 
849 
010 
010 
020 
010 
247 
050 
127 
021 
010 
693 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
147 
671 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
90020 
10120 
09557 
42030 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
25682 
19557 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PL0127C321 (continued) 


9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 


S = 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 


, 


, 


Safety Part 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Be 


0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
kok do % 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
kou wx 2422 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 
0.58MM. 3198 


sure to use exact replacement 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 


part. 


9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9901 
9902 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


27u. 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
.58MM. . 
.58MM. . 
Assembly. 
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CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


42! 


42! 


0244 
0245 
0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 


СЕТ Рапе1 Parts 


Connector, 5 
Connector, 6 


Socket, 


Cap, 


CRT, 
100n, 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 


10u, 
3n3, 


3113; 

100п, 
1n, 10%, 
100 ohm, 
ІК, 
100 
1К, 20%, 
100 
1К, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 

1 ohm, 

1K5, 
22 ohm, 

DC, lmA, 


10%, 


20% 
10% 
560p, 5% 
10% 
220%, 


20% 


Ріп 

Ріп 4 ж vé 
9 Pin, N-Neck 
250v, 
‚ 250v, Electrolytic. 
‚ 500v, Ceramic 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 2000v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
500v, Ceramic. . . . 
$, 1/6W, Carbon Fil 
1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 
%, 1/2W, Metal Film. 
$, 1/3W, Metal Film 
‚ 1/3W, Metal Film 
‚ 1/2W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
50V, MAX, 115V 


$ 


(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 


535 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 


95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28131 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 


PL0127C321 (continued) 


3346 Res, 22 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 011 02290 
3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
5342 Conil; 22U.- 8 w bou we o3 s a € а... 2422 535 97333 
6331 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
6332 Diode, Signal, BAS316. . . . . . . . 3198 010 10630 
6333 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
6335 Diode, Signal, BAV21 . . . . . . . . 3198 010 10070 
7330 IC, TDA6107Q/N2. . . в . . ais + + . 9352 576 50112 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . + + 3198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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PLW225S321 


— Manual no. 7629 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC04 
AC09 

S AC10 
AC11 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC20 
AC20a 
AC20b 
AC20d 
АС20Ғ 
AC20j 


S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 

AC Cord. z XE OW d 0 

Cabinet Back Assembly. 

Clip, Anode Lead 

CRT, A63AFW36X05 

Customer Control Buttons 

Degaussing Coil. ® 555% % 
Holder, Degaussing Со11 (4 Used) 
Owner's Manual ык ой оф ж чё. ый RO CS 
Cabinet Front Assembly f/PLW225S321. 
Cabinet Front. © ж оз ие 
Chassis Guide. 

Light Guide. 

Power Button Sd: dé d жоё e jw ug 
Speaker, Full Range, 16ohm, 5W (2 Use 
Blur ug S dp y шоч шо Ji. e 2% 02 6 
Deflection Yoke. 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0240 
0243 
0246 
0251 
0259 
0262 
0267 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
5 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 


S = Safety Part 


Main Chassis Assembly Parts 


Socket Fuse. 

Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 


Connector, 2 Pin . . 
Socket, Cinch, 9 Pin 
Socket, MDIN, 10 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 

Connector, 3 Pin 

Tuner, V+U PLL 5 «cid & we 50% 
SAW Filter, 45MHZ75, OFWM1971M L 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, 1P, 12V 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 

Tact Switch. 5255 e v o; e èx 
Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 
U A. Aa 
Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 
/UA 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


47n, 10$, 16v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. қ 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

330p, 5$, 50v, Ceramic. 

10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

Zero ohm, Chip Jumper . 

Zero ohm, Chip Jumper . 

330p, 10$, 50v, Ceramic 

2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
330p, 10$, 50v, Ceramic 

242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

2u2, +80/-20$, 10v, Ceramic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
220n, 480/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100n, 49507-2095, 25v, Ceramic. 
Cap, 4u7, 20%, 50v, Electrolytic 
Сар, lu, %80/-20%, 16у, Ceramic. 
Сар, 470п, %80/-20%, 16v, Ceramic. 
Сар, 22n, 10%, 50у, Ceramic. 

Сар, 22n, 10%, 50у, Ceramic. 

Сар, 22n, 10%, 50у, Ceramic. š 
Сар, 1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. Я 
Сар, 220n, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Cap, 470n, 10%, 50v, Polyester 
Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 
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2135 
3121 
3135 
9301 
3139 
2422 
2125 
3135 
3121 
3139 
3139 
2158 
3139 


2422 
3321 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


010 
237 
014 
885 
137 
549 
013 
125 
237 
137 
124 
124 
137 


264 
203 


088 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
020 
542 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 


543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
017 
016 
016 
016 
025 
025 
016 
016 
016 
021 
021 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
017 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 


07161 
52931 
04471 
40458 
86221 
44489 
01641 
20871 
52901 
86241 
37561 
36551 
86231 


00411 
00121 


00271 
16374 
16375 
12482 
04853 
15503 
10646 
05236 
04926 
11244 
04854 
12481 
00725 
15848 
16937 
00725 
90108 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 


01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
24740 
02290 
33310 
33310 
51090 
51090 
02290 
02290 
02290 
90020 
90020 
33310 
22250 
33310 
22250 
02290 
02290 
02290 
22250 
21040 
41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
02230 


part. 


2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ter. 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 


1п5, 10%, 50v, 
lu, +80/-20%, 
2n2, 10%, 50v, 
100n, 5%, 63v, 


Ceramic. 
10v, Ceramic. 
Ceramic. 


220n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 25v, Ceramic. 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. с 
Zero ohm, Chip Jumper . . . . 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

330n, 10$, 250v, 
470p, 10%, 2000v, 
lin, 5$, 1600v, 
100n, 10$, 50v, 
150n, 10$, 63v, 


Ceramic 
Polyester 
100n, 10$, 603v, 


Ceramic. 
Ceramic. 


2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 
Ceramic. 
Ceramic. 


10$, 1000v, 
10$, 1000v, 
20$, 200v, 
10$, 1000v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic 
10$, 1000v, Ceramic 
20$, v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
20$, 50v, Electrolytic 
10$, 16у, Ceramic 
10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20%, 6.3v, 
47u, 20%, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
68p, 5$, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic a 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
Zero ohm, Chip Jumper 
Zero ohm, Chip Jumper 


2n2, 
2n2, 
470u, 
2n2, 
470p, 
470p, 
1n5, 
100n, 
22u, 
100n, 
Ins, 


Metallized Polyes 


Electrolytic 


Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 


Metallized Polye 


Metallized Polye 


Electrolytic 


Metallized Poly 


Electrolytic 


Electrolytic 


Electrolytic 


3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
233 
558 
375 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
229 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
021 
021 


31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90483 
90155 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
33390 
41050 
33390 
41050 
06890 
06890 
01020 
24740 
41050 
21050 
51090 
52290 
42240 
22250 
90020 
90020 


PLW225S321 (continued) 


2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
3121 
3123 
3124 


3125 
3126 


2121 
3132 
3133 
3134 
3139 
3136 
3138 
3141 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
ass. 
Wire 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 


1р, 25%, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25%, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47р, 5$, 50v, Ceramic . 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
1000u, 20$, 16v, Wibctrslytic 3198 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
10u, 20$, 50v, Electrolytie 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, Chip Jumper . 3198 
ІК5, 5%, 1/16W, Metallized ass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Jumper, 0.58MM. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, мебах ьа С1 
ж dE з 3198 
Jumper, 0. 58ММ. A 3198 
75 ohm, 5%, 1/16W, Metallized ai 
2.45 % 52 sat SE 5 зе de e al ш 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1k, 5$, Carbon. 3198 
33K, 5$, 1/16W, КЕЗЕН glase 3198 
ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 3198 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
^W de в жой d шой de Tan vin е SE vèn fèn OU 
68 ohm, 5%, 1/16W, Metallized Gl 
2. 4 V 2 ә X703) Яя x9 ж ran alye 13198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
w of L SM S ш ә n ә өза 8198 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
330К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
із 4 2 бое сё ош we SS a ee 22198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Ве sure to use exact replacement 


Safety Part 
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016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
036 


021 
036 


021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 


31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90020 
31020 
90020 
31020 
33390 
34790 
31510 
01810 
32210 
35610 
03910 
31030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
33310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
52240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 


37590 
90010 


37590 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38220 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 


part. 


42! 


3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
2250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3219 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 


Res, 22K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 680K, 5%, 1/10W, Metall teed Glas 
Res, 33K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, М=ба id aq: lass 
Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
lass s жож 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1M, 5%, 1/10W, Metallized disèt 
Res, 15К, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
Res, 10К, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27К, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, ІҢ5, 5$, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 15K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, 12k, 1$, Metal Film 

Res, 3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, ІК, 5%, Carbon. a . . < a 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5%, Carbon 

Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 3M3, 5$, 1/2W, Metallfbosd aides 
Res, 3M3, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, PTC, Car 
bon Film 4 5 ББ Жж den a ci Sèn 9 
Res, ІМ5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F А. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
NO жож жож жоё ee ы SR vèn ve A %- 04 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 4 

Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 

Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 

Res, Zero ohm, Chip Jumper A 

Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon 

Res, 4K7, 5%, 1/10W, Mètaliized Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film A 
Res, 470 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 
тазасы 542 ыз fè. vw ж оты lak tè жоё 
Res, ІК5, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film қ 
Res, 4К7, 1%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 270K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 


3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2120 
2120 
3198 


021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
108 
108 
021 


32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
11203 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
92624 
91725 
51530 


PLW225S321 (continued) 


3552 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3557 Res, 1k, 5$, Carbon. RR жо» 3198 
3560 Res, 47 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3564 Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3567 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3568 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

lass š š ce a ж €. X oe dw wes ож 3190 
3595 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3596 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

PASS w wo ne 4 Xo WON w le we уя 0% 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3622 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 

LASS e x - 4 x ж w ж € lw € а « ж» » 3198 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3627 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, Chip Jumper . < < 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 100 ohm, 5%, 1/10W, Metallized G 

LASS: 4 ж ын% Boe жуз Сз sw 3198 
3639 Res, Zero ohm, Chip Jumper wou w 3198 
3681 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

LASS %: 4 wwe w o4 o ож an жож 4 a ж. 3198 
3682 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3683 Res, 390 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

IGSS ¿ x ven We e Ms q ven de ж ж об 0€ ж ж tè, SIS 
3684 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

LASE ж. 4 € doe ож Nen w d 3G W^ we ж ғ 4 ж 3190 
3685 Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

LASE 2-4 4 sik FOW wi w € аа в w €. BLOB 
3686 Res, 1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3691 Res, 330 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

LASS wo з < db 3 ui fan w kwi ож eS we we ғә %- 3190 
3693 Res, 220 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

LASS w e ux X 54% % € ж ЖОЖ ж ж» 3190 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3802 Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3809 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 

ASS 4 w жо» de жо w S жоё ж ov av w 2298 
3810 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 

азб e Wo» © 4 4-04 de шс» 4 a we 21298 
3831 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3836 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3838 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3904 Res, 10К, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3906 Res, 10К, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4181 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4209 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4217 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper . . . . . 3198 
4604 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metallized Glass 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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O21 
021 
011 
011 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
011 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 


021 


021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


54720 
51020 
04790 
01010 
51230 
55620 
21070 
13310 
52220 
31820 
58220 
55620 
54730 


33310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 
01010 


51010 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 


37590 


37590 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 


part. 


4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4801 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6006 
6007 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6566 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
21м. 
820n 
6u8. 
10u. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Wire Jumper, 
Coil, 10м. 

Coil, 10u. 

Transformer, 
Coil, 33u. 

Fixed, 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 
Chip 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Inductor, 


100MHz, 80 ohm. 


0.58MM. 


LOT, USLOT+U AT2078 


Inductor, 100МН2, 80 ohm. 


Linear Correction Coil 


Transformer, Signal Driver, SC10015-0 


0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filter, 
Transformer, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Fixed, 
Fixed, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


3u3. 
3u3. 
33u. 


27u. 


5u6. 
5u6. 
5u6. 


Inductor, 
Inductor, 


Inductor, 
Inductor, 


Mains, 5mH, 2A 


SMT Layer, 
100MHz, 


100MHz, 


SUR: 
50R. 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


SS39009-04 B 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


баб. 

баб. 

баб. 

1201 so wow 9 

Diode, 33 volt 
Signal, 1N4148. 
Signal, 1N4148. 
Signal, BAS316. 


Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Zener Diode, 
Diode, Rect, 
Diode, Rect, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Rect, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 
Rect, 


Rect, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 


Signal, 


Bridge Rect, 


Signal, 


Signal, 
Signal, 
Signal, 


BAS316. 
6.8 volt. 
10 volt 
1N4148. 
6.2 volt. 
BAV99 

6.8 volt. . 
BY228/24. . 
RGP30J-L700 
8.2 volt. 
BAV21 

BAV21 
BAS316. 
BAS316. 
BYD33J 
BAV99 

15 volt 
5.6 volt. 

9.1 volt. 
33 volt 
BYD33J š 
EGP20DL-5100. 
BYD33D . 
EGP20DL-5100. . . . 
GBU4JL-7002. 
BYD33D 
1N4148. 
1N5062 
1N5062 
22 volt 

6.2 volt. 

9.1 volt. 
BYV29X-500. 
SB340L-7010 
BAS316. 
ВАУ70 
154148. 


2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
018 
018 
939 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
010 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
599 
128 
010 
849 
010 


90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
21401 
73390 
90020 
53241 


02465 
73380 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
28280 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
18682 
10630 
10215 
10010 


PLW225S321 (continued) 


6569 Diode, Signal, BAS316. 
6570 Zener Diode, 6.8 volt. 
6580 Diode, Signal, BAS316. 
6681 Diode Signal, IG BAT85 
6691 LED, VS LTL-10224WHCR. 
6692 IR, Receiver, TSOP1836UH3V 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 
6901 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
7101 Transistor, NPN, BC847B. 
7200 IC, SM TDA9588H/N1/3/0485. 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 
7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . . 
7480 Transistor, NPN, BD135 
7482 Transistor, NPN, BD135 
7515 Optical Coupler, TCET1104 (G) 
7520 IC, TEA1507P/N1. 

7521 FET Power STP8NC50FP a 
7522 Transistor, NPN, BC847B (COL) 
7540 Transistor, NPN, BC547B (COL) 
7541 Transistor, NPN, PDTC114ET 
7542 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7560 ІС, LE33CZ e a о” се, Me fe cé 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
7562 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7564 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7580 Transistor, PNP, BC857B(COL) 
7602 IC, M24C16-WBN6. 

7801 IC, SM HEF4052BT 

7802 IC, SM HEF4052BT . 

7831 IC, MSP3445G-PO-B8 

7901 IC, AN7522N. . š 

9001 Wire Jumper, 0.58MM. 

9171 Wire Jumper, 0.58MM. 

9172 Wire Jumper, 0.58MM. 

9173 Wire Jumper, 0.58MM. 

9175 Wire Jumper, 0.58MM. 

9176 Wire Jumper, 0.58MM. 

9178 Wire Jumper, 0.58MM. 

9179 Wire Jumper, 0.58MM. 

9181 Wire Jumper, 0.58MM. 

9182 Wire Jumper, 0.58MM. 

9183 Wire Jumper, 0.58MM. 

9192 Wire Jumper, 0.58MM. 

9193 Wire Jumper, 0.58MM. 

9406 Wire Jumper, 0.58MM. 

9407 Wire Jumper, 0.58MM. 

9408 Wire Jumper, 0.58MM. 

9409 Wire Jumper, 0.58MM. 

9410 Wire Jumper, 0.58MM. 

9411 Wire Jumper, 0.58MM. 

9412 Wire Jumper, 0.58MM. 

9413 Wire Jumper, 0.58MM. 

9415 Wire Jumper, 0.58MM. 

9416 Wire Jumper, 0.58MM. 

9417 Wire Jumper, 0.58MM. 

9418 Wire Jumper, 0.58MM. 

9419 Wire Jumper, 0.58MM. 

9421 Wire Jumper, 0.58MM. 

9422 Wire Jumper, 0.58MM. 

9423 Wire Jumper, 0.58MM. 

9425 Wire Jumper, 0.58MM. 

9427 Wire Jumper, 0.58MM. 

9453 Wire Jumper, 0.58MM. 

9460 Wire Jumper, 0.58MM. 

9500 Wire Jumper, 0.58MM. 

9501 Wire Jumper, 0.58MM. 

9503 Wire Jumper, 0.58MM. 

9506 Wire Jumper, 0.58MM. 

9507 Wire Jumper, 0.58MM. 

9510 Wire Jumper, 0.58MM. 

9512 Wire Jumper, 0.58MM. 

9513 Wire Jumper, 0.58MM. 

9514 Wire Jumper, 0.58MM. 

9515 Wire Jumper, 0.58MM. 

9516 Wire Jumper, 0.58MM. 

9518 Wire Jumper, 0.58MM. 

9520 Wire Jumper, 0.58MM. 

9521 Wire Jumper, 0.58MM. 

9522 Wire Jumper, 0.58MM. 

9524 Wire Jumper, 0.58MM. 

9525 Wire Jumper, 0.58MM. 

9528 Wire Jumper, 0.58MM. 

9610 Wire Jumper, 0.58MM. 

S = Safety Part Be 


3198 
3198 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9533 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 
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010 
020 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
010 
010 
147 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
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036 
036 
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036 
036 
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036 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
56880 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
42030 
57625 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
42150 
42150 
25682 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
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90010 
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9611 
9612 
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9615 
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9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 


Coil, 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


27u. 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PLW225S321 (continued) 


9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 


Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3222 
3334 
3229 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
2352 
5342 
6331 
6332 
6533 
0339 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Side AV+HP 


СВА 

0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
21:53 
3156 


S = Safety Part 


CRT P 
Conne 
Conne 
CRT S 
Cap, 
ester 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR D 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
ЕС, Т 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 


Panel 


Side AV+HP Panel Parts - 313912723881 


anel Parts (Part of Ма1п Chassis 


ctor, 5 Pin 
ctor, 6 Pin 
ocket, 9 Pin. 


100n, 10$, 250v, Metallized Poly 


10u, 20$, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10$, 500v, Ceramic 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 


ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
C 1МА/ 50V S MAX 115V A 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

22u. Vou 2% 

, Signal, ВАУ21 

, Signal, BAS316. 

, Signal, BAV21 

‚ Signal, BAV21 
DA61070/N2. 

Jumper, 0.58ММ. 

Jumper, 0.58ММ. 

Jumper, 0.58ММ. 

Jumper, 0.58ММ. 


Parts - 313912723881 


Side AV+HP Panel Assembly. 


1 Pin 
Pin 


Res, 
zener 
Jumpe 


Headphone Socket 

Cinch Socket 

Connector. 

Connector. 

Connector. . . . . e o 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
470p, 10$, 50v, Ceramic . . 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


47K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
120 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Diode, 6.8 volt. 
r 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25741 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


23881 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
01210 
01210 
26880 
90010 


part. 


9170 
9171 


Jumper 
Jumper 


3198 036 90010 
3198 036 90010 


PPC132C321 


Cabinet & Accessory Parts 


CBA 
S AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 
S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC20 


AC20A 
AC20D 
АС20Е 
АС20Ғ 
AC20J 
AC27 
AC28 
AC29 
AC22 
CBA 
REMOTE 


— Manual no. 7629 
Cabinet & Accessory Parts 
EPS(1B). Module, (ITV) 
AC Cord. © we lèp we э Q 
AC Cord Relief (Not Shown) S жо 
Battery, 1.5У AA, 2-Pack, (Not Shown 
Cabinet, Back (ІТУ). 


Chassis Tray Wou W n e 
Clip, Anode Lead (3 Used) 
CRT A80QCF340X34(N). 
Customer Control Panel 
Coil, Degaussing 
Holder, Degaussing 
Owner's Manual 
Cabinet, 
2C321. 
Cabinet, Pront 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button © „ж & о бз 
Speaker, 16R, 5W (2 Used). 
Bracket, Power Button. 
Card, Door (ITV) 
Bracket, EPS Module, 
Spring 

Audio Jack Panèl 
Transmitter, Remote, 


(4 Used). 


(Чой ә) 


(ITV) 


(Not Shown) 


Front ханаар: = Model ЕРСІЗ 


(Not Shown) 
RC2524 /01. 


Main Chassis Assembly Parts 


Main Chassis Assembly Parts 


1000 Tuner, V+U PLL ç 
7200 IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 
0040 Cover, Cinch 
0118 U-Cooling Plate. 
0122 Heatsink, Line 
0123 Heatsink, Audio. 
0124 Heatsink, SOPS 
0127 Socket, Fuse 
0129 NTC, Holder. 
0136 IC-Spring. 
0137 Spring 
0138 IC-5pring. š 
0139 Spring for Bracket 
0140 Spring 
0141 IC-Spring. koun a ж а a 
0152 Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm 
0153 Cable, 5 Pin, 560mm. 
0157 Cable, 4 Pin, 280mm. : 
0165 Ground Terminal Assembly ЗАО 
0211 Connector, 2 Pin 
S 0212 Connector, 2 Pin 
0213 Connector, 2 Pin 
0215 Connector, 3 Pin 
0217 Connector, 6 Pin . . 
0218 Socket, Cinch, 3 Pin 
S 0220 Connector, 5 Pin 
S 0221 Connector, 4 Pin 
S 0222 Connector, 2 Pin 
0227 Connector, 6 Pin 
0229 Connector, 7 Pin 
0240 Connector, 7 Pin 
0242 Connector, 7 Pin 
S 0243 Connector, 6 Pin 
0246 Connector, 5 Pin 
0259 Connector, 5 Pin 
0262 Connector, 3 Pin 
0267 Connector, 3 Pin GN 
1002 SAW Filter, 45MHz75, ОҒИМ1971М 
1200 Filter, Ceramic, 4MHz5 
S 1500 Fuse, 4A, 250V, IEC. 
S 1515 Relay, 12V, БА G5PA-1. 
1600 Switch, Tactile. 
1601 Switch, Tactile. 
1602 Switch, Tactile. 
1603 Switch, Tactile. 
1606 Switch, Tactile. 
1660 Crystal, 12MHz000. 20% 5 a fè 50» 
1831 Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 
HC49/U A AA y э 
2004 Cap, 47n, 10%, 25v, Ceramic. 
2005 Cap, l0u, 20%, 50v, Electrolytic 
2006 Cap, 470u, 20%, 16у, Electrolytic. 
2007 Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
2008 Сар, 100и, 20$, 25v, Electrolytic. 
2009 Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
2135 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2136 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2181 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
2182 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2183 Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
2184 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
2202 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


S = Safety Part 


3139 
3135 
3135 
9299 
2132 
3139 
3135 
9301 
3159 
2422 
2135 
3135 


3121 
3135 
3139 
2125 
3139 
2422 
2132 
21235 
2125 
3139 
2123 
3139 


2422 
4835 
3139 
2159 
3135 
3139 
3139 
2422 
5139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3139 
3139 
31335 
31539 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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137 
010 
010 
000 
014 
124 
014 
904 
124 
549 
013 
015 


237 
127 
124 
015 
124 
264 
121 
014 
014 
121 
124 
228 


542 
310 
124 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
021 
023 


22961 
04323 
02841 
10137 
06531 
31324 
04471 
59463 
26472 
45334 
01661 
20912 


52401 
50031 
26461 
03571 
26444 
00401 
20061 
05211 
09221 
26231 
00181 
84651 


90113 
57624 
25551 
26731 
60041 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
08951 
09041 
00122 
08883 
16269 
16375 
16374 
16383 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
17209 
11244 
17042 
04854 
12481 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
02290 
02290 
03310 
03310 
90020 
21040 


part. 


2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


ter. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


100n, 
100n, 


+80/-20%, 
+80/-20% 
220n, +80/-20%, 
100n, +80/-20%, 
10u, 20$, 50v, 
lu, 480/202, 
470n, +80/-20% 
22n, 10$, 50v, 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, 
470n, 10$, 50v, Polyester 
22n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
100n, 10$, 63v, 


25v, 
25v, 
25v, 
25v, 
Electrolytic 
16v, Ceramic. 
l6v, 
Ceramic. 


470n, +80/-20%, 
1000u, 20$, 16v, 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 


l6; 


Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 


slecbrblytdc 


Ceramic. 


Metalized biles 


Sesame. 
Electrolytic 


Zero ohm, 
2u2, 20$, 


"Chip" Jumper 
50v, Electrolytic 
Ceramic. 


470p, 10%, 500v, 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, 
15n, 10$, 50v, 
180p, 5%, 50v, 
47u, 20%, 25v, 
470n, 5%, 250v, 
2u2, 20%, 100v, 
680p, 10%, 500v, Ceramic. 
100p, 5%, 50v, Ceramic. 

1n2, 10%, 2000v, Ceramic. 
2u2, 5%, 160v, 


Polyester. 
Ceramic. 
Electrolytic 


13n, 5%, 1600v, 
15n, 10%, 400v, 
10n, 10%, 400v, 
100n, 10%, 50v, 
150n, 10%, 63v, 
100n, 10%, 63v, 
2n2, 10$, 50v, 
2n2, 10$, 50v, 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, 
470u, 20$, 16v, 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, 
470u, 20$, 16v, 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 
470n, 20$, 275v, 
2n2, 10$, 1000v, 
2n2, 10$, 1000v, 
470u, 20$, 200v, 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 
1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 
680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-209, 25v, 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
33p, 5$, 50v, Ceramic 


Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


Polypropylene 
Electrolytic. 


Metalized BoLVBES 


Polypropylene 


Electrolytic. 
Electrolytic. 


Electrolytic 
Electrolytic. 


Polypropylene: 


Electrolytic 


Electrolytic 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 


21040 
21040 
22240 
21040 
51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
22230 
01520 
21050 
02220 


75104 
24740 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90157 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 


PPC132C321 (continued) 


2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3136 
3138 
3151 


3152 


21:53 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ss. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 


Safety Part 


lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50у, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
220u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
lp, 25$, 50v, Ceramic 3198 
lp, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5%, 50у, Ceramic. 3198 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 5%, 50v, Ceramic. A 3198 
447, -80/-20$, 10v, Ceramic 2020 
in, 5%, 50v, Ceramic. А 3198 
447, +80/-20%, 10v, Ceramic 2020 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic a 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper =- 3198 
1K5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
680 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
озы жою Goud ak Oe ww ж wow £9 wo. 2198 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"IE "CE 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"E 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
270К, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Ro d во жой de Bee ск ож we. ж ж ge (SEIS 
68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
—— Kw жож Jèn an wow ж c 3198 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
T" SE di. atra Mi ak an Koke a Bow SIS 
560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
а ёш bose ой wQ sQ жоє 420. 23198 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

3198 


Be sure to use exact replacement 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
952 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 


21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
22240 
22250 
22250 
22250 
22250 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
01010 
01010 


56810 


56810 


56810 
07590 
01010 
01510 
54730 
01510 
54730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 


51010 


55610 


part. 


о (n о о о о CA 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
РТС, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


470 ohm, 
330K, 5$, 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 onm, 
560 ohm, 
100 ohm, 
100 onm, 
560 ohm, 
ohm, 
22K, 5%, 
12K, 5%, 
820 ohm, 
39K, 5%, 
10K, 5%, 
470K, 5%, 
33K, 5%, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
1K, 5%, 
10M, 5%, 
100K, 5%, 
470K, 5%, 
330 ohm, 
33K, 5%, 
100K, 5%, 
1K, 5%, 
4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 onm, 
10K, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 


100 


Zero ohm, 
1/10W, Metalized Glass. 


1M, 5%, 
15K, 5%, 
5K6, 5%, 
180 ohm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
1 ohm, 
5K1, 1%, 
1K, 5%, 
2K, 1%, 
6R8, 5%, 


15K, 5%, 


3K3, 5%, 
390K, 5%, 


3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8К2, 5%, 
ІК, 5%, 


3M3, 
DC, 
1М5, 5%, 


220 ohm, 


DC, В57237; 


270 ohm, 
1K2, 5%, 
4R7, 5%, 
330К, 1%, 


295 
5%, 


5$, 


1/10W, 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Gl 
Film. 
Glass 


Glass 
Film. 


1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
$, 1/6W, Carbon 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 

1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 


1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 

5$, 1/10W, Metalized Gl 


"Chip" Jumper . . . . 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film 


1/3W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 


1 1/3W, Metal Film 


1/6W, Carbon Film 


1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 

1/6W, Carbon Film. 
Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20%, 1/2W, Carbon Film 

3W1, 4R7, 20% 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/8W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 


011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 


04710 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
53930 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03108 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
35590 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 


PPC132C321 (continued) 


S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 

S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
39259 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3580 
3594 


3535 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3593 


3801 
3802 
3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3939 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 
4402 


Sr 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film . 2306 


56K, 


%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 


OR1, 
0R33, 
Zero 
47K, 
10K, 
4К7, 
2K2, 


5$, 3/5W, Metal Film . . . 3198 
5%, 3/5W, Metal Film. . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/3W, Metal Film . . . 2306 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Nu (3198 
5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1$, 3/5W, Metal Film . . . 2312 
1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 


15К, 


5%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film . . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 


12K, 
5K6, 
OR1, 
1K8, 
47K, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5%, 1 1/3W, Metal Film . . 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


ы ж de su decl eS ж UI S198 
‚ 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 


4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"JU. 
6К8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

3198 


4K7, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 


4K7, 
4K7, 
10K, 
2K2, 
Zero 


Zero 


%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 

100 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
£ < X коё de ow de SES RS ¿198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 

390 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
3198 


3K3, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


390 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


IK5; 


3198 
3198 


4 owe uw» aka JW UN & x % 3198 
5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

—.I dg 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 

Wou dà oS. wx Ade ^o Q Se Q Bo ¿31989 
220 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . . . 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 


ІК, 


%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 


100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 


2K2, 


%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 


3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10K, 
8K2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Safety Part 


$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 


Be sure to use exact replacement 
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204 03101 4430 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper г 
021 55630 4500 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 
021 51020 4604 Res, 3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
012 11070 4613 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
012 13370 4614 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 90020 4615 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 54730 4617 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 51030 4619 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 54720 4622 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
204 03222 4623 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
4691 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 54710 4692 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 51520 4693 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
915 18203 4696 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
734 64702 4804 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
730 61274 4811 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 51530 4831 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
012 13310 4833 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
011 01010 4835 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 51230 4901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 55620 4903 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
012 21070 4982 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
021 51820 5001 Coll, 27ü; TEES: 
021 54730 5002 Coil, 820n 
5201 Coil, 6u8. "s 
021 53310 5202 Wire Jumper, 0.58MM. „о. за 
021 52240 5204 Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
021 52240 5205 Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
011 08220 5206 Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
011 01010 5241 Wire Jumper, 0.58MM. 
011 01010 5242 Coil, 10м. 
021 54720 5401 Coil, IM w w < è 3 
011 02220 S 5445 Transformer, PSLOT 
011 02220 5451 Coil, 33u. T 
011 01010 5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
011 01020 5457 Coil, Linear, DC12 m 
011 08220 5461 Transformer, Signal Driver, 5С10015-0 
О Ba ж.ш 479 ee sek. sèk + 
021 51010 5463 Coil, Choke. 
011 06820 5471 Coil, 3u3. 
5472 Coil, 3u3. 
021 51010 5480 Coil, 4u7. S te Lò 
021 54720 S 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A £o wok 
011 01010 S 5520 Transformer, Layer, 5539009-04 B 
011 01010 5521 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 54720 5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 54720 5561 Coil, 27u. GEM 
021 51030 5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 52220 5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 90020 5602 Coil, 5u6. 
5603 Coil, 5u6. 
021 51010 5604 Coil, 5u6. 
021 90020 5831 Coil, 6u8. 
5832 Coil, 6u8. 
021 53910 5833 Coil, 6u8. 
021 53320 5835 Coil, 2202 sw w. w. wo ou 
6001 Zener Diode, 33 volt 
021 53910 6201 Diode, Signal, BAS316. 
6202 Diode, Signal, BAS316. 
021 55610 6206 Zener Diode, 6.8 volt. E 
6400 Res, ІК, 1$, 3/5W, Metal Film. 
021 55610 6401 Zener Diode, 47 volt 
021 51520 6445 Zener Diode, 10 volt 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 
021 53310 6448 Zener Diode, 6.2 volt. 
6449 Diode, Signal, BAV99 
021 52210 6460 Diode, Rect,  DG3-7005L. 
011 02210 6461 Diode, Rect,  RGP30J-L7004 
011 01020 6462 Zener Diode, 9.1 volt. 
021 54730 6465 Diode, Signal, BAV21 
011 01010 6466 Diode, Signal, BAV21 
011 01010 6467 Diode, Signal, BAS316. 
021 51020 6468 Diode, Signal, BAS316. 
011 01010 6469 Diode, Rect,  BYD33J 
021 51020 6470 Diode, Signal, BAV99 
011 01010 6476 Zener Diode, 15 volt 
021 52220 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 
021 51020 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 
021 53320 6483 Zener Diode, 33 volt 
021 53320 6485 Diode, Rect,  BYD33J 
021 51030 6486 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
021 53320 6487 Diode, Rect,  BYD33D 
021 51030 6488 Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
021 58220 6500 Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
021 90020 6520 Diode, Rect,  BYD33D 
021 90020 6523 Diode, Signal, 1N4148. 
021 90020 6524 Diode, Rect,  1N5062 
021 90020 6525 Diode, Rect,  1N5062 
021 90020 6526 Zener Diode, 22 volt 
021 90020 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
021 90020 6541 Zener Diode, 10 volt 
021 90020 6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 
part. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
229 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 


90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 


PPC132C321 (continued) 
6561 Diode, Rect,  SB340L-7010. 9322 128 18682 9525 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9528 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 849 10215 9610 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 036 90010 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 010 10630 9611 Coil, 27u. Kw $5 3198 018 22790 
6681 Diode, Signal, BAT85 . « + « 9336 247 60133 9612 Wire Jumper, O.58MM. . w w « . . +. + 2198 036 90010 
6691 LED,  LTL-10224WHCR. . . . . . . + + 9322 050 99682 9613 Wire Jumper, 0.58MM. . . а w wa « + 3198 036 90010 
6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V . . . . . 9322 127 54667 9614 Wire Jumper, 0.58MM. . «© wou а . » 32198 036 90010 
6831 Diode, Signal, IN4148. . . . w « . . 3198 010 10010 9615 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 9616 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7200 IC, TDA9563H/N1/4. . . . . . is + + + 9352 693 25557 9617 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7201 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9618 Wire Jumper, 0.58MM. . . s w . . +. + 3198 036 90010 
7204 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9619 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . +. + 3198 036 90010 
7205 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3196 010 42150 9620 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7208 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9621 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7400 FET Power, STP3NCOOFP. . . . . . . . 9322 157 37687 9622 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7441 Transistor, PNP, BC857B. . . . .. . 3198 010 42150 9623 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . . . . . . 3196 020 40110 9624 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . +. + 3198 036 90010 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. . . . . . 9340 550 92127 9625 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. . . . . . 3198 020 43530 9626 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7462 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9627 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . « + 3198 036 90010 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. . . . . . 3198 020 43430 9628 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
7471 IC, TDA8359J/N2. w а d . . tw + + + 9352 701 64112 9629 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
7480 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . 3198 020 41010 9630 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
7482 Transistor, NPN, BD135 . . . . . . . 3198 020 41010 9631 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
5 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). . . . . 9322 175 72667 9632 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7520 IC, TEA1507P/N1. « uw de 4e a . + + + . 9352 673 56112 9633 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7521 FET Power, STP8NC5O0FP. . . . . . . . 9322 160 72687 9634 Wire Jumper, 0.58MM. . w wou а . » 3198 036 90010 
7522 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 9637 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7540 Transistor, NPN, BC547B. . . . .. . 3198 020 40030 9638 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
7560 IC, L78L33ACZ. ke do vè a ж. з эз we 9322 134 92676 9639 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7561 Transistor, NPN, PDTC143ZT . . . . . 9340 547 00215 9640 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
7580 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9641 Wire Jumper, O.58MM. . w . а . » 3198 036 90010 
7602 IC, M24C16-WBN6. . . . . . . . + + . 9322 147 25682 9642 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7606 Transistor, NPN, PDTCI43ZT . . . . . 9340 547 00215 9643 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. . 3198 036 90010 
7801 LC, HEF4052BT; s s © = s a a s e.s cw 9333 729 50653 9644 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 4 x w . . x» Ж» » 9322 160 81682 9645 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
7901 IC, AN7522N . . . . . . . + + . | . 9322 181 41682 9646 Wire Jumper, 0.59MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, 0.59MM. w а . « . . +. + 3199 036 90010 9648 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9111 Wire Jumper, 0.58MM. w . « e w . « « 3198 036 90010 9650 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9112 Wire Jumper, 0,.59MM. ws w 4 ew s wo 3198 036 90010 9654 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9113 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9655 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. . . è w . « +. + 3198 036 90010 9656 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9172 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9657 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou . w. 3198 036 90010 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9658 Wire Jumper, 0.58MM, w aw . w w . +. « 3198 036 90010 
9175 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9659 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9660 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9661 Wire Jumper, O.58MM. . «© « а . +. + 3198 036 90010 
9179 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9662 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9663 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9183 Wire Jumper, O.58MM. . w . . а s wo 3198 036 90010 9664 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9192 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9665 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w . . +. + 3198 036 90010 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9666 Wire Jumper, O.58MM. . «© wou а . » 3198 036 90010 
9406 Wire Jumper, O.58MM. . a . . w . +. « 2198 036 90010 9668 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9407 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9669 Wire Jumper, O.58MM. . w . w wo . +. « 3198 036 90010 
9408 Wire Jumper, O.58MM. . w . w sè wow 3198 036 90010 9670 Wire Jumper, O.58MM. « w . . . . « + 3198 036 90010 
9409 Wire Jumper, 0.58MM. w w w oo . . » + 3198 036 90010 9672 Coll, MS a de + de e a a Soe o 4 2422 535 95366 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9674 Wire Jumper, O.58MM. . w wow а . woo 3198 036 90010 
9411 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9675 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « +. + 3198 036 90010 
9412 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9676 Wire Jumper, O.58MM. w w «w w w . +. + 3198 036 90010 
9413 Wire Jumper, O.58MM. ws . a . . . +. + 3198 036 90010 9678 Coal, 2270; = s s. w XX 2 a @ e + xo» a 2422 52272925200 
9414 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9679 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « « 3198 036 90010 
9415 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9680 Wire Jumper, O.58MM. . w . . а . +. + 3198 036 90010 
9416 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 3198 036 90010 9683 Wire Jumper, 0.58MM. . w . wou «w w. 3198 036 90010 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9685 Wire Jumper, 0.58MM, w aw «w w wo . +. « 3198 036 90010 
9418 Wire Jumper, O.58MM. . w « w sè а . 3198 036 90010 9686 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 2687 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9421 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w a « +. + 3198 036 90010 9688 Wire Jumper, 0.58MM. . w « «© а . » 3198 036 90010 
9422 Wire Jumper, 0.58ММ, w а . . . . +. + 2198 036 90010 9689 Wire Jumper, O.58MM. . . . wou « w + 3198 036 90010 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9690 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9424 Wire Jumper, O.58MM. . w . . . s wo 3198 036 90010 9691 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9425 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9694 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9426 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w a « +. + 3198 036 90010 9595 Wire Jumper, 0.598MM. . w . а . » 3198 036 90010 
9427 Wire Jumper, 0.55MM. w а . « . sw +. « 3199 036 90010 9697 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9453 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9698 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9460 Wire Jumper, 0.58MM. . w « w sè а . 3198 036 90010 9699 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9463 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . .. + 3198 036 90010 9821 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9500 Wire Jumper, 0.58MM. . w . w as « +. + 3198 036 90010 9822 Wire Jumper, O.58MM. . w « а . woo 3198 036 90010 
9501 Wire Jumper, O.58MM. w а . . ж . +. « 2198 036 90010 9823 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
2503 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9824 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9506 Wire Jumper, 0,.59MM. ws w . . . s +. + 3198 036 90010 9825 Wire Jumper, O.58MM. . w . e . . « . 3198 036 90010 
9507 Wire Jumper, 0.58MM. . w w oo . . » + 3198 036 90010 9827 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w wa « + 3198 036 90010 
9510 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . « vou 3198 036 90010 9828 Wire Jumper, O.58MM. . w wou а . woo 3198 036 90010 
9512 Wire Jumper, O.58MM. w а . . . . +. « 2198 036 90010 9829 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9513 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9830 Wire Jumper, 0.58MM, w aw «w w wo . +. « 3198 036 90010 
9514 Wire Jumper, 0.58MM. . w « w sè wo 3198 036 90010 9831 Wire Jumper, 0.58MM. . w . e . . « + 3198 036 90010 
9515 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 9832 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . « + 3198 036 90010 
9516 Wire Jumper, 0.58MM. . w è w as « +. + 3198 036 90010 9833 Wire Jumper, 0.58MM. . . wou а . +. + 3198 036 90010 
9518 Wire Jumper, 0.58ММ, w а . « . . +. « 2198 036 90010 9834 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9520 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 9835 Wire Jumper, O.58MM. . . . . . . .. 3198 036 90010 
9521 Wire Jumper, O.58MM. « . . . . s wo 3198 036 90010 9836 Wire Jumper, 0.58MM. . . . . . . +. + 3198 036 90010 
9522 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w . . . » « 3198 036 90010 9837 Wire Jumper, 0.58MM. . . a w wa +. « 3198 036 90010 
9524 Wire Jumper, 0.58MM. . . w w . « . + 3198 036 90010 9838 Wire Jumper, O.58MM. w w w vw . . +. + 2198 036 90010 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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PPC132C321 (continued) 


9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


42! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3231 
3332 
3332 
3334 
2223 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Jack Panel 


CBA 

0152 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 


S = 


CRT Panel Parts 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Chassis 


.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
.58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
.58MM. . 
.58MM. . 
Assembly. 


CO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO CO OCO CO O O O OCO O O O O O O O O O O O O 


(Part of Main Chassis) 


Connector, 5 
Connector, 6 


Socket, 


Cap, 


CRT, 


100n, 10 


ropylene 


сар, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


20% 
10% 
5% 


10м, 

3n3, 

560p, 
3n3, 10$ 
100n, ?2 
1n, 10$, 
100 onm, 
1K, 20$, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
100 ohm, 
1K, 20%, 
10 ohm, 
1 ohm, 5 
1 ohm, 5 
1K5, 20% 
22 ohm, 

DC, lmA, 
22 ohm, 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 


15u. 
Signal 
Signal 
Signal 
Signal 


Pin 

Pin 5 ож у 

9 Pin, N-Neck 

%, 250v, 

‚ 250v, Electrolytic. 

‚ 500v, Ceramic 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 2000v, Ceramic. 

0%, 25v, Ceramic. 
500v, Ceramic. . . . 
%, 1/6W, Carbon Fil 
1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 


$, 1/6W, Carbon Film. 


1/2W, Carbon Film. 
5%, 1/2W, Metal Film. 
$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 

, 1/2W, Carbon Film 
$, 1/6W, Carbon Film 
50V, MAX, 115V 
5%, 1/6W, Carbon Film 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
‚ BAV21 
‚ BAS316. 
‚ BAV21 
‚ BAV21 


ІС, TDA61070/N2. 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Parts - 313912729721 
Jack Рапе1 Parts - 313912729721 
Jack Рапе1 Assembly. 


Cable, 


5 Pin, 


Connector, 3 


Socket, 
Socket, 


Connector, 6 
Connector, 9 
Connector, 5 
Connector, 5 


Socket, 
Switch, 


Cap, 
Сар, 
Сар, 
Cap, 
Cap, 


Safety Part 


Click 
Slide 
2u2, 20% 
2u2, 20% 
330p, 5% 
330p, 5% 
100n, 10 


Cinch, 1 
Cinch, 1 


400mm. 
Pin . . 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin. . 
, 4 Pin ae 2% 
, 2P/2Pos, бА . . . 
, 50v, Electrolytic 
, 50v, Electrolytic 
, 50v, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. 
$, 16v, Ceramic 
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(Part of Main Chassis 


Metalized Polyp 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
015 
127 
028 
028 
016 
016 
017 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28161 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29721 
00031 
16601 
04374 
04912 
15776 
06354 
16759 
06353 
18711 
00482 
52280 
52280 
03310 
03310 
01040 


part. 


3001 


3002 
3003 


3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 


3017 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
7001 
7002 
7003 
7004 
9002 
9003 
9004 


Res, 150 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
SSG). woe UP шю 5.5 W w ye se ж ж.ш 
Res, 220К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ава: ш» + owe ak san ые 5оз з ош Q 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SS. an Si dk жолы ы Q ш о Ж Lu de WR се % 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Signal, 1N4148. . 

Transistor, NPN, BC547B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 

Wire Jumper, 0.58MM. 


Comb Filter Panel Parts - 313912729671 
Comb Filter Panel Parts - 31391272967 
Comb Filter Panel Assembly 


CBA 

0150 
0162 
1000 
1102 
1215 
1229 
1237 
1242 
1254 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2011 
2012 
2013 
2014 
2020 
2021 
2023 
2025 
2111 
2113 
2118 
2119 
2120 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
3012 


3013 


3020 
3026 
3027 
3110 
214141 
3116 
3117 
3120 
3121 
3122 
3123 


3124 
3125 
4001 
5000 


5012 
5104 


3 Ріп, 
7 Pin, 


Cable, 
Cable, 
Connector, 


Connector, 3 
Connector, 7 
Connector, 4 
Connector, 3 
Connector, 3 
Cap, 100u, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, lu, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220n, 
47p, 
100п, 
100п, 
Сар, 100п, 
Сар, 47u, 
Battery, 
Сар, 100р, 
Сар, 100р, 
Сар, 22м, 
Сар, 6р8, 
Сар, 100п, 
Сар, 470n, 
Сар, 470п, 
Сар, 470п, 
Res, 220 ohm, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Со11, 
Со11, 
Со11, 


5%, 


7%, 


220 ohm, 
4К7, 5%, 
2М2, 5%, 
4К7, 5%, 
10К, 5%, 
2К7, 5%, 
100 ohm, 
100 ohm, 


A7K, 5%, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 
560 ohm, 
330 ohm, 
10м. 


15м. 
6u8. 


P 
P 
P 
P 
P 


20%, 10у, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
100p, 5%, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
Lithium, 
5% 
5%, 


20% 


, 


, 


, 


10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


400mm. 
220mm. 


4 Pin 
Crystal, Resonator, 


32KHz768 

in 

in 

in 

in 

in "TE 

Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 

16v, Ceramic. 

Ceramic. Қ 
25у, Ceramic. 

Ceramic 

25v, 


50v, 


50v, I 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
3V, 35mAH. 

50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

16у, Electrolytic 
50v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


100K, 5%, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5$, 1/10W, Glass 
5$, 1/10W, Glass . . . 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


5$, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
3135 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
2422 
3198 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
036 
036 
036 


127 
[21 
121 
025 
543 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
023 
023 
023 
023 
023 
017 
016 
023 
016 
023 
023 
023 
025 
526 
016 
016 
028 
016 
017 
017 
017 
017 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 


021 
021 
018 
535 
018 


51510 
52240 


51510 
52240 
51030 
51030 
21030 
51010 
51030 
51030 
51010 
51030 
51040 
51030 
51020 


54790 
51040 
25680 
25680 
25680 
25680 
10010 
40030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 


29671 
00181 
00131 
12479 
00056 
16383 
17209 
15847 
00725 
16936 
11010 
21040 
21040 
21040 
21040 
21040 
21050 
01010 
22240 
04790 
21040 
21040 
21040 
34790 
01254 
01010 
01010 
22290 
06880 
01040 
24740 
24740 
24740 


52210 


52210 
54720 
52250 
54720 
51030 
52720 
51010 
51010 
51040 
54730 
51520 


53310 


55610 


53310 
90020 
31090 
94296 
26880 


PPC132C321 (continued) 


6110 
7000 
7110 
7111 
7112 
7115 
9001 
9002 
9003 


Interface Panel (ITV) Parts - 313913721461 
Interface Panel (ITV) Parts - 3139137 
21461 


S = 


Diode, Signal, 


IC, 


BAS316. 


SAA4961/V3/S1. 


ІС, MK41T56N-00. 
ІС, HEF4052BT. 


Transistor, 
Transistor, 


Wire Jumper, 0 
Wire Jumper, 0 
Wire Jumper, 0 


NPN, BC847 
PNP, BC857B. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


Interface Panel (ITV) Assembly 
Cable, 9 Pin, 
Cable, 3 Pin, 
Cable, 7 Pin, 
Cable, 10 Pin, 


280mm. 
280mm. 
220mm. 

280mm 


Cable, 3 Pin, 400mm. 


Cable, 
Cable, 
Cable, 


сл су нъ 


Pin, 180mm. 
Pin, 280mm. 
Pin, 400mm. 


Cable, 4 Pin, 280mm. 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connetor, 
Connector, 
Сар, 100u, 
Cap, 22p, 
Cap, 4n7, 
Cap, 4n7, 
Cap, 100n, 
Cap, 100n, 
Cap, 100p, 
Cap, 100p, 
Cap, 100n, 


4 Pin 
6 Pin 
3 Pin 
4 Pin 


3 Pin 
9 Pin. 
32 Pin. ox. ui Ww dx 
20$, 10v, Electrolytic. 
$, 50v, Ceramic 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 50v, Ceramic. 
10$, 16v, Ceramic 
10$, 16v, Ceramic 
$, 50v, Ceramic. 
$, 50v, Ceramic. a 
10$, 16v, Ceramic . . . . 


Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


SS4 < xw s 
Res, 10K, 
Res, 47K, 
Res, 47K, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 


5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 


Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 


Res, 10K, 
Res, 10K, 
Res, 10K, 
Res, 4K7, 
Res, 10K, 
Res, 4K7, 
Res, 10K, 
Res, 33K, 
Res, 33K, 
Res, 68К, 
Res, 10K, 
Res, 4K7, 
Res, 10K, 
Res, 10K, 
Res, 1К8, 
Res, 47K, 
Res, 47K, 


Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


SS. 


Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


SS. 


Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 


$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 


Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 


Res, 4K7, 


5%, 1/10W, Metalized Glass 


Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 


Res, Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 
Res, Zero 


ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 
ohm, "Chip" Jumper 


Zener Diode, 5.1 volt. 

Zener Diode, 8.2 volt. 

Zener Diode, 8.2 volt. . 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 


Safety Part 


3198 
9352 
9322 
9533 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2129 
3135 
2122 
3135 
3135 
3135 
3138 
2135 
3135 
2135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2135 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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010 
609 
078 
729 
010 
010 
036 
036 
036 


137 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 


10630 
51112 
54682 
50653 
42030 
42150 
90010 
90010 
90010 


21461 
00071 
00011 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
00201 
16385 
15849 
16407 
15847 
11244 
12484 
15848 
16382 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 
01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 
51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
93330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 


part. 


9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


O O O O O O PMoP OO O 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PPC136C327 


Cabinet & Accessory Parts 


CBA 
S AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 
S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC20 


AC20A 
AC20D 
АС20Е 
АС20Ғ 
AC20J 
AC22 
AC27 
AC28 
AC29 
CBA 
REMOTE 


— Manual no. 
Cabinet & Accessory Parts 
EPS(1B). Module, (ITV) 

AC Cord. -— жож эю Q 
АС Сога Relief (Not Shown) 
Battery, 1.5У AA, 2-Pack, 
Cabinet, Back (ITV). 


Chassis Tray 
Clip, Anode Lead 
CRT A90AKB50X07 (V) 


7629 


(Not Shown 


(3 Used) (Not Shown) 


Customer Control Panel 


Coil, Degaussing . . . 
Holder Degaussing Coil 


Owner's Manual 


Cabinet, Front Assembly - Model PPC13 


6C327. š 
Cabinet, Front 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


(4 Used). 


Speaker, 16R, 5W (2 Used). 


Spring 

Bracket, 
Card, Door 
Bracket, 


(ITV 


Audio Jack Panel 
Remote, 


Transmitter, 


EPS Module, 


Power Button. 


) EP 
(Horiz) . . . 
(ITV) (Not Shown) 
RC2524 /01. 


Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 


1000 
0040 
0118 
0122 
0123 
0124 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0157 
0211 
S 0212 
0213 
0215 
0217 
0218 
S 0220 
0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
S 0243 
0246 
0259 
0262 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


62! 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2202 
2203 
2204 


S = Safety Part 


Tuner, V+U PLL 
Cover, Cinch 
U-Cooling Plate 
Heatsink, Line 
Heatsink, Audio 
Heatsink, SOPS 
Socket, Fuse 
NTC, Holder. 
IC-Spring. 
Spring 
IC-Spring. 


Spring for Bracket 


Spring 
IC-Spring. 
Cable, DIPMATE, 
Cable, 5 Pin, 5 
Cable, 4 Pin, 2 


6 Pin 560mm 
60mm. 
80mm. 


Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 6 Pin . . 
3 Pin 


Socket, Cinch, 


Connector, 5 Pin 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
SAW Filter, 
Filter, Ceramic 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 12V, 5A 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Crystal, 
Crystal, 
HC49/U A 
Cap, 47n, 
Cap, 10м, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Сар, 100u, 
Cap, 22n, 10$, 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$, 
Res, Zero ohm, 
Сар, 100n, +80/ 
Сар, 100n, +80/ 
Cap, 100п, +80/ 


12MHz0 


10%, 

20%, 
20%, 
+80/ 
20%, 


Resonator, 


50v, 
-20%, 


50v, 


-205, 
-20%, 
-20%, 


4 Біп 

2 Ріп 

6 Ріп 

7 Біп 

7 Біп 
Connector, 7 Pin 

6 Pin 

5 Pin 

5 Pin 

3 Pin 

S Pan wou ui wow é 
45MHz75, OFWM1971M 


, AMHz5 
IEC. 
G5PA-1. 


Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 


00. ИТИ" 
18МН2432, 12 Pin, 
16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ov, Ceramic 
Ov, Ceramic 
Ov, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 
"Chip" Jumper 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


16v, 


25v, 
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3139 
3135 
3135 
9299 
3135 
3139 
2125 
9322 
2129 
2422 
2135 
3135 


3121 
3135 
3139 
2125 
3139 
2422 
3139 
2135 
2125 
31335 
2125 
3139 


2422 
3139 
3139 
3135 
3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3139 
3139 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


137 
010 
010 
000 
014 
124 
014 
186 
124 
549 
013 
015 


237 
127 
124 
015 
124 
264 
121 
121 
014 
014 
124 
228 


542 
124 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
021 
023 
023 
023 


22961 
04323 
02841 
10137 
06541 
31324 
04471 
37682 
26472 
43972 
01651 
20912 


52411 
50041 
26461 
03571 
26444 
00401 
26231 
20061 
05211 
09221 
00181 
84651 


90113 
25551 
26131 
60041 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
08951 
09041 
00122 
16269 
16375 
16374 
16383 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
17209 
11244 
17042 
04854 
12481 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
02290 
02290 
03310 
03310 
90020 
21040 
21040 
21040 


part. 


2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2456 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ter. 


Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220n, +80/-20%, 
100n, -80/-20$, 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. А 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 10$, 63v, 


25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
560n, 5$, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic 


2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5%, 

390p, 10%, 

242, 5%, 

5%, 1600v, 
10%, 400v, 
10%, 400v, 
10%, 50v, 
10%, 63v, 
10%, 63v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50у, Ceramic. 

20%, 25у, Electrolytic 
10%, 500у, Ceramic. 
10%, 250v, Polyester 

20$, 250v, Electrolytic. 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 

47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 

2n2, 10$, 1000v, 

2n2, 10$, 1000v, 

470u, 20$, 200v, 

2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 

2u2, 20$, 25v, Electrolytic 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 

47u, 20$, 16v, Electrolytic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic . 

220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Lon, 
15n, 
15n; 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
227 
4n7, 
47u, 
470p, 
68n, 
4u7, 


Polypropylene 
Polyester А 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Metalized Polyes 


Metalized Polypr 


160v, Metalized Polypro 


Polypropylene. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 


22240 
21040 
51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
22230 
01520 
21050 
02220 


75104 
42240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90025 
91331 
46810 
01010 
90482 


90042 
90255 
90219 
90219 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 
21050 


PPC136C327 (continued) 


2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3136 
3138 
3151 


3152 


21/33 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


Safety Part 


33p, 5%, 
lu, 

68p, 
68p, 5%, 
1n, 10%, 


5%, 


+80/- 


50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
16v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
1р, 25$, 50v, Ceramic 

1р, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
In, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. I 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. š 
4u7, +80/-20%, 10у, Ceramic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 
101, 20%, 50у, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
330р, 5%, 50у, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized 


Ceramic. 


Film. 
Film. 
Glass 
Glass 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Film. 


470 


680 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
680 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
680 ohm, 1/16W, Metalized Gl 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


$ 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Gl 


ohm, 
ohm, 


560 
100 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Be sure 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


to use exact replacement 


016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 


03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
22250 
22250 
22250 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
01010 
01010 


36810 


36810 


36810 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
04710 


part. 


о о о о 0 о 09 


3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 1/16W, Metalized Gl 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/16W, Metalized 
12K, 5$, 1/10W, Metalized 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
39K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film : 
100 onm, %, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper боз 
ІМ, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
8R2, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

5R6, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. d^ € wes 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


3M3, 
DC, 
1М5, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, В57237, 3W1, 4R7, 20% қ 
270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
108 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 


33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
91725 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 


PPC136C327 (continued) 


3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
"n 5а G5 ге Жос de twe jan ee ж. 214 2198 
ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 2120 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

š CNN an YÈ уш 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
oS oe SË. Uwe E сё UM жой Q ож QQ 3198 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 
ыш ж.ш 2% TEN den а-в jan we 452 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
5 5 5 Жой Q ш оё ж жобо Q ee tè 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ux M... 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
& ж de Шә е de 0x» ж ж жоє ж e в 4 3198 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ООО И КОО ы 50 5 есе Б. 4, зів 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ж 2-06 об 9 IW & 8 в jan coro & ww 3198 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
dll... 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
-—71d)-.:- 
220 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
108 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
91725 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
31820 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 


51010 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4804 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 820n 
Coil, 648. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 
Coil, 1m 
Transformer, 
Coil, 33u. е. sQ. ж ош йт. Fš 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 
Transformer, Signal Driver, 
0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filter, 
Transformer, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u. š 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 1222... 2. 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. A 
Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect, BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062 

Diode, Rect, 1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 
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Jumper 
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Jumper 
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Jumper 
Jumper 


0.58MM. "uu 
100MHz, 80 ohm. 


PSLOT 


Choke. 

4u7. 

3u3. 

39u. аа” 

Mains, 5mH, 2А к ж aktè 
Layer, SS39009-04 B 
100МН2,  50R. 
100MHz,  50R. 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


1/10W, Metalized Glass 


SC10015-0 
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2422 
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3198 
3198 
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3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
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3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9336 
9338 
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3198 
3198 
3198 
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9337 
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3198 
3198 
9331 
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9337 
9322 
9337 
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9337 
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021 
021 
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018 
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018 
036 
018 
018 
018 
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018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
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90020 
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90020 
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90020 
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90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
74780 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 


PPC136C327 (continued) 


6541 Zener Diode, 10 volt 

6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 

6561 Diode, Rect,  SB340L-7010. 

6563 Diode, Signal, BAS316. 

6565 Diode, Signal, ВАУ70 

6580 Diode, Signal, BAS316. 

6681 Diode, Signal, BAT85 

6691 LED,  LTL-10224WHCR. 

6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V 

6831 Diode, Signal, 1N4148. 

6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

7200 IC, TDA9563H/N1/4. 

7201 Transistor, NPN, BC847B. 

7204 Transistor, PNP, BC857B. 

7205 Transistor, PNP, BC857B. 

7208 Transistor, PNP, BC857B. 

7400 FET Power, 5ТРЗМС6ОЕР. 

7441 Transistor, PNP, BC857B. 

7443 Transistor, PNP, BC557B. . 

7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 

7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 

7461 Transistor, NPN, BC337-25. 

7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7463 Transistor, PNP, BC327-25. 

7471 IC, TDA8359J/N2. a. . . 

7480 Transistor, NPN, BD135 

7482 Transistor, NPN, BD135 . 
S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). 

7520 ІС, TEA1507P/N1. : 

7521 FET Power, STP8NCB5OFP. 

7522 Transistor, NPN, BC847B. 

7540 Transistor, NPN, BC547B. 

7560 IC, L78L33ACZ. Sw. ee le 5 

7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7580 Transistor, PNP, BC857B. 

7602 ІС, M24C16-WBN6. . . . . . 

7606 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7801 ІС, HEF4052BT. 

7831 IC, MSP3445G-PO-B8 

7901 IC, AN7522N . . . . 

9001 Wire Jumper, 0.58MM. 

9111 Wire Jumper, 0.58MM. 

9112 Wire Jumper, 0.58MM. 

9113 Wire Jumper, 0.58MM. 

9171 Wire Jumper, 0.58MM. 

9172 Wire Jumper, 0.58MM. 

9173 Wire Jumper, 0.58MM. 

9175 Wire Jumper, 0.58MM. 

9176 Wire Jumper, 0.58MM. 

9178 Wire Jumper, 0.58MM. 

9179 Wire Jumper, 0.58MM. 

9182 Wire Jumper, 0.58MM. 

9183 Wire Jumper, 0.58MM. 

9192 Wire Jumper, 0.58MM. 

2193 Wire Jumper, 0.58MM. 

9406 Wire Jumper, 0.58MM. 

9407 Wire Jumper, 0.58MM. 

9408 Wire Jumper, 0.58MM. 

9409 Wire Jumper, 0.58MM. 

9410 Wire Jumper, 0.58MM. 

9411 Wire Jumper, 0.58MM. 

9412 Wire Jumper, 0.58MM. 

9413 Wire Jumper, 0.58MM. 

9414 Wire Jumper, 0.58MM. 

9415 Wire Jumper, 0.58MM. 

9416 Wire Jumper, 0.58MM. 

9417 Wire Jumper, 0.58MM. 

9418 Wire Jumper, 0.58MM. 

9419 Wire Jumper, 0.58MM. 

9421 Wire Jumper, 0.58MM. 

9422 Wire Jumper, 0.58MM. 

9423 Wire Jumper, 0.58MM. 

9424 Wire Jumper, 0.58MM. 

9425 Wire Jumper, 0.58MM. 

9426 Wire Jumper, 0.58MM. 

9427 Wire Jumper, 0.58MM. 

9453 Wire Jumper, 0.58MM. 

9460 Wire Jumper, 0.58MM. 

9463 Wire Jumper, 0.58MM. 

9500 Wire Jumper, 0.58MM. 

9501 Wire Jumper, 0.58MM. 

9503 Wire Jumper, 0.58MM. 

9506 Wire Jumper, 0.58MM. 

9507 Wire Jumper, 0.58MM. 

9510 Wire Jumper, 0.58MM. 

9512 Wire Jumper, 0.58MM. 

9513 Wire Jumper, 0.58MM. 

9514 Wire Jumper, 0.58MM. 

9515 Wire Jumper, 0.58MM. 

9516 Wire Jumper, 0.58MM. 

9518 Wire Jumper, 0.58MM. 

9520 Wire Jumper, 0.58MM. 

S = Safety Part Be 
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9836 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9837 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9838 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9839 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9840 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9841 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9842 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9843 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9844 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9845 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9846 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9847 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9849 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9851 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9901 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9902 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9903 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9904 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9905 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9911 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9912 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9913 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9914 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9915 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9916 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9918 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9919 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9921 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9991 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9993 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9994 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9996 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9997 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 
S 0244 Connector, 5 Pin 2422 
S 0245 Connector, 6 Pin 2422 
S 0254 Socket, CRT, 10 Pin. ¿ € < < « « 2422 
2330 Сар, 100п, 10%, 250v, Metalized Polyp 
ropylene б“ а 49$ G9 ёз ж є эз 2222 
2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 
2341 Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 
2342 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2343 Cap, 3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 
2344 Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 3198 
2345 Cap, lin, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 3198 
3332 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 2306 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
S 3345 VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 2322 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
5342 Coil, 22u. ze з 2422 
6331 Diode, Signal, BAV21 3198 
6332 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6333 Diode, Signal, BAV21 3198 
6335 Diode, Signal, BAV21 3198 
7330 IC, TDA6107Q/N2. 9352 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Jack Panel Parts - 313912729721 
Jack Рапе1 Parts - 313912729721 
СВА Jack Рапе1 Assembly. 3139 
0152 Cable, 5 Pin, 400mm. 3135 
1002 Connector, 3 Pin . . 2422 
1003 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1004 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1005 Connector, 6 Pin 2422 
1006 Connector, 9 Pin 2422 
1007 Connector, 5 Pin 2422 
1008 Connector, 5 Pin . . 2422 
1009 Socket, Click, 4 Pin E ж ou 2422 
1010 Switch, Slide, 2P/2Pos, 6A . . . 2422 
2001 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2002 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
187 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
01.9 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
539 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
015 
127 
028 
028 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
16621 


04853 
04854 
80079 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29721 
00031 
16601 
04374 
04912 
15776 
06354 
16759 
06353 
18711 
00482 
52280 
52280 


part. 


2003 
2004 
2005 
3001 


3002 
3003 


3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 


3017 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
7001 
7002 
7003 
7004 
9002 
9003 
9004 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 
Res, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


330p, 5$ 
330p, 5$ 
100n, 10 
150 ohm, 


220K, 5$ 
150 ohm, 


220K, 5$ 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
100 onm, 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
100 onm, 
10K, 5$, 
100K, 5% 
10K, 5$, 
ІК, 5%, 
47 ohm, 
100К, 5% 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Signal 


, 50v, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. 
$ Lov, “Сетаптб w. se uu 
$, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Glass 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5$, 1/10W, Glass . . . 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Gla 


Glass 
Glass 


‚ 1/10W, Metalized Glass 
5.6 volt. 
5.6 volt. 
5.6 volt, 
5.6 volt. 
, LN4148. 


NPN, BC547B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Comb Filter Panel Parts - 313912729671 


CBA 

0150 
0162 
1000 
1102 
1215 
1229 
1237 
1242 
1254 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2011 
2012 
2013 
2014 
2020 
2021 
2023 
2025 
2111 
2113 
2118 
2119 
2120 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
3012 


3013 


3020 
3026 
3027 
3110 
3111 
3116 
2117 
3120 
3121 
3122 
3123 


3124 


3125 


4001 


Comb Filter P 
Comb Filter P 
Cable, 3 Pin, 
Cable, 7 Pin, 
Connector, 4 


Crystal, Resonator, 


Connector, 3 

Connector, 7 

Connector, 4 

Connector, 3 

Connector, 3 

Cap, 100u, 20 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, lu, +80/ 
Сар, 100р, 5% 
Сар, 220n, +8 
Сар, 47р, 5%, 
Сар, 100п, 48 
Сар, 100п, 48 
Сар, 100п, 48 
Сар, 47u, 20$ 
Battery, 
Cap, 100p, 5$ 
Cap, 100p, 5$ 
Cap, 22u, 20$ 
Сар, 6p8, 7%, 
Сар, 100n, 10 
Cap, 470n, +8 
Cap, 470n, +8 
Cap, 470n, +8 
Res, 220 ohm, 
ass. 


Res, 220 ohm, 


Lithium, 


ass. 
Res, 


4К7, 5%, 


anel Parts - 31391272967 
апе1 Assembly 

400mm. 

220mm. 
Pin © ш ж % 
32KHz768 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin . . 
%, 10у, 
0/-20%, 
0/-20%, 
0/-20%, 


Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
-20%, 16v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. . 
0/-20%, 25у, Ceramic. 
50v, Ceramic 
0/-20%, 25у, 
0/-20%, 25v, Ceramic. 
0/-20%, 25v, Ceramic. 

‚ 25v, Electrolytic 

3V, 35mAH. 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 16v, Electrolytic 

50v, Ceramic 

%, 16v, Ceramic 

0/-20$, 16v, Ceramic. 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


Ceramic. 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 


2M2, 
4К7, 
10K, 
2К7, 


LOOK, 
47K, 
1K5, 


% 
% 
% 


% 


100 ohm, 
100 ohm, 


5% 


% 


330 ohm, 
560 ohm, 


330 ohm, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
, 1/10W, Metalized 
, 1/10W, Metalized 
5%, 1/10W, Glass 
5%, 1/10W, Glass . . . 
%, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Gl 


, 1/10W, 
y 1/10W, 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2129 
3135 
31.35 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


016 
016 
017 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
025 
543 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
023 
023 
023 
023 
023 
017 
016 
023 
016 
023 
023 
023 
025 
526 
016 
016 
028 
016 
017 
017 
017 
017 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 


021 
021 


03310 
03310 
01040 


51510 
52240 


51510 
52240 
51030 
51030 
51030 
51010 
51030 
51030 
51010 
51030 
51040 
51030 
51020 


54790 
51040 
25680 
25680 
25680 
25680 
10010 
40030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 


29671 
00181 
00131 
12479 
00056 
16383 
17209 
15847 
00725 
16936 
11010 
21040 
21040 
21040 
21040 
21040 
21050 
01010 
22240 
04790 
21040 
21040 
21040 
34790 
01254 
01010 
01010 
22290 
06880 
01040 
24740 
24740 
24740 


52210 


52210 
54720 
52250 
54720 
51030 
52720 
51010 
21010 
51040 
54730 
51520 


53310 


55610 


53310 
90020 


PPC136C327 (continued) 


5000 Coa; TOUS < x = s «=» „зз 3198 018 31090 7708 Transistor, ЫРЫ, BC847B. w . w . . . 3198 010 42030 
5012 СВЕ, LIe s a ж а.в 4 2 SS 4 we ¿2422 939 94296 7715 Transistor, NEN, BC847B. & w . . . . 3198 010 42030 
5104 Сөзі, GU6i „ s w s e a æ o e < x x c. 3198 018 26880 7716 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
6110 Diode, Signal, BAS316. . . s . . . « 3198 010 10630 9001 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7000 ІС; SAA4961/7V3/81, a w o «ie a. wou 9352 609 51112 9002 Wire Jumper, O.58MM. a . . . s . +. + 3198 036 90010 
7110 IC, MK41T56N-00. 5 . . w . +. + + + = 9322 078 54682 9003 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w w . +. + 3198 036 90010 
7111 IC; HEF4052BT; у. sb < e Se Wow œ 9333 729 50653 9004 Wire Jumper, 0.58MM. . w ww s € wou 3198 036 90010 
7112 Transistor, NPN; BC847B. . w s w . . 3198 010 42030 9005 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7113 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9007 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . +. w 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. wé . . ais . + + 3198 036 90010 9008 Wire Jumper, O.58MM. a wo . . ex a 3198 036 90010 
9002 Wire Jumper, 0.58MM. w w . ws . +. + 3198 036 90010 9009 Wire Jumper, 0.58MM. w. а . . v . » 4 3198 036 90010 
9003 Wire Jumper, O.58MM. . « s s . +. + 3198 036 90010 9010 Wire Jumper, 0.58MM. w. w ww . € +. + 3198 036 90010 

9021 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 


Interface Panel (ITV) Parts - 313913721461 
Interface Panel (ITV) Parts - 3139137 


21461 
CBA Interface Panel (ITV) Assembly . . . 3139 137 21461 
0149 Cable, 9 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00071 
0151 Cable, 3 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00011 
0162 Cable, 7 Pin, 220mm. . . . . . . . + 3135 121 00051 
0163 Cable, 10 Pin, 280mm . . . . . . . . 3135 121 00061 
0164 Cable, 3 Pin, 400mm. . . . . . . . . 3135 121 00161 
0167 Cable, 4 Pin, 180mm. . . . . . . . . 3135 121 00081 
0168 Cable, 6 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00041 
0173 Cable, 5 Pin, 400mm. . . . . . . . . 3135 121 00031 
0179 Cable, 4 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00201 
0217 Connector, 4 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16385 
0227 Connector, 6 Pin . . . . . . . + +s . 2422 025 15849 
0228 Connector, 3 Pin . . x< . . < a <| . a 2422 025 16407 
0237 Connector, 4 Pin . . . . . . . + + . 2422 025 15847 
0240 Connector, 7 Pin . . x < < » . < . . 2422 025 11244 
0242 Connector, 10 Pin. . . . . . . . + . 2422 025 12484 
0259 Connector, 5 Pin s < x s < w w . . . 2422 025 15848 
1002 Connector, 3 Pin . . x< . . < a <| . . 2422 025 16382 
1259 Connetor, 9 Pin. . . . . . < . . . . 2422 025 11243 
1800 Connector, 32 Pin. . . . . . . . . . 3135 010 03531 
2703 Cap, 100u, 20$, 10v, Electrolytic. . 3198 025 11010 
2705 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 
2706 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2707 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2709 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2710 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2711 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2712 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2713 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
3703 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

SSe do 4 жш ow 4 van MWN Ж 40% de x s uec ж 21108 021 57590 
3707 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3708 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3710 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3715 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
3716 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3717 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3718 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3719 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3720 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3721 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3722 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3723 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53330 
3724 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53330 
3725 Res, 68K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 56830 
3726 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3727 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3728 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3729 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3731 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51820 
3733 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3734 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3735 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

ӨЗ: : 2 2 9: SA оф a 5 5 4% S198:021.57590 
3736 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

SSe : d ж ere ж X 4 Boe € € € e a ж € -3198 021 57590 
3740 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 013 02210 
3741 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 
3742 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3743 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
3744 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
4004 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4005 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4006 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4008 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4009 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4010 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
6703 Zener Diode, 5.1 volt. . . . . . . . 3198 010 25180 
6704 Zener Diode, 8.2 volt. . . . . . . . 3198 020 58280 
6706 Zener Diode, 8.2 volt. . . . . . . . 3198 020 58280 
7100 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
7701 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3196 010 42030 
7704 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
7705 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
7706 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
7707 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


PRF227S325 - Manual по. 


Cabinet & Accessory Parts 


S AC01 
AC04 
AC07 
AC09 

S AC10 

S AC12 
AC13 
AC16 
AC20 
AC20a 
AC20d 
AC20g 
AC20h 
AC20j 
AC20k 
AC20k1 
AC20k2 
AC20k3 

S AC21 


Cabinet & Accessory Parts 
AC Cord. 

Cabinet Back 

Chassis Tray 55 52 
Clip, Аподе Lead (3 Used). 
CRT, A68QCP893X001 
Degaussing Coil. 


Holder, Degaussing Coil (4 Used) 


Owner's Manual 


Cabinet Front Assembly f/PRF2278325. 


Cabinet Front. 

Light Guide. 

Power Button Cover 

Power Button Shaft "d 
Speaker, 16ohm, 5W (2 Used). 
Top Control Panel. "n 
Top Control Bracket. 

Top Control Button 

Top Control Cover. 


RT). 


Main Chassis Assembly Parts 


0127 
S 0211 
S 0212 
0214 
0219 
0220 
S 0221 
S 0222 
0223 
0225 
0239 
0240 
0243 
0246 
0251 
0259 
0262 
0267 
1000 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1660 


1831 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2111 
2112 
2113 
2123 
2125 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2181 
2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 


S = Safety Part 
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Main Chassis Assembly Parts 
Socket Fuse. 


Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 4 Pin 


Connector, 2 Pin . . 
Socket, Cinch, 9 Pin 
Socket, MDIN, 10 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 7 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 3 Pin 


Tuner, V+U PLL "AP 
SAW Filter, 45МН275, OFWM1971M 
Filter, Ceramic, 4MHz5 

Fuse, 4A, 250V, IEC. 

Relay, ІР, 12V 


Crystal Resonator, 12 MHz, 20P, HC49/ 


U A. 


Crystal Resonator, 18MHZ432 12Р HC49 


/U A нс AN лш Oh Sm ш 
Cap, 47п, 10%, 16у, Ceramic. 


Сар, 10u, 20%, 50v, Electrolytic 

Сар, 470u, 20%, 16v, Electrolytic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 


Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 


Cap, 4705, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 


Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 
Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 


Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Res, Zero ohm, Chip Jumper 
Res, Zero ohm, Chip Jumper . 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 


Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 


Cap, 330p, 10%, 50v, Ceramic 


Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 


Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5%, 50v, Ceramic 


Cap, 2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25у, Ceramic. 
Сар, 4u7, 20%, 50у, Electrolytic 
Cap, lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
Cap, 470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 
Cap, 22n, 10%, 50v, Ceramic. 


Сар, 10001, 20$, 16v, Electrolytic 


Cap, 22n, 10$, 25v, Ceramic. 


Cap, даба: 480/205, 25v, Ceramic. 


Cap, 470n, 10$, 50v, Polyester 


7629 


Deflection Yoke, ITC (Supplied with C 


3135 
2159 
3139 
2123 
9342 
2422 
2129 
3135 
3121 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 
3139 


000- 


2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2467 
2468 
2471 
2472 


2473 


2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 


2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 


2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2541 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2566 
2567 
2568 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
ter. 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


22n, 10%, 50у, Ceramic. 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 


100n, 5$, 63v, Metallized Polyes 


220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. х 
22n, 10$, 25v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 

1n, 5$, 25v, Ceramic. 

Zero ohm, Chip Jumper қ 
242, 20%, 50у, Electrolytic 
470р, 10%, 500у, Ceramic. 
47u, 20%, 50у, Electrolytic 
2200, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
22n, 10$, 50у, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
360n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

820p, 10$, 2000v, Ceramic 


2u2, 5$, 160v, Metallized Polyp 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ster 
Cap, 
ster 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


12n, 5$, 1600v, Polypropylene 
15n, 10$, 400v, Polyester 
15n, 10$, 400v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 


150n, 10$, 63v, Metallized Polye 


100n, 10$, 63v, Metallized Polye 


2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 


120n, 5$, 250v, Metallized Polyp 


ropylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 275v, Metallized Poly 


propylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20%, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic : 
100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
470u, 20$, 6.3v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 16v, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 10v, Ceramic. 
68p, 5$, 50v, Ceramic 

68p, 5$, 50v, Ceramic 

1n, 10$, 50v, Ceramic 


3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 


2222 


2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 


2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 


2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


017 
017 
017 
017 


370 
023 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 


365 


365 
017 
017 
017 
021 
019 


479 
021 
021 
021 
021 
021 
019 


336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
017 
558 
021 
019 
014 
021 
025 
025 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 


02230 
31520 
41050 
02220 


76104 
22240 
21020 
02230 
32230 
52280 
31020 
31020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
02230 
01810 
34790 
90019 
91331 
46810 
01010 
90486 


90042 
90156 
90219 
90219 
01040 


75154 


75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 


90051 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 


29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
01030 
90472 
91654 
11020 
01040 
91353 
04710 
34790 
51080 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
31020 
33390 
41050 
33390 
41050 
36890 
36890 
01020 


PRF227S325 (continued) 


2616 
2618 
2619 
2801 
2802 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3112 
3114 
3116 
3121 
3123 
3124 


3125 
3126 


3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3138 
3141 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


2213 
3217 


G= 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Res, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
ass. 
Wire 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Wire 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
ass. 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 


Safety Part 


470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
22u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10у, Ceramic 3198 
Zero ohm, Chip Jumper 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1р, 25%, 50у, Ceramic 3198 
1р, 25%, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1n, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5$, 25v, Ceramic. 3198 
390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
1000u, 20$, 16v, sicdtrolyPie 3198 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic ç 3198 
470n, +80/-20%, 16у, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
10u, 20$, 50v, Біле зіне 3198 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 3198 
330р, 5%, 50у, Ceramic. . 3198 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5%; 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
1K5, 5$, 1/16W, Metallized Glue 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220K, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
220К, 5$, 1/16W, Metallized Glas 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
Jumper, 0.58MM. . . . 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Mekatiizeu Сі 

фо lak 5 % 3198 
Jumper, 0. 58MM. 3198 
75 ohm, 5$, 1/16W, Mékaliisèd G1 

5-4 Sen & жоя a ш ж Ch ж ж vw ж се 531198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Jumper, 0.58MM. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
1k, 5$, Carbon. 3198 
33K, 5$, 1/16W, Маса ва: Glass 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 

X Ue dw. dis edi X кз èn SE жой б x x- 22198 
68 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 

> wu % koo ode de ж ж TE vè ж з е 3198 
470 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 

ES LI uu. 
560 ohm, 5%, `176й, Carbon Film. 3198 
330К, 5%, 1/16W, Metallized Glas 3198 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


Be sure to use exact replacement 


017 
017 
017 
025 
017 
017 
021 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
021 
016 
021 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
036 


021 
036 


021 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
036 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
021 
011 


021 


021 


021 


011 
021 


44740 
41050 
21050 
52290 
42240 
22250 
90020 
90030 
31080 
31080 
34790 
34710 
32210 
31520 
54780 
41040 
51090 
41040 
51090 
51090 
41040 
31010 
31020 
31020 
90030 
31020 
90030 
31020 
33390 
34790 
31510 
31810 
32210 
35610 
33910 
31030 
21020 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
06890 
31020 
01510 
32240 
01510 
32240 
01010 
01010 
01010 
07590 
90010 


37590 
90010 


37590 
01510 
34730 
01510 
34730 
07590 
01010 
90010 
01020 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
51020 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 


05610 
33340 


part. 


62! 


3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
5455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3504 


3506 
3507 
3508 
3510 


3919 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 


Res, 82K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 560 ohm, 5%, 1/16W, Metallized G 
lass . . . . e Ж e ж.ж жож S VES ж о» 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 22K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 
Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 39K, 1$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5$, Carbon 

Res, 680K, 5$, 1/10W, Metallized Gas 
Res, 33K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, lk, 5$, Carbon. 

Res, 10M, 5$, 1/10W, КЕТЕ Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 470K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 220K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 

Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 4R7, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Таза 4 2-9 wa ou twou и: 

Res, Zero ohm, Chip Jumper à 

Res, 1M, 5$, 1/10W, Metallized diass 
Res, 15K, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 5K6, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 180 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 68 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 5R6, 5%, 1/3W, Metal Film 

Res, 5K6, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 2K, 1%, 3/5W, Metal Film. 

Res, 6R8, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, Zero ohm, Chip Jumper 

Res, 1K, 5%, 1/6W, Carbon Film 

Res, 15K, 5%, 1 1/3W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 33 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film 
Res, 27K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 3K3, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 470K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 3R9, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2R2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 2K2, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Piim: 
Res, 150 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 2K7, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 1R5, 5%, 1/4W, Carbon Film. 

Res, 12k, 1%, Metal Film 

Res, 10K, 1%, 3/5W, Metal Film 

Res, 3K9, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 22 ohm, 5%, 2 1/2W, Metal Film. 
Res, 4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

Res, 8K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 

Res, lk, 5$, Carbon. . . . . . 

Res, 6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

Res, 4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

Res, 22k, 5$, Carbon к 

Res, 100К, 5%, 1/10W, Мева сва Gilas 
Res, 100K, 5%, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 12K, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 10k, 5%, Carbon сы Se lend 
Res, 3 ohm, +30%/-20%, 144v, РТС, Car 
bon Film 24.04. Ж ой EE 
Res, ІМ5, 5%, 1/2W, Metallized Glass 
Surge Protector, DSP-301N-A21F A. 
Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 4.7 ohm, 20$, 3W1, NTC, Carbon F 
Pu go %. Өсе Шон. m Re 4 % 4-5 2 lan 52 8 
Res, 270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1К2, 5%, 1/10W, Metallized Glass 
Res, 4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

Res, 330K, 5$, 1/10W, Metallized Glas 
Res, 100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 56K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 
Res, lk, 5$, Carbon. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2120 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2122 
2322 
2422 
3198 


2122 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 


021 
021 
011 
011 
011 


021 
011 
021 
021 
011 
108 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
915 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 


663 
242 
549 
013 


612 
011 
021 
011 
021 
204 
021 
021 


38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
92633 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
02240 
18203 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03568 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01010 
03320 
54740 
13908 
12208 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
32290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 


00019 
13155 
43073 
02210 


00056 
02710 
51220 
04780 
53340 
03101 
55630 
51020 


PRF227S325 (continued) 


3526 Res, OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
3527 Res, 0R33, 5$, 3/5W, Metal Film. 3198 
3528 Res, Zero ohm, Chip Jumper š 3198 
3529 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metallized glass 3198 
3530 Res, 10k, 5%, Carbon 3198 
3531 Res, 4К7, 5%, 1/10W, КЕРЕ 61558 3198 
S 3532 Res, 2K2, 5%, 1/3W, Metal Film . 2306 
3541 Res, 470 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
Тас s - e % % 4 4.4 ешш шсш we w « 3198 
3542 Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3543 Res, 82K, 1$, 3/5W, Metal Film 2312 
3544 Res, 4К7, 1$, 1/10W, Metallized Glass 2120 
3545 Res, 270К, 5$, 1/8W, Metallized Glass 2322 
3548 Res, 15K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3552 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3557 Res, 1k, 5$, Carbon. 3198 
3560 Res, 47 ohm, 5$ 1/60, carbon Piin 3198 
3561 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3562 Res, 12K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3563 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3564 Res, OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
3565 Res, 330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 3198 
3566 Res, 2K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3567 Res, 1K8, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3568 Res, 8K2, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3569 Res, 5K6, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3580 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metallized Glass 3198 
3594 Res, 330 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass š Я == d ж ж, ae ж 50% 198 
3595 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3596 Res, 220К, 5%, 1/10W, Metallized Glas 3198 
3601 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3603 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3604 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3605 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3606 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3607 Res, 2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3608 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3609 Res, ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3610 Res, 8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3611 Res, 100 ohm, 5$, 1/16W, Metallized G 
PASS. a « X 5% S cw ж. ою oo 3198 
3618 Res, 6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
3622 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
LASS w W < woe & owe a ож we cx 4. 4 3-99 
3623 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3624 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3625 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3626 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3627 Res, 4К7, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3628 Res, 10K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3630 Res, 2K2, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3632 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper А 3198 
3634 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3636 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Metallized G 
lass . . . < x 3198 
3639 Res, Zero ohm, "Chip! amps š 3198 
3801 Res, 220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3802 Res, ІК, 5%, 1/6W, Carbon Film . 3198 
3809 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
ASS 4 w жо» de жо w S жоё ж ov av w 2298 
3810 Res, 75 ohm, 5$, 1/16W, Metallized Gl 
азб e Wo» © 4 4-04 de шс» 4 a we 21298 
3831 Res, 47K, 5$, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3832 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3833 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3836 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3837 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3838 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3839 Res, 100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3843 Res, 2K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3901 Res, 1K, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3902 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3903 Res, 3K3, er 1/16W, Metallized Glass 3198 
3904 Res, 10К, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3905 Res, 3K3, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3906 Res, 10К, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
3907 Res, 8K2, 5%, 1/16W, Metallized Glass 3198 
4001 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4002 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4101 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4102 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4104 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4181 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4209 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4216 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4217 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 3198 
4401 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4402 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4430 Res, Zero ohm, Chip Jumper 3198 
4500 Res, Zero ohm, Chip Jumper A 3198 
4604 Res, 3K3, 5$, 1/10W, Магатї аза! ара 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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012 11070 4613 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
012 13370 4614 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
021 90020 4615 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
021 54730 4617 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
021 51030 4619 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
021 54720 4622 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
204 03222 4623 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
4691 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
021 54710 4692 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
021 51520 4693 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
915 18203 4801 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
108 92624 4811 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
730 61274 4831 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
021 51530 4833 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
021 54720 4835 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
021 51020 4901 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
011 04790 4903 Res, Zero ohm, 'Chip' Jumper 
011 01010 4982 Res, Zero ohm, Chip Jumper 
021 51230 5001 Coil, 27u. o4 < € os 
021 55620 5002 Coil, 820n 
012 21070 5201 Coil, 6u8. 
012 13310 5202 Coil, 10u. © °% de de & fèk xD СУЎ 
021 52220 5204 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 31820 5205 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
021 58220 5206 Wire Jumper, 0.58MM. 
021 55620 5241 Coil, 10u. 
021 54730 5242 Coil, 10u. 
5401 Coil, 1m "Wo 
021 53310 5445 Transformer, LOT PSLOT 29''. 
021 52240 5451 Coil, 22u. е ож QQ. NI шт чёт, TÉ 
021 52240 5452 Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
011 08220 5457 Linear Correction Coil ki ea шз 
011 01010 5461 Transformer, Signal Driver, SC10015-0 
011 01010 0 B. so ou 
021 34720 5463 Coil, Choke. 
011 02220 5471 Coil, 648. 
011 02220 5472 Coil, 3u3. 
011 01010 5480 Coll, 330: "PEE 
011 01020 5501 Filter, Mains, 5mH, 2A "PD s 
011 08220 5520 Transformer, SMT Layer, SS39009-04 B 
5521 Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
021 31010 5560 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
011 06820 5561 Coil, 27u. іы de unl сє зш 
5562 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 51010 5564 Fixed, Inductor, 100MHz,  50R. 
021 34720 5602 Coil, 5u6. 
011 01010 5603 Coil, 5u6. 
011 01010 5604 Coil, 5u6. 
021 34720 5831 Coil, 6u8. 
021 34720 5832 Coil, 6u8. 
021 31030 5833 Coil, 6u8. 
021 32220 5835 Coil, 12u. "Dm 
021 90030 6001 Zener Diode, 33 volt 
011 01010 6006 Diode, Signal, 1N4148. 
6007 Diode, Signal, 1N4148. 
021 51010 6201 Diode, Signal, BAS316. 
021 90030 6202 Diode, Signal, BAS316. 
011 02210 6206 zener Diode, 6.8 volt. 
011 01020 6400 Res, 1K, 1%, 3/5W, Metal Film. 
6401 Zener Diode, 47 volt 
021 37590 6445 Zener Diode, 10 volt 
6447 Diode, Signal, 1N4148. 
021 37590 6448 Zener Diode, 6.2 volt. 
021 34730 6449 Diode, Signal, BAV99 
011 01010 6453 Zener Diode, 6.8 volt. 
011 01010 6460 Diode, Rect, BY228/24. 
021 31020 6461 Diode, Rect, RGP30J- 17004. 
011 01010 6462 Zener Diode, 9.1 volt. 
021 31020 6465 Diode, Signal, BAV21 
011 01010 6466 Diode, Signal, BAV21 
021 32220 6467 Diode, Signal, BAS316. 
021 31020 6468 Diode, Signal, BAS316. 
021 33320 6469 Diode, Rect,  BYD33J 
021 33320 6470 Diode, Signal, BAV99 
021 31030 6476 Zener Diode, 15 volt 
021 33320 6481 Zener Diode, 5.6 volt. 
021 31030 6482 Zener Diode, 9.1 volt. 
021 38220 6483 Zener Diode, 33 volt 
021 90030 6485 Diode, Rect,  BYD33J 
021 90030 6486 Diode, Rect, EGP20DL-5100. 
021 90030 6487 Diode, Rect,  BYD33D 
021 90030 6488 Diode, Rect, EGP20DL-5100. Я 
021 90030 6500 Diode, Bridge Rect, GBUAJL-7002. 
021 90030 6520 Diode, Rect,  BYD33D 
021 90030 6523 Diode, Signal, 1N4148. 
021 90030 6524 Diode, Rect,  1N5062 
021 90030 6525 Diode, Rect,  1N5062 
021 90020 6526 Zener Diode, 22 volt 
021 90020 6540 Zener Diode, 6.2 volt. 
021 90020 6541 Zener Diode, 9.1 volt. 
021 90020 6560 Diode, Rect, BYV29X-500. 
021 53320 6561 Diode, Rect, SB340L-7010 
part. 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
9322 
9340 
9322 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
150 
555 
128 


90020 
90020 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
21090 
90020 
90020 
90010 
21090 
11090 
71020 
21421 
72290 
90020 
53201 


02465 
37021 
76880 
23380 
97335 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10010 
10010 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
08685 
59127 
18682 


PRF227S325 


6563 
6565 
6566 
6569 
6570 
6580 
6831 
6901 
7101 
7200 
7201 
7204 
7205 
7400 
7441 
7443 
7450 
7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7541 
7542 
7560 
7561 
7562 
7564 
7580 
7602 
7606 
7801 
7802 
7831 
7901 
9001 
9171 
9172 
9173 
9173 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9414 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9424 
9425 
9426 
9427 
9453 
9460 
9463 
9500 
9501 
9503 
S 9506 
S 9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 


S = 
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Safety Part 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 


Zener Diode, 


Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Res, Zero ohm, 


Transistor, 


(continued) 


BAS316. 
BAV70 

1N4148. 
BAS316. 


6.8 volt. 


NPN, 


BAS316. 
1N4148. . . 
Chip Jumper 


BC847B. 


IC, SM TDA9588H/N1/3/0485. 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
FET, Power, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


IC, TDA8359J/N2. 


Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
PNP, 
PNP, 


BC847B. 
BC85 7B. 
BC857B. 


STP3NC60FP 


PNP, 
PNP, 
PNP, 
NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 
NPN, 


Optical Coupler, 


IC, TEA1507P/N1. 


BC857B. 
BC557B. a 
PDTA114ET 
BU4508DX. 
BC337-25. 
PDTC143ZT 
вСЗ27-25. 
BD135 
BD135 
TCET1104 (G) 


FET Power STP8NC50FP 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
ІС, LE33CZ 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


NPN, 
NPN, 
NPN, 
PNP, 


NPN, 


PNP, 
PNP, 
PNP, 


BC847B (COL) 


BC547B (COL) 
PDTC114ET 
BC857B (COL) 
PDTC143ZT 
BC857B (COL) 


BC857B (COL) 
BC857B (COL) 


IC, M24C16-WBN6. 


Transistor, 


NPN, PDTCI43ZT 


ІС, SM HEF4052BT . 
ІС, SM HEF4052BT . 
IC, MSP3445G-PO-B8 


IC, AN7522N. 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


Be 
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.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
.58ММ. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
4835 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9340 
3198 
9322 
9340 
3198 
3198 
3198 
9322 
9340 
9533 
9533 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


010 
849 
010 
010 
020 
010 
010 
021 
010 
310 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
310 
010 
106 
547 
010 
010 
010 
147 
547 
729 
729 
160 
158 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


10630 
10215 
10010 
10630 
56880 
10630 
10010 
90020 
42030 
57625 
42030 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
10215 
42150 
11676 
00215 
42150 
42150 
42150 
25682 
00215 
50653 
60653 
81682 
65667 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9699 
9821 
9822 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9834 
9835 
9836 
9837 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


O O O OOO 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


PRF227S325 (continued) 


9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9922 
9991 
9994 
9996 
9998 
CBA 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Main 


CRT Panel Parts 


0244 
0245 
S 0254 
2330 


2340 
2341 
2342 
2344 
2345 
2346 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
6333 
6335 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


CRT P 
Conne 
Conne 
CRT S 
Cap, 
ester 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
VDR D 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Diode 
Diode 
Diode 
Diode 
IC, T 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Front Interface 


S = 


Front 
22301 
Front 
2 pin 
2 pin 
5 Pin 
Tact 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Jumpe 
Jumpe 
LED, 


Safety Part 


Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58MM. . 
Jumper, 0.58MM. . 
Chassis Assembly. 


(Part of Main Chassis) 
anel Parts 
ctor, 5 Pin 
ctor, 6 Pin 
ocket, 9 Pin. 
100n, 
10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
3n3, 10%, 500v, Ceramic 

560p, 5%, 50у, Ceramic. Я 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 

100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 
ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 
1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 

1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
C 1МА/ 50V S MAX 115V A 

22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

Zero ohm, Chip Jumper 

22u. 5 ou 
, Signal, 
, Signal, 
, Signal, BAV21 
, Signal, ВАУ21 
DA6107Q/N2. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 
Jumper, 0.58ММ. 


ВАУ21 
BAS316. 


Panel Parts - 313912722301 


Interface Panel Parts - 3139127 


Interface Panel Assembly 
Connector. 

Connector. 

Connector. 

Switch. & x, ow mo vw we 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 50v, Polyester 
3M3, 5$, Metallized Glass 
3M3, 5$, Metallized Glass 
560R, 5$, 1/6W, Carbon. 
330R, 5%, 1/6W, Carbon. 
220R, 5$, 1/6W, Carbon. 

JÉ 

dU м. 58 ш se ee шош 7% 
VS LTL-10224WHCR. 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


(Part of Main Chassis 


10%, 250v, Metallized Poly 


1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
023 
019 
558 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
025 
025 
025 
128 
025 
014 
242 
242 
011 
011 
011 
036 
036 
050 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
25731 


04853 
04854 
80067 


90177 
93495 
43320 
05610 
21040 
41020 
90488 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


22301 
16268 
16559 
06353 
02742 
51090 
01040 
13335 
13335 
05610 
03310 
02210 
90010 
90010 
99682 


part. 


6692 


Side AV+HP 


CBA 

0232 
0250 
0251 
0254 
0255 
2171 
2172 
2173 
2174 
2176 
2177 
2178 
2179 
3150 
3151 
3152 
3153 
31535 
3156 
3151 
6161 
9153 
9170 
9171 


IR Re 


ceiver, 


TSOP1836UH3V. 


Panel Parts - 313912725911 

Side AV+HP Panel Parts - 313912725911 
Side AV+HP Panel Assembly. 

Headphone Socket 

Cinch Socket 

Connector. 

Connector. 


1 Pin 
3 Pin 
6 Pin 
5 Pin 
4 Pin 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Zener 
Jumpe 
Jumpe 
Jumpe 


Connector. 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

20%, 
10% 

20%, 


470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
470p, 
10u, 
470p, 
10u, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
47K, 5%, 
150 ohm, 
75 ohm, 
120 ohm, 
120 ohm, 
Diode, 
r 

ig 

r 


5%, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic . . 
Electrolytic 
, 50v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 


, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
, 50v, 
50v, 


5%, 
5%, 


6.8 volt. 


Top Control Panel Parts - 313917722641 

Top Control Panel Parts - 31391772264 
Top Control Panel Assembly 

3 Pin Connector. 


CBA 

0215 
1091 
1092 
1093 
1094 
3088 
3089 
3091 


3092 
3093 
3094 
3095 
3096 


4092 
6092 


Tact 
Tact 
Tact 
Tact 
Res, 
Res, 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
lass 
Res, 
Res, 
Res, 
Diode 


Switch. 
Switch. 
Switch. 
Switch. 


Zero ohm, 'Chip' Jumper 


Zero ohm, 


560 ohm, 


390 ohm, 
560 ohm, 


390 ohm, 


3K3, 5%, 
1K5, 5%, 


Zero ohm, 
, Signal. 


"Chap" Jumper x . w. 5 
5%, 1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 
1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized G 


1/16W, Metallized Glass 


1/16W, Metallized Glass 
'Chip' Jumper 


9322 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
9340 


127 


127 
026 
026 
025 
025 
025 
019 
019 
019 
019 
019 
025 
019 
025 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
010 
036 
036 
036 


177 
025 
128 
128 
128 
128 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
453 


54667 


25911 
04747 
04815 
12482 
12481 
12479 
14710 
14710 
14710 
14710 
14710 
51090 
14710 
51090 
04730 
01510 
04730 
01510 
07590 
01210 
01210 
26880 
90010 
90010 
90010 


22641 
09191 
02742 
02742 
02742 
02742 
90030 
90030 


35610 
33910 
35610 
33910 
33320 
31520 


90030 
90115 


SC3127N321 


Cabinet & Accessory Parts 


CBA 
CBA 
S AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
AC09 
S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC16A 
AC20 


AC20A 
AC20B 
AC20D 
AC20F 
AC20F 
AC20J 
AC20L 
AC22 
AC23 
AC24 
AC25 
AC26 
AC27 
AC30 
REMOTE 


Cabinet & Access 
EPS(1B). Module, 
SP/LS (VERT). Mo 
Mainscord. 

Clip, Mainscord 
Battery, Zinc, 1 
Cabinet, Back. 
Clip, Anode Lead 
CRT A68AJB82X11. 
Customer Control 
Coil, Degaussing 
Holder, Degaussi 
Owner's Manual 
DFU for SCAN 3 C 
Cabinet, 
78321. sous 
Cabinet Front, L 
Chassis Guide. 
Light Guide. 
Nameplate. 

Power Button 
Speaker, 16R, 1М 
Chassis Guide (I 
Spring < ¿+ < x « 
Braid, Assembly. 
Bracket, 
Bracket, 
Housing, 
Bracket, 
Cover, Scan III 
Transmitter, Rem 


System 
Smart P 


Main Chassis Assembly Parts 


1000 
7200 
0040 
0118 
0122 
0124 
0127 
0129 
0137 
0138 
0139 
0141 
0152 
0153 
0211 
S 0212 
0213 
0217 
0218 
S 0220 
0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
S 0243 
0246 
0251 
0259 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1861 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2105 
2106 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2202 


62! 


S = 


Safety Part 


Main Chassis Ass 
Tuner, V+U PLL 


— Manual no. 


EPS Module, 


7629 


ory Parts 
(ITV) 
dule-ITV 
(Not Shown). 
.5V (2-Pack) 


(3 Used) (Not Shown) 


Buttons 
па (4 Used). 


ard (Not Shown). 


Front Assembly - Model SC312 


odging 
5 (2 Used) 
TV). 


(Not Shown). 
ort (Not Shown). 


Power Button. 


(Not Shown). 
ote RC2572/01. 


embly Parts 


IC, SM TDA9587H/N1/3/0485. 


Cover, Cinch 
U-Cooling Plate. 
Heatsink, Line 
Heatsink, SOPS 
Socket, Fuse 
NTC, Holder. 
Spring © жо 
1ТС=5ркїїд. > € x 
Spring for Brack 
IC-Spring. "e 
Cable, DIP, 6 Pi 
Cable, DIPMate, 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Socket, Cinch, 3 
Connector, 5 Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
Connector, Pin 
SAW Filter, 45MH 
Filter, Ceramic, 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 12V, 5A 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Switch, Tactile. 
Crystal, 12MHz00 
Ceramic Resonato 
Cap, 47n, 10$, 1 
Cap, 10u, 20$, 5 
Cap, 470u, 20$, 
Cap, 100n, +80/- 
Cap, 100u, 20$, 
Cap, 22n, 10$, 2 
Cap, 470p, 10$, 
Cap, 10%, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 


Q) (л Q) (л су м] N Q) омы» 


330p, 10%, 
Zero ohm, " 
100n, +80/- 


50v, 
50v, 
50v, 


et 
n, 400mm 
5 Pin, 480mm 


Pin 


z75, OFWM1971M 
4MHz5 

IEC. 

G5PA-1. 


0. 


к, 514KHz5, CSB503F58 


6v, Ceramic. 

Ov, Electrolytic 
16v, 
20%, 
25v, 
5v, 


25v, 


Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
Chip" Jumper 
20$, 25v, 
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(ITV) (Not Shown 


Electrolytic. 
Ceramic. 
Electrolytic. 


Ceramic. 


2139 
21259 
3135 
2125 
9499 
2135 
31.55 
9301 
2129 
2422 
2135 
2125 
31935 


3121 
3135 
2158 
3139 
2125 
3139 
2422 
2129 
3139 
2125 
3119 
2139 
21235 
31335 
2125 
3139 


2422 
4835 
3139 
2159 
31335 
2129 
2422 
3139 
3139 
3104 
3122 
3104 
3104 
2199 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


137 
127 
128 
014 
000 
124 
014 
891 
124 
549 
013 
015 
015 


237 
127 
124 
124 
015 
124 
264 
124 
121 
010 
107 
124 
124 
121 
014 
228 


542 
310 
124 
121 
121 
121 
088 
120 
121 
301 
121 
301 
301 
121 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
025 
025 
020 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 
540 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
019 
019 
016 
016 
016 
017 
017 
021 
023 


22961 
27372 
70011 
09331 
65263 
00141 
04471 
90631 
30901 
43967 
01641 
16031 
21901 


52391 
50011 
31381 
26461 
03571 
26444 
00343 
41711 
26231 
07311 
17241 
37932 
00121 
20061 
10551 
88691 


90113 
57618 
25551 
26731 
60041 
62201 
00271 
10151 
24581 
22081 
24786 
22081 
09421 
07951 
16269 
16375 
16374 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
00725 
11244 
17042 
04854 
12481 
00725 
15848 
00725 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 
98344 
34730 
51090 
24710 
41040 
31010 
32230 
14710 
14710 
32290 
32290 
32290 
33310 
33310 
90030 
21040 


part. 


2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2226 
2227 
2228 
2229 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2462 
2463 
2465 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 
2609 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
ет. 

Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


100п, 
100п, 
220п, 
100п, 


447, 20%, 


lu, 480/-20%, 
+80/-20%, 


470n, 
22n, 
22n, 10%, 
22n, 10%, 
1000u, 
22n, 10%, 
220n, 
470n, 
22n, 
100p, 
4n7, 
820p, 
10u, 
1n5, 


10$, 


10%, 


5%, 
10%, 
5%, 
20%, 
10%, 


lu, +80/=20%, 


2n2, 
100n, 


10$, 
3%, 


1000u, 
22n, 10%, 
22n, 10%, 
2u2, 20$, 
ln, 5%, 
in, 5%, 
Zero ohm, 
220u, 20%, 
lu, 20$, 
47п, 
lu, 20%, 
47u, 20%, 
І5п, 10%, 
Zero ohm, 
47u, 20%, 
470n, 5%, 
2u2, 20%, 
680p, 10%, 
100p, 5%, 
330n, 10%, 
680p, 10%, 
lln, 5%, 
100n, 10%, 
150n, 10%, 
100n, 10%, 
2n2, 10%, 
2n2, 10%, 
4n7, 10%, 
47u, 20%, 
470p, 10%, 
68n, 10%, 
4u7, 20%, 
470u, 20%, 
47u, 20%, 
1000м, 
470u, 20%, 
1n, 10%, 
470n, 20%, 
2n2, 10%, 
2n2, 10%, 
470u, 20%, 
2n2, 10%, 
470p, 10%, 
470р, 10%, 
1n5, 20%, 
100п, 10%, 
22u, 20%, 
100п, 10%, 
1n5, 10%, 
470p, 10%, 
2n2, 10%, 
1n, 10%, 
10n, 10%, 
680р, 10%, 
100, 20%, 
1n, 10%, 
100п, 10%, 
212, 20%, 
47u, 20%, 
47u, 20%, 
22u, 20%, 
220п, 
100р, 5%, 
1n, 10%, 
33p, 5%, 


33р, 5%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


20% 
+80/-20%, 


+80/- 


50v, 
50v, 


50v, 
-80/- 
50v, 


1600v, 


20% 


500v, 


50v, 


50v, 


+80/-20%, 


50v, 
50v, 
lu, +80/-20%, 
50v, 


25v, 
25v, 


Ceramic. 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. А 
‚ 16у, Electrolytic 
25у, Ceramic. š 
25v, Ceramic. 
Polyester 
50v, Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 
Ceramic. 
10v, Ceramic. 
Ceramic. 


50v, 


50v, 


50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
25v, 
50v, 
50v, 


50v, 
63v, 


220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
20% 


‚ 16у, Electrolytic 
50v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
50v, Electrolytic 
Ceramic. 
Ceramic. 
"Chip" Jumper e 
25v, Electrolytic. 
Electrolytic. 
50v, Ceramic 
Electrolytic. 
160v, Electrolytic. 
50v, Polyester. 
"Chip" Jumper 
25v, Electrolytic 
250v, Polypropylene 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. "n 
250v, Polypropylene 
2000v, Ceramic 
Polypropylene 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Ceramic. 
Ceramic. 
50v, Ceramic. 
25v, Electrolytic 
500v, Ceramic. 
250v, Polyester 
250v, Electrolytic. 
16v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic 
‚ 16у, Electrolytic 
16у, Electrolytic. 
Ceramic. © 
275у, Ро1ургору1епе. 
1000v, Ceramic. 
1000v, Ceramic. 
200v, Electrolytic 
1000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
1000v, Ceramic 
v, Ceramic. 
16v, Ceramic 
50v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
2000v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
Ceramic 
50v, Ceramic. 
1000v, Ceramic 
160v, Electrolytic 
Ceramic 
50у, Polyester 
25v, Electrolytic 
25v, Electrolytic 
16v, Electrolytic 
50v, Electrolytic . 
25v, Ceramic. 
Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 
10v, Ceramic. 
Ceramic 


205, 


50v, 

63v, 

63v, 
50v, 
50v, 


50v, 


Metalized Polyest 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2022 
2020 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
016 
017 
016 
025 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
021 
025 
479 
021 
019 
016 
333 
558 
375 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 
016 


41040 
41040 
22240 
41040 
54780 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
32230 
22240 
04740 
22230 
31010 
34720 
38210 
51090 
31520 
41050 
02220 


76104 
42240 
21020 
02230 
32230 
52280 
01020 
01020 
90020 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
90020 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
00084 
90485 
90155 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
31020 
33390 
41050 
33390 


SC3127N321 (continued) 


2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2861 
2862 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2883 
2884 
2885 
2886 
2892 
2893 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3104 
3106 
3136 
3138 
3151 


3152 


3153 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


S-S 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
55. 

Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 


Safety Part 


+80/-20%, 
5%, 50v, 
68p, 5%, 50v, Ceramic 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
470n, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 10у, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
242, -80/-20$, 10v, Ceramic 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
47n, 10$, 50v, Polyester. 
47n, 10$, 50v, Polyester. 
150p, 5$, 50v, Ceramic. 
3n3, 10$, 50v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
4n7, 10$, 50v, Ceramic. 
22n, 10$, 25v, Ceramic. А 
4700, 20$, 16v, Electrolytic. 
2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 10$, 50v, Polyester 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
4u7, -80/-20$, 10v, Ceramic 
4u7, -80/-20$, 10v, Ceramic 
220u, 20$, 50v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic š 
101, 20%, 50v, Electrolytic 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 
330p, 5%, 50v, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
Zero ohm, "Chip" Jumper ws c 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
680 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


10v, Ceramic. 
Ceramic 


lu, 
68p, 


Ceramic. 


Film. 
Film. 


Glass 
Glass 
Film. 


680 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
680 ohm, 1/16W, Metalized Gl 


75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


1/6W, Carbon Film. 

33K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


22K, 5%, 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 


470 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


%, 1/6W, Carbon Film. 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/16W, Metalized Glass 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 


560 ohm, 
330К, 5%, 
82К, 5%, 
2К2, 5%, 
100 ohm, 5%, 
560 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 


Ве sure 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


to use exact replacement 


017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
016 
014 
014 
016 
017 
017 
025 
025 
025 
025 
025 
017 
017 
025 
025 
014 
017 
552 
552 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
021 
021 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
021 
011 


021 


021 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


41050 
36890 
36890 
01020 
44740 
41050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
22250 
22250 
22250 
42240 
22250 
52280 
52280 
22250 
33320 
31510 
04730 
04730 
31510 
33320 
22250 
31010 
31010 
54780 
51090 
51080 
34720 
32230 
24710 
52280 
02240 
42240 
96305 
96305 
52210 
51080 
24740 
31020 
24740 
31020 
51090 
33320 
33320 
33310 
01010 
01010 
90030 
31520 
38220 
01010 
90030 
90030 
01010 
01010 


36810 


36810 


36810 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
33330 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 
33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


part. 


о (n о 029 (n (n О 


3226 


3232 
3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
2501 
3504 
3506 
2207 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
3532 
3541 


3542 
3543 
3544 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
39K, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper "M 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

10 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film. 
10K, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

3K9, 1$, 3/5W, Metal Film 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

220 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5%, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. кошо E 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


$ 


9 
© 


3M3, 
DC, 
1М5, 


220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
DC, B57237, 3W1, 4R7, 20% 

270 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
56K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
OR1, 5$, 3/5W, Metal Film 

OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 
Zero ohm, "Chip" Jumper... . 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/3W, Metal Film 

470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 

1/8W, Metalized Glass. 


о. 
` 


1K5, 
82K, 
4К7, 


H ҥн (л 
oe 
`~ 


oe 
`~ 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 


021 
021 
011 
021 
021 
011 
734 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
021 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 


35610 
32220 
01010 
32230 
51230 
08210 
63903 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03109 
11003 
01020 
13902 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
02210 
03320 
53340 
13308 
13308 
13308 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11203 
03920 
22290 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 


SC3127N321 (continued) 


3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3580 
3594 


3595 
3596 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3861 
3862 
3863 
3864 


3865 
3866 
3867 
3891 


3893 


3894 


3896 


3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4214 
4216 
4217 
4401 
4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 


S= 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


270К, 


15К, 


330 ohm, 5%, 
100 ohm, 5%, 


12К, 
5K6, 
OR1, 
3K3, 
47K, 


330 ohm, 5%, 


220К, 


%, 1/8W, Metalized Glass 2322 

5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 

1W, Metal Film 3198 

1/6W, Carbon Film. 3198 

%, 1/10W, Metalized Glass 3198 

5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 

5%, 1 1/3W, Metal Film 3198 

%, 1/16W, Metalized Glass 3198 

5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1/10W, Metalized Gl 

3198 


%, 1/10W, Metalized Glass 3198 


220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5%, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

555 @.& A & BE Q ж. wn o 3198 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

TL... 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper. . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

"uÁ"€—— 2 es ey өле & 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 393198 
390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

Жош Әсе 4 wx ue ww ow € ж ww JOB 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

жол VE йо ee е t - 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

& ж d жож -а е ж ж ш в uw w wo. — 2198 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

COM... 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

із“ Шы е а 0x» ж ож жоё ж e w 4 3198 
220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

"uM... 
220 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film . 3198 
100K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
15K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
1K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

"0... 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 

"09200 we BES 
270 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

© ж жой ж we te 4. we we C ee os 23198 
100 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

асет ee ae ee Жоош ұл се, 68198 
270 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 

"M D. 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
3K3, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


730 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
021 
021 


021 
011 
011 
021 


021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


61274 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
33320 
54730 


53310 
52240 
52240 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90030 


51010 
90030 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 
31040 
31530 
31220 


31010 
01010 
01010 
33320 


31010 


32710 


31010 


32710 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90030 
90020 
90020 


part. 


4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4811 
4861 
4863 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5861 
6001 
6201 
6202 
6206 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 
6541 
6560 
6561 
6563 
6565 
6580 
6681 
6691 
6692 
6901 
6903 
7200 
7201 
7204 
7205 
7441 
7443 
7450 


Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Coil, 27u. 

Coil, 820n 

Coil, 6u8. Ww nd 

Wire Jumper, 0.58MM. "Ru 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. "Xu 
Transformer, SLOT, 1342.0043B Y. 
Coil, 33u. bow d xcu we LE loi 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, 42u. a a g a a в e S 
Transformer, Signal Driver, SC10015-0 
0 B. "e 

Coil, 3u3. 

Coil, 3u3. 

Coll, 399, 


Filter, Mains, 5mH, 2А ы ж б a 
Transformer, Layer, SS39009-04 B 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. A 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 10u. EE 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  BY228/24 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 
Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect, BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062 

Diode, Rect, 1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

zener Diode, 6.2 volt. 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Rect,  BYV29X-500 

Diode, Rect,  SB340L-7010. 
Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, ВАУ70 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAT85 

LED, LTL-10224WHCR. 

IR Receiver,  TSOP1836UH3V 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 
Diode, Rect,  1N5062 

IC, TDA9588H/N1/3. 

Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC857B. 
Transistor, PNP, BC557B. . 
Transistor, PNP, PDTA114ET 


80 ohm. 
SOR. 


100MHz, 
100MHz, 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
2422 


2422 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9340 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
531 
018 
018 
935 


531 
018 
018 
935 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
020 
010 
668 
010 
020 
559 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 
020 
555 
128 
010 
849 
010 
247 
050 
127 
021 
010 
683 
010 
010 
010 
010 
020 
010 


90020 
90020 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90030 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
02506 
73390 
90020 
94865 


02465 
73380 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90020 
90010 
15680 
15680 
15680 
11090 
23390 
10630 
10630 
56880 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
50112 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 
51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 
54667 
90020 
10120 
54557 
42030 
42150 
42150 
42150 
40110 
44010 


SC3127N321 (continued) 


7460 
7461 
7462 
7463 
7471 
7480 
7482 
S 7515 
7520 
7521 
7522 
7540 
7560 
7561 
7580 
7602 
7801 
7802 
7861 
7891 
7892 
7901 
9001 
9111 
9112 
2113 
9171 
9172 
9173 
9175 
9176 
9178 
9179 
9181 
9182 
9183 
9192 
9193 
9406 
9407 
9408 
9409 
9410 
9411 
9412 
9413 
9415 
9416 
9417 
9418 
9419 
9421 
9422 
9423 
9425 
9427 
9453 
9460 
9500 
9501 
9503 
9506 
9507 
9510 
9512 
9513 
9514 
9515 
9516 
9518 
9520 
9521 
9522 
9524 
9523 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 


Sr 
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Transistor, NPN, BU4508DX. 
Transistor, NPN, BC337-25. 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC327-25. 
IC, TDA8359J/N2. . . . 
Transistor, NPN, BD135 
Transistor, NPN, BD135 
Optic, Coupler, TCET1104(G 
ІС, TEA1507P/N1. қ 
FET Power, STP8NC50FP. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC547B. 
ІС, L78L33ACZ. Sw. der fae “Q 
Transistor, NPN, PDTC143Z2T 
Transistor, PNP, BC857B. 
IC, M24C16-WBN6. 
IC, HEF4052BT. 
IC, HEF4053BT. 
IC, TDA9853H/V1. . 2 € ж 
Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
IC, AN7522N . . . . 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Coil, 27u. Soa ked 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Safety Part Be 


). 


9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9533 
9333 
9352 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 


550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
134 
547 
010 
147 
729 
729 
671 
010 
010 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
92676 
00215 
42150 
25682 
50653 
60653 
19557 
42030 
42030 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9599 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 
9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9850 
9851 
9891 
9892 
9901 
9902 
9904 
9905 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
939 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


SC3127N321 (continued) 


9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
.58MM. . 
.58MM. л 


оооооооооооооооо 


Main Сһаѕѕіѕ Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


a 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3222 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
5 3345 
3346 
3347 
3350 
2392 
5342 
6331 
6332 
6533 
0339 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


62! 


Interface Panel 


CBA 

0149 
0162 
0163 
0164 
0167 
0168 
0173 
0217 
0227 
0228 
0240 
0242 
0259 
1259 
1800 
2703 
2705 
2706 
2707 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
3703 


3707 
3708 


S = 


CRT Panel Parts 


Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin 


Socket, 


Cap, 100n, 10%, 250v, Metalized Polyp 


CRT, 9 Pin, N-Neck 


ropylene Rue uw ue жш, жож Шы пә. 
Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 
Cap, 3n3, 10$, 500v, Ceramic 

Cap, 560p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 

Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

Cap, lin, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 


Res, 1 ohm, 
Res, 1 ohm, 


$, 1/3W, Metal Film 
$, 1/3W, Metal Film 


Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 22u. 


Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Signal, BAV21 
Signal, BAS316. 
Signal, BAV21 
Signal, BAV21 


IC, TDA61070Q/N2. 

Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


Parts - 313912729681 


Interface Panel Parts - 313912729081 
Interface Panel Assembly 


Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 
Cable, 


9 Pin, 280mm. 
7 Pin, 220mm. 
10 Pin, 280mm 
3 Pin, 400mm. 
4 Pin, 180mm. 
6 Pin, 280mm. 
5 Pin, 400mm. 


Connector, 4 Pin 

Connector, 6 Pin 

Connector, 3 Pin 

Connector, 7 Pin 

Connector, 10 Pin. 

Connector, 5 Pin 

Connetor, 9 Pin. 

Connector, 32 Pin. "OPE 
Cap, 100u, 20$, 10v, Electrolytic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. ТЕ. 
Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


SS. 


Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass "Zn 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


Safety Part 


(Part of Main Chassis 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
31.35 
3135 
3135 
3135 
21235 
3135 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2135 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Ве sure to use exact replacement 
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036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 


021 
021 
021 
021 
021 
021 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28141 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29681 
00071 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
16385 
15849 
16407 
11244 
12484 
15848 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 
01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 
51010 
51030 


part. 


3717 
3718 
3729 
2720 
3721 
3742 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
2731 
3733 
3734 
3735 


3736 


3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
4004 
4005 
4006 
4008 
4009 
4010 
6703 
6704 
6706 
7700 
7701 
7704 
7705 
7706 
7707 
7708 
7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


Zener Diode, 5. 


10K, 
10K, 
4К7, 
LOK, 
4К7, 
10K, 
33K, 
33K, 
68K, 
10K, 
4K7, 
10K, 
10K, 
1K8, 
47K, 
47K, 


о 
5, 
о 
5, 


о 
5, 


75 ohm, 5 


1K, 5%, 


4К7, 


5%, 


100 ohm, 
100 ohm, 


Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 
ohm, 


Zener Diode, 8 
Zener Diode, 8 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


%, 1/10W, Metalized Gla 


, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 
, Metalized 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 
1/10W, Metalized Glass. 


1/10W, Metalized Glass 


5%, 1 


wy d 


/10W, Glass 
/10W, Glass 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


1 vo 
.2 vo 
.2 vo 


NPN, BC 
NPN, BC 
PNP, BC 
PNP, BC 
NPN, BC 
NPN, BC 
NPN, BC 
NPN, BC 
NPN, BC 


Lt- 

lt, 

LES š 
847B. 
847B. 
857B. 
857B. 
847B. 
847B. 
847B. 
847B. 
847B. 


. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


Scan 3 Module (ITV) Parts - 313512710241 
Scan 3 Module 


CBA 

0060 
1000 
1001 
1002 
1004 
1005 
1010 
1011 
1012 
1013 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 


241 


Scan 3 Module 


Ribbon, 


Connector, 
Crystal, Resonator, 
Socket, 2 


Socket, 


Foil, 


(ITV) 


(ITV) 
5 Pin 


15 Pin. 


Pin, 


Cinch, 


SVHS 
6 Pi 


Resonator Crystal, 
Connector, 
Crystal, Resonator, 
Connector, 
Connector, 
lu, 20%, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


82р, 
47p, 
15р, 
100п, 


32 Ріп. 


S P 
14 


5, 
5%, 


2%; 


lu, 20%, 


82p, 
47р, 
47р, 
150р, 


5, 
5%, 
2%; 


9%; 


lu, 20%, 


270р, 


15р, 
100п, 
47p, 
150p, 
270p, 


5, 
5%, 
2%; 


5%, 
55; 


о 
5, 


іп 


Ріп. 


Parts - 313512710 


Assembly 
, 40mm. 


20M140 


n 


14M31818, 20P 


12MHz, 20 Pin. 


50v, Electrolytic. 


50v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
20v, 
50v, 
50v, 


50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


+80/-20%, 25v, Ceramic. 


Electrolytic. 


Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 
Ceramic. 


Electrolytic. 


Ceramic. 
Ceramic 
Ceramic 

Ceramic. 

Ceramic. 
Ceramic 


Electrolytic 


Ceramic. 
Ceramic 


Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic. 


+80/-20%, 25v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2125 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


127 
015 
025 
543 
033 
026 
543 
010 
543 
025 
025 
030 
016 
016 
016 
023 
030 
016 
016 
016 
016 
030 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
004 
016 
016 
023 
016 
016 
016 


51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


10241 
19454 
16857 
01196 
00365 
04827 
00904 
03541 
00488 
12708 
12486 
81080 
08290 
04790 
01590 
21040 
81080 
08290 
04790 
04790 
01510 
81080 
02710 
01590 
04790 
01510 
01010 
02290 
90288 
02710 
01590 
21040 
04790 
01510 
02710 


SC3127N321 (continued) 


2024 
2025 
2026 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2129 
2130 
2131 
2132 
2134 
2139 
2136 
2137 
2139 
2140 
2141 
2142 
3000 
3001 
3002 


3003 
3004 
3005 


3006 
3007 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 


Safety Part 


82p, 5 
47р, 5%, 
22p, 5 


100n, 10% 
4u7, +80/ 


100n, 10%, 
100n, 10%, 


100n, 10% 


100n, 10%, 


22p, 5%, 
22p, 5%, 


100n, 10%, 


100n, 10% 
100n, 10% 
4u7, 20%, 


100n, 10%, 


4u7, 20%, 


100n, 10%, 


447, 20%, 
in, 10%, 


100n, 10%, 


100n, 10% 
100n, 10% 
100n, 10% 
100n, 10% 
4u7, 20% 

1n, 10$, 

100n, 10$ 


100n, 10$, 


100n, 10$ 
l00n, 10% 
4u7, 20$, 
in, 10%, 

100n, 10$ 


l00n, 10%, 
l00n, 10%, 
100n, 10$, 
100n, 10$, 


100n, 10% 


470u, 20%, 


47u, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
11, 20% 
lu, 20%; 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
11, 20% 
lu, 20%; 
lu, 20%, 
lu, 20%, 
11, 20%, 
11, 20% 


470, 20%, 


101, 20%, 
101, 20%, 
22р, 5%, 
22р, 5%, 


680р, 10%, 
680р, 10%, 
100п, 10%, 
100п, 10%, 


100п, 10% 


100п, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100п, 10%, 


100п, 10% 


100п, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 
100n, 10%, 


100р, 5%, 
100р, 5%, 
10n, 10%, 
10n, 10%, 
180p, 5%, 
180p, 5%, 
10K, 5%, 
10K, 5%, 
220 ohm, 


1M, 5%, 
100 ohm, 


75 ohm, 5%, 


50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
, l6v, 


Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic. 
Ceramic 
, l6v, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
-20%, 10у, Ceramic 
16у, Ceramic 
16у, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
16у, Ceramic 
50у, Ceramic 
50у, Ceramic 
16у, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
16у, Ceramic 
35v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
35v, Electrolytic 
16v, Ceramic 
35v, Electrolytic 
50v, Ceramic 
16v, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
, 16v, Ceramic 
, 16v, Ceramic 
35v, Ете тоес 
50v, Ceramic 
, l6v, Ceramic 
16v, Ceramic 
, 16v, Ceramic 
, 16v, Ceramic 
35v, Electrolytiec 
50v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Electrolvkis. 
25v, Electrolytic 
35v, Electrolytic. 
35v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
50v, Electrolytic. 
25v, Electrolytie. 
10v, Electrolytic 
10v, Electrolytic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
16v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


1/10W, Маса зай Glas 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Glass. 


5$, 1/10W, Glass 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


1/10W, Metalized Gla 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
552 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
030 
017 
030 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
004 
004 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
012 
032 
032 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
016 
016 
021 
021 


021 
021 
021 


021 
021 
021 


08290 
04790 
02290 
01010 
01040 
01040 
01040 
96305 
01040 
01040 
01040 
01040 
02290 
02290 
01040 
01040 
01040 
74780 
01040 
74780 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
24710 
34790 
90282 
90282 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
93457 
34130 
34130 
02290 
02290 
06810 
06810 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01010 
01010 
01030 
01030 
01810 
01810 
51030 
51030 


52210 
51050 
51010 


57590 
51820 
54720 


part. 


3008 
3009 
3010 
3011 
3012 


3013 
3014 
3015 
3016 
3017 


3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 


3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3033 
3049 


3052 
3053 
3056 
3057 


3058 


3059 
3060 
3061 
3062 


3063 


3064 


3065 
3066 
3073 
3074 
3082 
3085 
3089 
3090 
3091 
3097 


3099 
3100 
3101 
3102 


3103 
3104 
3105 


3106 


3107 


3108 
3109 
3110 
STIL 
3112 
3112 
3114 
3116 
2117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3124 


3129 
3130 
3131 


3132 
3133 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 


390 


4K7, 


100 


150K, 5%, 


13K, 5%, 
10K, 5%, 


100 ohm, 
4K7, 5%, 


150K, 5%, 


13K, 5%, 
10K, 5%, 
560 ohm, 


100 ohm, 


22K, 5$, 
22K, 5%, 
22K, 5$, 
ІК, 5%, 
22К, 5%, 
22К, 5%, 
22К, 5%, 
100 ohm, 
75 ohm, 


100 ohm, 


100 ohm, 
1K5, 5%, 
75 ohm, 


100 
1K, 5$, 
1M, 5$, 
220 ohm, 
820 ohm, 
220 ohm, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
ІК, 5%, 
Network, 
Network, 
150 ohm, 
10К, 5%, 
10К, 5%, 
10К, 5%, 
75 ohm, 


ІК, = 


1K, 5%, 
150 ohm, 


270 
75 ohm, 


5 
4К7, 5 
4К7, 5 
4К7, 5 
4К7, 5%, 
22К, 5 
2К7, 5 
1К8, 5 
22К, 5%, 
6К8, 5%, 
100К, 
ІК, 5%, 
ІК, id 
1K, 5$, 
910 ohm, 


100 ohm, 
75 ohm, 


ohm, 


ohm, 


ohm, 


5%, 


ohm, 


1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Glass 

%, 1/10W, Metalized G1 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


5% 1/108, cius 

1/108, Metalized ead 
1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Gl 


%, 1/108, Glass 
1/10W, Metalized Clas 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Glass 
%, 1/10W, Metalized gla 
%, 1/10W, Glass 
%, 1/10W, Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gla 


%, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/10W, Glass l 

1/10W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass. 

5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Gl 
33R, 
33R, 
33R, 
33R, 
33R, 
ARV24, 4X 33R, 
1/10W, Metalized Glass. 
ARV24, 4X 33R, 5%. 


ARV24, 4X 33R, 5%. 
5%, 1/10W, Metalized G1 


оо o? оо 099 oe 


O10101010101* 


ap 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Gla 
1/108, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/10W, Metalized Gl 
5%, 1/10W, Metalized Gla 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
%, 1/8W, Metalized Gla 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


%, 1/10W, Glass 

5$, 1/10W, Glass 

%, 1/10W, Metalized Gia 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 


3198 
2322 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
3198 
2350 
2350 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2322 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


021 
730 
021 
021 


021 
021 
021 
730 
021 


021 
021 
021 
021 
730 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 


021 


021 
021 
021 
021 


021 


021 


021 
035 
035 
035 
035 
035 
035 
021 
035 
035 


021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


734 
021 
021 


021 
021 
021 


51540 
61133 
51030 
51010 


55610 
54720 
51540 
61133 
51030 


55610 
51010 
54720 
51540 
61133 
51030 


55610 
51010 
52230 
52230 
52230 
51020 
52230 
52230 
52230 
51010 


57590 
51010 
51010 
51520 


57590 


53910 
51010 
51020 
51050 


52210 


58210 


52210 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
51020 
10339 
10339 


51510 
51030 
51030 
51030 


57590 
51020 
51020 


51510 


52710 


57590 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
52230 
52720 
51820 
52230 
56820 
51040 
51020 
51020 
51020 


69101 
51010 
51010 


57590 
51040 
51040 


SC3127N321 (continued) 


21.23 
3126 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
5000 
5001 
5002 
5003 
5004 
5005 
5006 
5010 
5012 
5014 


5015 
5016 
5017 
5018 
SUIS 
5020 
5021 
2023 
5024 
6000 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
6018 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 
7006 
7007 
7010 
7011 
7012 
7013 
7014 
7016 
7018 
7019 
7020 
7021 
7022 
7023 
7024 
7028 
7036 
7037 


Res, 22K, 5%, 
Res, 100 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 100 ohm, 
Res, 1K5, 5%, 
Res, ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 1K5, 5$, 
Res, 100 ohm, 


Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 


Res, 75 ohm, 


SS. 


Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 
Inductor, 


Coil, 


Inductor, 


Coil, 

Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 


Zener Diode, 


Е.Е.Т. 


150п 
820п 
1112. 
1112. 
1112. 
22. 
4u7. 
820n 
820n 


82u. 


lu. xx 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Signal, 
Rect, 


Signal, 


ІС, LM393D 


IC, LM393D 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 


Е.Е.Т. 
Е.Е.Т. 


Signal, 
Signal, 


ІС, FS401AC. 3 50% 
ІС, HY57V161610DTC-10. 


Е.Е.Т. 


Signal, 


1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Glass 

5%, 1/10W, Glass 

5$, 1/10W, Glass . 

%, 1/10W, Glass . . . 
1/10W, Metalized Glass 


1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Glass 


5%, 1/10W, Metalized Gla 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 


Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Fixed, 100MHz, 30 ohm. 


Fixed, 100MHz, 30 ohm. 


BAS216. 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 
BAV99 . 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
BAS16WS 
MBRS140. 


6.8 volt. 


BSN20 


NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
PNP, BC857B. 


BSN20 
BSN20 


BSN20 


IC, 87C51RD+4A SCAN3 
ІС, 74HC4066D. 
IC, M24C04-WMN6. 


IC, TDA8440/C3 
Transistor, 
Transistor, 


PNP, BC857B. 
NPN, BC847B. 


IC, MC33269D-3.3 
IC, MC33269D-3.3 


IC, LM2596S-ADJ. 


F.E.T. Signal, 
F.E.T. Signal, 
Transistor, 


BSH103. 
BSH103. 


NPN, BC847B. 


Net 1 Module (ITV) Parts - 313512710151 


S-S 


Net 1 Module 


51 


Net 1 Module 


(ITV) Parts - 3135127101 


(ITV) Assembly. 


Socket, Antenna, 1 Pin 
Socket, Cinch, 


Connector, 
Cap, 100n, 


Cap, 39p, 5%, 
Cap, 22p, 5, 
Сар, 39p, $, 


Cap, 100n, 


Cap, 270p, 5$, 
Cap, 390p, 5$, 
Cap, 33p, 5$, 
Cap, 100p, 5$, 
Cap, 10р, 5$, 


Cap, 100n, 


Cap, 10n, 10%, 
Cap, 10n, 10%, 


Сар, 100п, 


Safety Part 


1 Ріп 


5 Pin ое. 
+80/-20%, 25v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic 


5, 25v, Ceramic 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 
50v, Ceramic. 
50v, Ceramic 


+80/-20%, 25v, Ceramic. 


50v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 


+80/-20%, 25v, Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
9340 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9322 
9340 
9340 
9339 
9339 
3198 
3198 
3198 
3198 
9340 
9340 
9322 
9322 
9340 
3135 
9337 
9342 
9329 
3198 
3198 
9322 
9342 
9322 
9340 
9340 
3198 


31335 
2422 
2422 
2422 
3158 
3198 
3198 
3198 
2238 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 


021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
535 
018 
018 
255 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
070 
386 
125 
575 
272 
010 
010 
010 
010 
125 
125 
107 
161 
125 
120 
144 
122 
180 
010 
010 
106 
106 
130 
547 
547 
010 


127 
031 
026 
025 
023 
016 
016 
016 
910 
016 
016 
016 
016 
016 
023 
017 
017 
023 


52230 
51010 
51010 
51010 
51010 
51520 
51020 
51520 
51010 
31570 
38270 
31280 
31280 
31280 
32290 
34780 
38270 
38270 


57590 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
95408 
90060 
31880 
30115 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
99685 
99685 
99685 
99685 
99685 
99685 
26668 
40115 
00235 
30668 
30668 
42030 
42030 
42030 
42150 
00235 
00235 
99671 
58668 
00235 
50071 
20653 
33668 
70112 
42150 
42030 
88668 
88668 
86685 
13215 
13215 
42030 


10151 
10792 
05003 
12708 
21040 
03990 
02290 
03990 
15649 
02710 
03910 
03390 
01010 
01090 
21040 
01030 
01030 
21040 


part. 


2014 
2015 
3000 
3001 
3002 


3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3011 
3012 


5000 
5001 
5002 
5003 
5004 
5005 
5006 
6000 
6001 
6002 
7000 
7001 


Cap, 

Cap, 47p, 5%, 
Res, 10К, 5%, 
Res, 10К, 5%, 
Res, 47 ohm, 
SS4- ш $^ tee vè 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 4K7, 5%, 
Res, 47K, 5%, 
Res, 10K, 5%, 
Res, 47 ohm, 
ss. "E" 
Coil, 150n . 
Coil, 150n 
Coil, 680n 
Coil, 2u2. 
Coil, 10u. 
Coil, 22u. 
Coil, 4u7. 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
IC, МЕ592/М8 
Transistor, 


100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 


50v, Ceramic 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/10W, Metalized Gla 


1/10W, Metalized 


1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 


%, 1/10W, Metalized Gla 


BAS216. 
BAS216. 
BAS216. 


NPN, BC847B. 


Glass 
Glass 


Glass 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
9340 
9340 
9340 
9337 
9335 


023 
016 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
018 
018 
018 
935 
018 
018 
018 
255 
255 
255 
334 
895 


21040 
04790 
51030 
51030 


54790 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54730 
51030 


54790 
31570 
31570 
36870 
96509 
31090 
32290 
34780 
30115 
30115 
30115 
80602 
90215 


SC3132N321 


— Manual no. 


Cabinet & Accessory Parts 


CBA 

S AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 

S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC16A 
AC20A 
AC20D 
AC20F 
AC20F 
AC20J 
AC22 
AC27 
AC29 


AC30 
ADAPTER 
CABLE 
CBA 
REMOTE 


Cabinet & Accessory Parts 
EPS(1B). Module, (ITV) 

AC Cord. 4 ж ж 6 жы a 
АС Cord Relief (Not Shown) 
Battery, Zinc, 1.5V (2-Pack) 
Cabinet, Back (ITV). 

Chassis Tray 


Clip, Anode Lead (3 Used) (Not Shown) 


CRT A80QCF340X34(N). 


7629 


Customer 


Control Panel 


Coil, Degaussing A dle g 
Holder, Degaussing (4 Used). 
Owner's Manual 2 550 Ss We жу 
DFU for SCAN 3 Card (Not Shown). 


Cabinet, 


Front - Model SC3132N321. 


Light Guide. 

Nameplate. 

Power Button "RP" 
Speaker, 16R, 5W (2 Used). 


Spring 
Bracket, 
Bracket, 


Power Button. Site ten 8006 
EPS Module, (Horiz) (Not Sho 


wn). = ж ж оё D 90 060% 
Cover, Scan ТТТ (Not Shown). 


Adapter, Scan III Module (Not Shown) 
Cable, Scan ТТТ, Extender (Not Shown) 
(Not Shown) 
Transmitter, Remote RC2572/01. 


Audio Jack Рапе1 (ІТУ) 


Main Chassis Assembly Parts 


1000 
7200 
0040 
0118 
0122 
0123 
0124 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0157 
0165 
0211 
S 0212 
0213 
0215 
0217 
0218 
S 0220 
0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
S 0243 
0246 
0259 
0262 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


62! 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2135 
2136 
2181 
2182 
2183 


S = Safety Part 
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Main Chassis Assembly Parts 
Tuner, V+U PLL . . . . < . 
IC, SM TDA9563H/N1/3/0485. 
Cover, Cinch 

U-Cooling Plate. 

Heatsink, Line 

Heatsink, Audio. 

Heatsink, SOPS 

Socket, Fuse 

NTC, Holder. 

IC-Spring. 

Spring е oa c 

їС-5ргїйд. ex x < 

Spring for Bracket 

Spring 

IC-Spring. S, о» < Ж Ge. Se оз 
Cable, DIPMATE, 6 Pin 560mm 
Cable, 5 Pin, 560mm. 


Cable, 4 Pin, 280mm. . . . . . 


Ground Terminal Assembly 340 
Connector, 2 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 2 Pin 

Connector, 3 Pin 

Connector, 6 Pin . . 

Socket, Cinch, 3 Pin 
Connector, 5 Pin 


Connector, 4 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 7 Pin 
Connector, 6 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 3 Pin 
Connector, 3 Pin 


SAW Filter, 45MHz75, OFWM1971M 


Filter, Ceramic, 4MHz5 
Fuse, 4A, 250V, IEC. 
Relay, 12V, БА G5PA-1. 
Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. 

Switch, Tactile. . 
Crystal, 12МН2000. 


Crystal, Resonator, 18MHz432, 12 Pin, 


HC49/U А : 555 302 
Сар, 47n, 10$, 25v, Ceramic. 


Cap, 10u, 20$, 50v, Electrolytic 

16v, Electrolytic. 
Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
Cap, 100u, 20$, 25v, Electrolytic. 


Cap, 470u, 205, 


Cap, 22n, 10$, 50v, Ceramic. 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 
Cap, 330p, 10$, 50v, Ceramic 


3139 
3135 
3135 
9299 
2132 
3139 
3135 
9301 
3159 
2422 
2135 
2125 
31335 
2125 
3139 
2135 
2129 
2422 
3139 
3135 


2135 
31335 
2122 
2132 
2135 
3139 


2422 
4835 
21,59 
31.39 
31.35 
3139 
3159 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3139 
3159 
3135 
3139 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


137 
010 
010 
000 
014 
124 
014 
904 
124 
549 
013 
015 
015 
127 
124 
015 
124 
264 
121 
121 


014 
014 
017 
017 
124 
228 


542 
310 
124 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
023 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
016 
016 
017 
017 


22961 
04323 
02841 
65263 
06531 
31324 
04471 
59463 
26472 
45334 
01661 
20912 
21901 
50031 
26461 
03571 
26444 
00401 
26231 
20061 


09221 
10551 
07401 
07411 
00181 
88691 


90113 
57624 
25551 
26731 
60041 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
08951 
09041 
00122 
08883 
16269 
16375 
16374 
16383 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
17209 
11244 
17042 
04854 
12481 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10914 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
04730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
02290 
02290 
03310 
03310 


part. 


2184 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2457 
2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2466 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 


Res, 
Cap, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ter. 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


Zero ohm, "Chip" Jumper 

100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 


1000u, 20$, 16v, Electrolytic 


22n, 10$, 50v, Ceramic. š 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 10%, 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. š 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
470p, 10%, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470n, 5$, 250v, Polypropylene 
2u2, 20$, 100v, Electrolytic. 
680p, 10$, 500v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n2, 10$, 2000v, Ceramic. 


13n, 5$, 1600v, Polypropylene 
15n, 10$, 400v, Polyester . . 
10п, 10$, 400v, Polyester 
100n, 10$, 50v, Polyester 
150n, 10$, 63v, Polyester 
100n, 10$, 63v, Polyester 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
68n, 10$, 250v, Polyester 
4u7, 20$, 250v, Electrolytic. 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 


470n, 20$, 275v, Polypropylene. 


2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470u, 20$, 200v, Electrolytic 
2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 
470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 
2u2, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 25v, Electrolytic 
47u, 20$, 16у, Electrolytic 
22u, 20$, 50v, Electrolytic . 
220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 


63v, Metalized Polyes 


2u2, 5$, 160v, Metalized Polypr 
pylene А 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2222 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


021 
023 
023 
023 
023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 
479 
021 
019 
016 
558 


479 
375 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 


90020 
21040 
21040 
21040 
22240 
21040 
51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
22230 
01520 
21050 
02220 


75104 
24740 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 
90023 
91331 
46810 
01010 
90488 


90042 
90157 
90219 
90218 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 


SC3132N321 (continued) 


2606 
2607 
2608 
2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3136 
3138 
3151 


3152 


3153 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 


3214 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Safety Part 
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1n, 10$, 50v, Ceramic 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
68p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic А 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 3198 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
2u2, +80/-20%, 10v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
1р, 25$, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5$, 50v, Ceramic 3198 
470p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 3198 
4u7, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
10u, 20%, 50v, Electrolytic 3198 
100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 
100u, 20%, 25v, Electrolytic. 3198 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 3198 
1n, 5$, 50v, Ceramic. А 3198 
447, -80/-20$, 10v, Ceramic 2020 
Іп, 5%, 50у, Ceramic. I 3198 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 2020 
1n, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
33p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
47p, 5%, 50v, Ceramic 3198 
150p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
180p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
220p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
390p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 3198 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 3198 
lu, 20%, 50v, Electrolytic. 3198 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic ç 3198 
470n, +80/-20%, 16v, Ceramic. 3198 
1n, 10$, 50v, Ceramic A 3198 
lOu, 20%; 50v, Electrolytic 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
3n3, 10%, 50v, Ceramic. 3198 
330p, 5%, 50v, Ceramic. . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper “ж 3198 
1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"I "De EE 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
"ES I he. Ж з ж 91989 
680 ohm, 5$, 1/10W, Metalized СІ 
T 3198 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
270К, 5$, 1/8W, Metalized Glass 2322 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
220 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
"Ix: 
68 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
222 Baw kot W kot G fa 9 2. x. 3499 
470 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
лсе de ссе е 4 o жож wow, wow ш 198 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

3198 


Be sure to use exact replacement 


017 
016 
017 
016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
023 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


01020 
03390 
21050 
03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
22240 
22250 
22250 
22250 
22250 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
51520 
58220 
01010 
01010 
01010 


56810 


56810 


56810 
07590 
01010 
01510 
54730 
01510 
54730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


52210 


56890 


54710 
05610 


51010 


part. 


оо о о о о О 


3215 


3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


2235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3319 
3520 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 


560 ohm, 


470 ohm, 


330K, 5$ 
82K, 5%, 
2K2, 5%, 
100 onm, 
560 ohm, 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
%, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 


100 ohm, 5$, 
100 ohm, 5$, 


1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 1/10W, Metalized Gl 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/10W, Metalized 
12K, 5$, 1/10W, Metalized 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
39K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 


100 


10K, 5$, 
470K, 5$ 
33K, 5$, 
820 ohm, 
8K2, 5%, 
100 onm, 
ІК, 5%, 

10М, 5%, 
100К, 5% 
470K, 5% 
330 ohm, 
33K, 5%, 
100К, 5% 
ІК, 5%, 

4R7, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 
10К, 5%, 
4R7, 5%, 
100 ohm, 


1/10М4, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
‚ 1/6W, Carbon Film 

1/6W, Carbon Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
1/3W, Metal Film 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 


1M, 5$, 
15K, 5%, 
5K6, 5$, 
180 onm, 
820 ohm, 
68 ohm, 
33 ohm, 
1 ohm, 5 
5КІ, 1$, 
ІК, 5$, 
2K, 1$, 
6R8, 5$, 


33 ohm, 

27K, 1$, 
180 onm, 
3K3, 5$, 
390K, 5$ 
3R9, 1$, 
3R9, 1$, 
5R6, 1$, 
2К2, 1%, 
2К2, 1%, 


3K9, 5%, 
33 ohm, 
4R7, 5%, 
8K2, 5%, 
ІК, 5%, 


о 
5, 


3M3, 
DC, 
1M5, 5%, 
220 ohm, 
DC, B572 
270 ohm, 


IK2, 5t, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/6W, Carbon Film 
5%, 1/6W, Carbon Film 


$, 1/3W, Metal Film 


3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film. 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film 
1 1/3W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
$, 1/6W, Carbon Film 
3/5W, Metal Film 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/6W, Carbon Film. 
, 1/8W, Metalized Glass 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film . 
3/5W, Metal Film... 
%, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 
3/5W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
%, 2 1/2W, Metal Film. 
1/2W, Metal Film 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/3W, Metal Film 
1/2W, Metal Film 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/2W, Metalized Glass. 
1/2W, Metalized Glass. 


120V,P3020 B. 


1/2W, Metalized Glass. 


20$, 1/2W, Carbon Film 
37, 3W1, 4R7, 20% 

5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2322 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 


021 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
730 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 


55610 
04710 
53340 
58230 
52220 
01010 
05610 
01010 


51010 


55610 
01010 
52230 
51230 
08210 
53930 
51030 
54740 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


21010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03108 
15102 
01020 
12002 
26880 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
61394 
13908 
13908 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11503 
16802 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03228 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 


SC3132N321 (continued) 


3521 
3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3580 
3594 


35:95 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K 
100 

56K, 
1K, 

051, 
0833 
Zero 
47K, 
10K, 
4K7, 
2K2, 


100 
100 
4K7, 
2K2, 
2K2, 
100 
1K, 
8K2, 
100 
6K8, 
100 
4K7, 
100 
100 
4K7, 
4K7, 
10К, 
2K2, 
Zero 
100 
Zero 
390 
3K3, 
390 
560 
560 
1K5, 
330 
220 
220 
1K, 
47K, 
100 
100 
ІК, 
100 
ІК, 
100 
2K2, 
1K, 
3K3, 
3K3, 
10K, 
3K3, 
10К, 
8К2, 
Zero 
Zero 
Zero 
Zero 


Zero 
Zero 


Safety Part 


5%, 1/6W, Carbon Film. 
‚ 1$, 1/8W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass. 
5%, 3/5W, Metal Film 
, 5$, 3/5W, Metal Film. 
ohm, "Chip" Jumper . . . . 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/3W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
1$, 3/5W, Metal Film 
1$, 1/8W, Metalized Glass. 
1/8W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1W, Metal Film 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1 1/3W, Metal Film 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film 
5$, 1/6W, Carbon Film. A 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Gl 


5%, 
ohm, 5%, 
1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, "Chip" Jumper... . 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


к % 
5%, 


ohm, "Chip" Jumper... . 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Gl 


5%, 
ohm, 5%, 
ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Gl 


5%, 
ohm, 5%, 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
5$, 1/6W, Carbon Film 

%, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Glass. 
ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5%, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass. 

%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
ohm, "Chip" Jumper 

ohm, "Chip" Jumper 

ohm, "Chip" Jumper 

ohm, "Chip" Jumper 

ohm, "Chip" Jumper 

ohm, "Chip" Jumper 


3198 
2322 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
2312 
2322 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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011 
734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
754 
730 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


04780 
63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
61274 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
51820 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
54720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


51010 
06820 


51010 
54720 
01010 
01010 
54720 
54720 
51030 
52220 
90020 


51010 
90020 


53910 
53320 


53910 


55610 


55610 
51520 


53310 


52210 
02210 
01020 
54730 
01010 
01010 
51020 
01010 
51020 
01010 
52220 
51020 
53320 
53320 
51030 
53320 
51030 
58220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4401 
4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4804 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 820n 
Coil, 648. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 
Coil, 1m 
Transformer, 
Coil, 33u. га d % er 6, Sion 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 
Transformer, Signal Driver, 
0 B. š 

Coil, Choke. 

Coil, 3u3. 

Coll, 3ü3; 

Coil, 4u7. ee ож < 
Filter, Mains, 5mH, 2А oie oe 
Transformer, Layer, 5539009-04 В 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 50R. 
Coil, 27u. so W 9 € 4 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coll, 320: 4 uw v sè. ké 
Zener Diode, 33 volt 
Diode, Signal, BAS316. 
Diode, Signal, BAS316. 
Zener Diode, 6.8 volt. 5 
Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect, BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062 

Diode, Rect, 1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
3K3, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
21м. 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper . 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


0.58MM. 2 s уй 24 
100MHz, 80 ohm. 


PSLOT 


50R. 
50R. 


1/10W, Metalized Glass 


SC10015-0 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
5931 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 


90020 
90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
73380 
23380 
94213 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 


SC3132N321 (continued) 


6541 Zener Diode, 10 volt 3198 
6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 9340 
6561 Diode, Rect,  SB340L-7010. 9322 
6563 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6565 Diode, Signal, ВАУ70 9331 
6580 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6681 Diode, Signal, BAT85 9336 
6691 LED,  LTL-10224WHCR. 9322 
6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V 9322 
6831 Diode, Signal, 1N4148. 3198 
6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
7200 IC, TDA9563H/N1/4. 9352 
7201 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7204 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7205 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7208 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7400 FET Power, STP3NC60FP. 9322 
7441 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7443 Transistor, PNP, BC557B. . 3198 
7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 9340 
7461 Transistor, NPN, BC337-25. 3198 
7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7463 Transistor, PNP, BC327-25. 3198 
7471 IC, TDA8359J/N2. . . . 9352 
7480 Transistor, NPN, BD135 3198 
7482 Transistor, NPN, BD135 3198 
7515 Optic, Coupler, ТСЕТ1104(С). 9322 
7520 ІС, TEA1507P/N1. 9352 
7521 FET Power, STP8NC50FP. 9322 
7522 Transistor, NPN, BC847B. 3198 
7540 Transistor, NPN, BC547B. 3198 
7560 ІС, L78L33ACZ. ы © ses 9322 
7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 9340 
7580 Transistor, PNP, BC857B. 3198 
7602 IC, M24C16-WBN6. w uox ws 9322 
7606 Transistor, NPN, PDTC143ZT 9340 
7801 IC, HEF4052BT. 9333 
7831 IC, MSP3445G-PO-B8 9322 
7901 IC, AN7522N s s « « 9322 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9111 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9112 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9113 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9171 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9172 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9173 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9175 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9176 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9178 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9179 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9182 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9183 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9192 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9193 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9406 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9407 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9408 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9409 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9410 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9411 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9412 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9413 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9414 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9415 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9416 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9417 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9418 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9419 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9421 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9422 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9423 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9424 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9425 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9426 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9427 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9453 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9460 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9463 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9500 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9501 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9503 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9506 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9507 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9510 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9512 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9513 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9514 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9515 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9516 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9518 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9520 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9521 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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020 
555 
128 
010 
849 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
693 
010 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
134 
547 
010 
147 
547 
729 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
22227 
42030 
42150 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
92127 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
92676 
00215 
42150 
25682 
00215 
50653 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
9674 
9675 
9676 
9678 
9679 
9680 
9683 
9685 
9686 
9687 
9688 
9689 
9690 
9691 
9694 
9695 
9697 
9698 
9599 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 
9836 


Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Со11 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 
Міге 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 


O O OOO 
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ооо 
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. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 
. 58MM. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


036 
036 
036 
036 
036 
018 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
535 
036 
036 
036 
222 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


SC3132N321 (continued) 


9837 
9838 
9839 
9840 
9841 
9842 
9843 
9844 
9845 
9846 
9847 
9849 
9851 
9901 
9902 
9903 
9904 
9905 
9911 
9912 
9913 
9914 
9915 
9916 
9918 
9919 
9920 
9921 
9991 
9993 
9994 
9996 
9997 
9998 
CBA 


Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Wire Jumper, 0.58MM. . 
Main Chassis Assembly. 


CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 


S 0244 
0245 
S 0254 

2330 


62! 


2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
S 3340 
3341 
S 3342 
3343 
3344 
S 3345 
3346 
3347 
3350 
3353 
5342 
6331 
6332 
0333 
6535 
7330 
9311 
9341 
9342 
9343 


a 


Jack Panel 


CBA 

0152 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 


S = 


Safety Part 


CRT Panel Parts 
Connector, 5 Pin 
Connector, 6 Pin 522 
Socket, CRT, 9 Pin, N-Neck 4. sait 
Cap, 100п, 10%, 250v, Metalized Polyp 
ropylene 
Cap, 10м, 
Cap, 3n3, 
Cap, 560p, 


(Part of Main Chassis 


205, 250v, Electrolytic. 
10%, 500v, Ceramic 

5$, 50v, Ceramic. 

Cap, 3n3, 10$, 2000v, Ceramic. 

Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 

Cap, 1n, 10$, 500v, Ceramic. . . . . 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, 1K, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
Res, ІК, 20$, 1/2W, Carbon Film. 
Res, 10 ohm, 5%, 1/2W, Metal Film. 
Res, 1 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 
Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 
Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 
Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 

Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

Coil, 15u. 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, 
Diode, Signal, BAV21 
Diode, Signal, BAV21 
IC, TDA61070Q/N2. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


BAV21 
BAS316. 


Parts - 313912729721 

Jack Panel Parts - 313912729721 
Jack Panel Assembly. 

Cable, 5 Pin, 400mm. 

Connector, 3 Pin 
Socket, Cinch, 1 
Socket, Cinch, 1 
Connector, 6 Pin 
Connector, 9 Pin 
Connector, 5 Pin 
Connector, 5 Pin . . 
Socket, Click, 4 Pin Bou с» 
Switch, Slide, 2P/2Pos, 6A . . . 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 2u2, 20%, 50v, Electrolytic 
Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 


Pin 
Pin 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3139 


2422 
2422 
2422 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2306 
2306 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 


21299 
31.35 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
177 


025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
019 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
535 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
015 
127 
028 
028 
016 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
28161 


04853 
04854 
80076 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97331 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29721 
00031 
16601 
04374 
04912 
15776 
06354 
16759 
06353 
18711 
00482 
52280 
52280 
03310 


part. 


2004 
2005 
3001 


3002 
3003 


3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 


3017 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
7001 
7002 
7003 
7004 
9002 
9003 
9004 


Cap, 330p, 5%, 50v, Ceramic. 

Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 
Res, 150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
D PC 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
аа ¿ < a ше S w 03.9 ox de W oué 
Res, 220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
СБ шош ш oe desc ue e e de eS dv. 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Diode, Signal, 1N4148. . 

Transistor, NPN, BC547B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 

Transistor, NPN, BC847B. 


Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Comb Filter Panel Parts - 313912729671 
Comb Filter Panel Parts - 31391272967 
Comb Filter Panel Assembly 


CBA 

0150 
0162 
1000 
1102 
1215 
1229 
1251 
1242 
1254 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2011 
2012 
2013 
2014 
2020 
2021 
2023 
2025 
2111 
2113 
2118 
2119 
2120 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
3012 


3013 


3020 
3026 
3027 
3110 
2111 
3116 
2147 
3120 
3121 
3122 
3123 


3124 


3125 


4001 
5000 


Cable 
Cable 
Conne 


Crystal, Resonator, 


Conne 
Conne 
Conne 
Conne 
Conne 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Batte 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Coil, 


‚ 3 Pin, 
, 1 Pin, 
ctor, 4 


ctor, 3 
ctor, 7 
ctor, 4 
ctor, 3 
ctor, 3 
100u, 
100n, 
100n, 
100n, 
100n, 
100n, 
lu, 


220n, 
47p, 
100п, 
100п, 
100п, 
47u, 
ry, 
100p, 
100p, 
22u, 
6p8, 
100n, 
470n, 
470n, 
470n, 
220 ohm, 


5%, 


7%, 


220 ohm, 
4K7, 5%, 
2M2, 5%, 
4K7, 5%, 
10K, 5%, 
2K7, 5%, 
100 ohm, 
100 onm, 


100K, 5%, 


47K, 5%, 
1K5, 5%, 
330 ohm, 


560 ohm, 


330 ohm, 


20%, 10v, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
100p, 5%, 
+80/-20%, 


+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
20% 
Lithium, 
5% 
5%, 


20% 


10%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 
+80/-20%, 


400mm. 
220mm. 
Pin Е 
32KHz768 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin ki апасы а 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
Ceramic. А 
25v, Ceramic. 
Ceramic 
25v, 


50v, 


50v, қ 
Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 

‚ 25v, Electrolytic 

3V, 35mAH. 

‚ 50v, Ceramic. 

50v, Ceramic. 

‚ 16у, Electrolytic 

50v, Ceramic 

16v, Ceramic 

16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 
16v, Ceramic. 

%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/10W, Metalized Gl 
Glass 
Glass 
Glass 


Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
Metalized 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
%, 1/10W, Glass 
5$, 1/10W, Glass . . . 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Gl 


1/10W, 
1/10W, 
1/10W, 


1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


10u. 


3198 
3198 


21 38 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3139 
2124 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


016 
017 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
025 
543 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
023 
023 
023 
023 
023 
017 
016 
023 
016 
023 
023 
023 
025 
526 
016 
016 
028 
016 
017 
017 
017 
017 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 


021 


021 
018 


03310 
01040 


51510 
52240 


51510 
52240 
51030 
51030 
51030 
51010 
51030 
51030 
51010 
51030 
51040 
51030 
51020 


54790 
51040 
25680 
25680 
25680 
25680 
10010 
40030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 


29671 
00181 
00131 
12479 
00056 
16383 
17209 
15847 
00725 
16936 
11010 
21040 
21040 
21040 
21040 
21040 
21050 
01010 
22240 
04790 
21040 
21040 
21040 
34790 
01254 
01010 
01010 
22290 
06880 
01040 
24740 
24740 
24740 


52210 


52210 
54720 
52250 
54720 
51030 
52720 
51010 
51010 
51040 
54730 
51520 


35510 


55610 


53310 


90020 
31090 


SC3132N321 (continued) 


5012 Coil, l5u. 

5104 Coil, 6u8. Re s: 
6110 Diode, Signal, BAS316. 
7000 IC, SAA4961/V3/S1. 
7110 ІС, MK41T56N-00. 

7111 IC, HEFA052BT. . . . . 
7112 Transistor, NPN, BC847 
7113 Transistor, PNP, BC857B. 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. 
9002 Wire Jumper, 0.58MM. 
9003 Wire Jumper, 0.58MM. 


Interface Panel (ITV) Parts - 313913721461 


Interface Panel (ITV) Parts - 3139137 
21461 

CBA Interface Panel (ITV) Assembly 

0149 Cable, 9 Pin, 280mm. Ss 

0151 Cable, 3 Pin, 280mm. 

0162 Cable, 7 Pin, 220mm. 

0163 Cable, 10 Pin, 280mm 

0164 Cable, 3 Pin, 400mm. 

0167 Cable, 4 Pin, 180mm. 

0168 Cable, 6 Pin, 280mm. 

0173 Cable, 5 Pin, 400mm. 

0179 Cable, 4 Pin, 280mm. 

0217 Connector, 4 Pin 

0227 Connector, 6 Pin 

0228 Connector, 3 Pin 

0237 Connector, 4 Pin 

0240 Connector, 7 Pin . 

0242 Connector, 10 Pin. 

0259 Connector, 5 Pin 

1002 Connector, 3 Pin 

1259 Connetor, 9 Pin. 

1800 Connector, 32 Pin. S 4s x es 2 Š 

2703 Cap, 100u, 20$, 10v, Electrolytic. 

2705 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

2706 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. 

2707 Cap, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. 

2709 Сар, 100п, 10$, 16v, Ceramic 

2710 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic 

2711 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 

2712 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 

2713 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 

3703 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
c в. eso 42 A ш ёс жоош lc 

3707 Res, 10К, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3708 Res, 47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3710 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3715 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 

3716 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3717 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3718 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3719 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3720 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3721 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3722 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3723 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3724 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3725 Res, 68K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3726 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3727 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3728 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3729 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3731 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3733 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

3734 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

31735 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SS wu I$ 4 4 del» den Sè ee sèn ZÈL aw XS 497% 

3736 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
SS. эзи; [ж UE. Чи жоё. Лк Im дй Um. жыш "AY жо 

3740 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 

3741 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 

3742 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 

3743 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

3744 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

4004 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4005 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4006 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4008 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4009 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

4010 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

6703 Zener Diode, 5.1 volt. 

6704 Zener Diode, 8.2 volt. 

6706 Zener Diode, 8.2 volt. . 

7700 Transistor, NPN, BC847B. 

7701 Transistor, NPN, BC847B. 

7704 Transistor, PNP, BC857B. 

7705 Transistor, PNP, BC857B. 

7706 Transistor, NPN, BC847B. 

7707 Transistor, NPN, BC847B. 

7708 Transistor, NPN, BC847B. 


S = Safety Part 


2422 
3198 
3198 
9352 
9322 
9333 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2199 
3135 
21235 
3135 
3138 
21.35 
3135 
21235 
3135 
31335 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
3135 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 
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535 
018 
010 
609 
078 
729 
010 
010 
036 
036 
036 


137 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
010 
025 
016 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 
013 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
010 
020 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 


94296 
26880 
10630 
51112 
54682 
50653 
42030 
42150 
90010 
90010 
90010 


21461 
00071 
00011 
00051 
00061 
00161 
00081 
00041 
00031 
00201 
16385 
15849 
16407 
15847 
11244 
12484 
15848 
16382 
11243 
03531 
11010 
02290 
04720 
04720 
01040 
01040 
01010 
01010 
01040 


57590 
51030 
54730 
54730 
51010 
51030 
51030 
51030 
54720 
51030 
54720 
51030 
53330 
53330 
56830 
51030 
54720 
51030 
51030 
51820 
54730 
54730 


57590 


57590 
02210 
51020 
54720 
51010 
51010 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
25180 
58280 
58280 
42030 
42030 
42150 
42150 
42030 
42030 
42030 


part. 


7715 
7716 
9001 
9002 
9003 
9004 
9005 
9007 
9008 
9009 
9010 
9021 


Transistor, NPN, BC847B. 
Transistor, NPN, BC847B. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58ММ. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 
Wire Jumper, 0.58MM. 


Scan 3 Module (ITV) Parts - 313512710241 


CBA 

0060 
1000 
1001 
1002 
1004 
1005 
1010 
1011 
1012 
1013 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 


Scan 3 Module 
241 

Scan 3 Module (ITV) 
Ribbon, Foil, 5 Pin, 
Connector, 15 Pin. 
Crystal, Resonator, 
Socket, 2 Pin, SVHS. 
Socket, Cinch, 6 Pin іш жя 
Resonator Crystal, 14M31818, 20Р 
Connector, 32 Pin. 
Crystal, Resonator, 
Connector, 5 Pin 
Connector, 14 Pin. 2 dU ue & ¢ 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
Сар, 82р, 5$, 50v, Ceramic 
Сар, 47р, 5$, 50v, Ceramic 
Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 
Сар, 100n, 480/-20$, 25v, 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
Cap, 82р, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 47p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 150p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
Cap, 270p, 5$, 50v, Ceramic. 
Cap, 15p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 50v, Ceramic 

Cap, 50v, Ceramic. 
Cap, 50v, Ceramic. 
Cap, 50v, Ceramic A 
Cap, 20%, 20у, Electrolytic 
Cap, 50v, Ceramic. 
Cap, 15р, 5%, 50v, Ceramic 
Сар; 100п; +80/-20%, 25у, 
Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 
Cap, 150p, 54, 50v, Ceramic. 
Cap, 270p, 54, 50v, Ceramic. 
Cap, 50v, Ceramic 

Cap, 50v, Ceramic 

Cap, 50v, Ceramic 

Cap, 50v, Ceramic. 
Cap, l6v, Ceramic 
Cap, l6v, Ceramic 
Cap, 10%, 16у, Ceramic 
Cap, +80/-20%, 10v, Ceramic 
Cap, 10$, 16у, Ceramic 
Cap, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Сар, 22р, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . 
Cap, 4u7, 20$, 35v, Electrolytic 
Cap, 1n, 10$, 50v, Ceramic 

Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 
Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic 


(ITV) 


Assembly 
40mm. 


20M140 


100n, 
4u7, 

100n, 
100n, 


Parts = 313512710 


12MHz, 20 Pin, 


Ceramic. 


Ceramic. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2122 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


010 
010 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


127 
015 
025 
543 
033 
026 
543 
010 
543 
025 
025 
030 
016 
016 
016 
023 
030 
016 
016 
016 
016 
030 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
004 
016 
016 
023 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
017 
017 
552 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
030 
017 
030 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
030 
017 
017 
017 
017 
017 
017 


42030 
42030 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


10241 
19454 
16857 
01196 
00365 
04827 
00904 
03541 
00488 
12708 
12486 
81080 
08290 
04790 
01590 
21040 
81080 
08290 
04790 
04790 
01510 
81080 
02710 
01590 
04790 
01510 
01010 
02290 
90288 
02710 
01590 
21040 
04790 
01510 
02710 
08290 
04790 
02290 
01010 
01040 
01040 
01040 
96305 
01040 
01040 
01040 
01040 
02290 
02290 
01040 
01040 
01040 
74780 
01040 
74780 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
74780 
01020 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 


SC3132N321 (continued) 


2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2129 
2130 
2131 
2132 
2134 
2135 
2136 
2137 
2139 
2140 
2141 
2142 
3000 
3001 
3002 


3003 
3004 
3005 


3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 


3013 
3014 
3015 
3016 
3017 


3018 
3019 
3020 
3021 
3022 
3023 


3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3033 
3049 


3052 
3053 
3056 
3057 


3058 
3059 
3060 
3061 
3062 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 

Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 
Safety Part 


100n, 
470u, 


47u, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 
lu, 


2 


10%, 
20%, 
0%, 


20%, 
20%, 
20%, 
20% 

20%, 
20%, 
20%, 
20%, 
20% 

20%, 
20%, 


35v, 
35V, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 
50v, 


l6v, 
16у, 
25у, 


Ceramic 3 
Electrolytic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 
Electrolytic. 


1K8, 


100 ohm, %, 


390 


lu, 20$, 50v, Electrolytic. 

lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470u, 20$, 25v, Piocttolybio. 
10u, 20$, 10v, Electrolytic 
10u, 20$, 10v, Electrolytic 
22p, 5$, 50v, Ceramic 

22p, 5$, 50v, Ceramic 

680p, 10$, 50v, Ceramic 

680p, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

100p, 5$, 50v, Ceramic. 

100p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

10K, 5$, 1/10W, Mera tizè Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Glass 
1/10W, Metalized Gla 


1M, 5$, 
100 ohm, 5$, 
75 ohm, 5$, 

$, 1/10W, Metalized Glass 

%, 1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass 
1/8W, Metalized Glass. 

1/10W, Metalized Glass 

100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

560 ohm, 5$, 1/10W, Metalized G1 


4K7, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
%, 1/8W, Metalized Glass. 
%, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gl 


100 ohm, 5% 1/108, Glass 

1/10W, Metalized plese 
1/10W, Metalized Glass 
13K, 5%, 1/8W, Metalized Glass. 
5%, 1/10W, Metalized Glass 
560 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 


100 ohm, 5%, 1/10W, Glass n 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 

1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass 

22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 

100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 


5$, 
5%, 
1K, 5%, 
5%, 


1/10W, Glass 

100 ohm, 5%, 1/10W, Glass 

1K5, 5%, 1/108, Metalized TM 
75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ohm, 5$, 1/10W, Glass А 
ІК, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
1M, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
220 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 


100 
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3198 
3198 
3198 
2020 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


Be sure io use exact атаса ас 


017 
025 
025 
004 
004 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
012 
032 
034 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
017 
017 
016 
016 
021 
021 


021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
730 
021 
021 


021 
021 
021 
730 
021 


021 
021 
021 
021 
730 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 


021 


01040 
24710 
34790 
90282 
90282 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
81080 
93457 
34130 
34130 
02290 
02290 
06810 
06810 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01040 
01010 
01010 
01030 
01030 
01810 
01810 
51030 
51030 


52210 
51050 
51010 


57590 
51820 
54720 
51540 
61133 
51030 
51010 


55610 
54720 
51540 
61133 
51030 


55610 
51010 
54720 
51540 
61133 
51030 


55610 
51010 
52230 
52230 
52230 
51020 
52230 
52230 
52230 
51010 


57590 
51010 
51010 
51520 


57590 
53910 
51010 
51020 
51050 


52210 


part. 


3063 


3064 


3065 
3066 
3073 
3074 
3082 
3085 
3099 
3090 
3091 
2097 


3099 
3100 
3101 
3102 


3103 
3104 
3105 


3106 


3107 


3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
alls 
3114 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3124 


3129 
3130 
3131 


3132 
3133 
2123 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
5000 
5001 
5002 
5003 
5004 
5005 
5006 
5010 
5012 
5014 


5015 
5016 
5017 
5018 
5019 
5020 
5021 
5023 
5024 
6000 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 


Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


820 ohm, 
220 ohm, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
Network, 
1K, 5%, 
Network, 


Network, 
150 ohm, 


5%, 
5%, 
АВУ24, 
АВУ24, 
АВУ24, 
АВУ24, 


ARV24, 
ARV24, 


4X 
4X 
4X 
4X 
4X 
4X 


33R, 
33R, 
33R, 
33R, 


33R, 
33R, 


ooo (л (л (л 


ЯР 


1/10W, Metalized Gl 


1/10W, Metalized G1 


o? o? оо oe 


оо 


1/10, Metalized Glass. 
АХ 33R, 5%. 
АХ 33R, 5%. 


ARV24, 
ARV24, 


5$, 1/10W, Metalized С1 


ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 


Res, ІК, 5%, 
Res, ІК, 5%, 


10K, 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
75 ohm, 5$, 


1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Gla 


$- ж 
5%, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


Res, 150 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
ass. ee oe ee ae wee oS Q Q J ae Q 
Res, 270 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
ass. ç x ok ш ш м ош Se ae s 
Res, 75 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gla 
ss. A ee Ж ш л йо олш э we 8 0%) чо 2 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 2K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 6K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 


Res, 1К, %, 
Res, ІК, %, 
Res, ІК, %, 


1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 
1/10W, Metalized Glass. 


Res, 910 ohm, 1$, 1/8W, Metalized Gla 
ss. ез ыза ee eS X d Xe UA 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
ss. de st os Q ® BO 42%. 3006 
Res, 100К, 58, 1/108, Metalized Glass 
Res, 100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 22K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, ІК, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
Res, 1K5, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass 

Coil, 150n 

Coil, 820n 

Coil, 1u2. 

Coll. luz. 

Coil, 1u2. 

Coil, 22u. 

Coil, 4u7. 

Coil, 820n 

Coil. 820n "IPM 
Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 
ss. 57 vè йж Sè жо & ож N 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Coll, 208: s s s < s š u d w a 
Inductor, Fixed, 100MHz, 30 ohm. 
Coil, lu8. a ta agi D 

Diode, Signal, BAS216. 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAV99 

Diode, Signal, BAS16WS 

Diode, Signal, BAS16WS 

Diode, Signal, BAS16WS 

Diode, Signal, BAS16WS 


3198 


3198 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
2350 
3198 
2350 
2350 


3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2322 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
9340 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
9322 
9322 
9322 


021 


021 
035 
035 
035 
035 
035 
035 
021 
035 
035 


021 
021 
021 
021 


021 
021 
021 


021 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


734 
021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 


021 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
222 
018 
018 
255 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
031 
031 
031 
031 


58210 


52210 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
10339 
51020 
10339 
10339 


91510 
51030 
51030 
51030 


57590 
51020 
51020 


51510 


52710 


57590 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
52230 
52720 
51820 
52230 
56820 
51040 
51020 
51020 
51020 


69101 
51010 
51010 


57590 
51040 
51040 
52230 
51010 
51010 
51010 
51010 
51520 
51020 
51520 
51010 
31570 
38270 
31280 
31280 
31280 
32290 
34780 
38270 
38270 


57590 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
90060 
95408 
90060 
31880 
30115 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
10620 
99685 
99685 
99685 
99685 


SC3132N321 (continued) 


99685 
99685 
26668 
40115 
00235 
30668 
30668 
42030 
42030 
42030 
42150 
00235 
00235 
99671 
58668 
00235 
50071 
20653 
33668 
70112 
42150 
42030 
88668 
88668 
86685 
13215 
13215 
42030 


10151 
10792 
05003 
12708 
21040 
03990 
02290 
03990 
15649 
02710 
03910 
03390 
01010 
01090 
21040 
01030 
01030 
21040 
21040 
04790 
51030 
51030 


54790 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54720 
54730 
51030 


54790 
31570 
31570 
36870 
96509 
31090 
32290 
34780 
30115 
30115 
30115 
80602 
90215 


6015 Diode, Signal, BAS16WS 9322 031 
6016 Diode, Signal, BAS16WS 9322 031 
6017 Diode, Rect, MBRS140. 9322 070 
6018 Zener Diode, 6.8 volt. 9340 386 
7000 F.E.T. Signal, BSN20 9340 125 
7001 IC, LM393D 9339 575 
7002 ІС, LM393D ao ie. as 9339 575 
7003 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 
7004 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 
7005 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 
7006 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 
7007 Е.Е.Т. Signal, BSN20 9340 125 
7010 Е.Е.Т. Signal, BSN20 9340 125 
7011 IC, FS401AC. koun N 9322 107 
7012 ІС, НҮ57У161610рТС-10. 9322 161 
7013 Е.Е.Т. Signal, BSN20 9340 125 
7014 IC, 87C51RD+4A SCAN3 3135 120 
7016 IC, 74HC4066D. 9337 144 
7018 ІС, M24C04-WMN6. 9322 122 
7019 IC, TDA8440/C3 А 9338 180 
7020 Transistor, PNP, BC857B. 3198 010 
7021 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 
7022 ІС, MC33269D-3.3 9322 106 
7023 ІС, MC33269D-3.3 9322 106 
7024 ІС, LM2596S-ADJ. " 9322 130 
7028 F.E.T. Signal, BSH103. 9340 547 
7036 F.E.T. Signal, BSH103. 9340 547 
7037 Transistor, NPN, BC847B. 3198 010 
Net 1 Module (ITV) Parts - 313512710151 

Net 1 Module (ITV) Parts - 3135127101 

51 
CBA Net 1 Module (ITV) Assembly. 3135: 127 
1000 Socket, Antenna, 1 Pin 2422 031 
1001 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 026 
1002 Connector, 5 Pin E^ dob. ж ш eie 2422 025 
2000 Cap, 100n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 
2001 Cap, 39p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 
2002 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 
2003 Cap, 39p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 
2004 Cap, 100n, 10$, 25v, Ceramic 2238 910 
2005 Cap, 270p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 
2006 Cap, 390p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 
2007 Cap, 33p, 5$, 50v, Ceramic 3198 016 
2008 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. 3198 016 
2009 Cap, 10p, 5$, 50v, Ceramic Я 3198 016 
2010 Сар, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 
2011 Сар, 10п, 10$, 50v, Ceramic. 3198 017 
2012 Cap, 10n, 10$, 50v, Ceramic. š 3198 017 
2013 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 
2014 Cap, 100п, +80/-20%, 25v, Ceramic. 3198 023 
2015 Cap, 47p, 5%, 50v, Ceramic 2... 3198 016 
3000 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3001 Res, 10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3002 Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

SS 544 400 4 Q oo wu ж е ж o9 uw ж ЭЛӘӨ 021 
3003 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3004 Res, 4K7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3005 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3006 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3007 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3008 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3009 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3011 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 
3012 Res, 47 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

SS. SS е LW. VÈ 3198 021 
5000 Coil, 150n . 3198 018 
5001 Coil, 150n 3198 018 
5002 Coil, 680n 3198 018 
5003 Coil, 2u2. 2422 535 
5004 Coil, 10u. 3198 018 
5005 Coil, 22u. 3198 018 
5006 Coil, 447. S ox wb 3198 018 
6000 Diode, Signal, BAS216. 9340 255 
6001 Diode, Signal, BAS216. 9340 255 
6002 Diode, Signal, BAS216. 9340 255 
7000 ІС, NE592/N8 2: 9337 334 
7001 Transistor, NPN, BC847B. 9335 895 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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SC3136C327 


Cabinet & Accessory Parts 


CBA 
S AC01 
AC02 
AC03 
AC04 
AC07 
AC09 
S AC10 
AC11 
AC12 
AC13 
AC16 
AC20 


AC20A 
AC20D 
АС20Е 
АС20Ғ 
AC20J 
AC22 
AC27 
AC28 
AC29 
CBA 
REMOTE 


— Manual no. 
Cabinet & Accessory Parts 
EPS(1B). Module, (ITV) 

AC Cord. -— жож эю Q 
АС Сога Relief (Not Shown) 
Battery, 1.5У AA, 2-Pack, 
Cabinet, Back (ITV). 


Chassis Tray 
Clip, Anode Lead 
CRT A90AKB50X07 (V) 


7629 


(Not Shown 


(3 Used) (Not Shown) 


Customer Control Panel 


Coil, Degaussing . . . 
Holder Degaussing Coil 


Owner's Manual 


Cabinet, Front Assembly - Model PPC13 


6C327. š 
Cabinet, Front 
Light Guide. 
Nameplate. 
Power Button 


(4 Used). 


Speaker, 16R, 5W (2 Used). 


Spring 

Bracket, 
Card, Door 
Bracket, 


(ITV 


Audio Jack Panel 
Remote, 


Transmitter, 


EPS Module, 


Power Button. 


) EP 
(Horiz) . . . 
(ITV) (Not Shown) 
RC2524 /01. 


Main Chassis Assembly Parts 
Main Chassis Assembly Parts 


1000 
0040 
0118 
0122 
0123 
0124 
0127 
0129 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 
0141 
0152 
0153 
0157 
0211 
S 0212 
0213 
0215 
0217 
0218 
S 0220 
0221 
S 0222 
0227 
0229 
0240 
0242 
S 0243 
0246 
0259 
0262 
0267 
1002 
1200 
S 1500 
S 1515 
1600 
1601 
1602 
1603 
1606 
1660 
1831 


62! 


2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2139 
2136 
2181 
2182 
2183 
2184 
2202 
2203 
2204 


S = Safety Part 


Tuner, V+U PLL 
Cover, Cinch 
U-Cooling Plate 
Heatsink, Line 
Heatsink, Audio 
Heatsink, SOPS 
Socket, Fuse 
NTC, Holder. 
IC-Spring. 
Spring 
IC-Spring. 


Spring for Bracket 


Spring 
IC-Spring. 
Cable, DIPMATE, 
Cable, 5 Pin, 5 
Cable, 4 Pin, 2 


6 Pin 560mm 
60mm. 
80mm. 


Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 2 Pin 
Connector, 3 Pin 


Connector, 6 Pin . . 
3 Pin 


Socket, Cinch, 


Connector, 5 Pin 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 


Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
Connector, 
SAW Filter, 
Filter, Ceramic 
Fuse, 4A, 250V, 
Relay, 12V, 5A 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Switch, 
Crystal, 
Crystal, 
HC49/U A 
Cap, 47n, 
Cap, 10м, 
Cap, 470u, 
Cap, 100n, 
Сар, 100u, 
Cap, 22n, 10$, 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 22p, 5$, 5 
Cap, 330p, 10$, 
Cap, 330p, 10$, 
Res, Zero ohm, 
Сар, 100n, +80/ 
Сар, 100n, +80/ 
Cap, 100п, +80/ 


12MHz0 


10%, 

20%, 
20%, 
+80/ 
20%, 


Resonator, 


50v, 
-20%, 


50v, 


-205, 
-20%, 
-20%, 


4 Біп 

2 Ріп 

6 Ріп 

7 Біп 

7 Біп 
Connector, 7 Pin 

6 Pin 

5 Pin 

5 Pin 

3 Pin 

S Pan wou ui wow é 
45MHz75, OFWM1971M 


, AMHz5 
IEC. 
G5PA-1. 


Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 
Tactile. 


00. ИТИ" 
18МН2432, 12 Pin, 
16v, Ceramic. 
Electrolytic 
Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
Electrolytic. 
Ceramic. 
Ov, Ceramic 
Ov, Ceramic 
Ov, Ceramic 

50v, Ceramic 

50v, Ceramic 
"Chip" Jumper 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


16v, 


25v, 
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3139 
3135 
3135 
9299 
3135 
3139 
2125 
9322 
2129 
2422 
2135 
3135 


3121 
3135 
3139 
2125 
3139 
2422 
3139 
2135 
2125 
31335 
2125 
3139 


2422 
3139 
3139 
3135 
3139 
3139 
2422 
3139 
3104 
3139 
3104 
3122 
3139 
3104 
3139 
3139 
3135 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 


2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


Be sure to use exact replacement 


137 
010 
010 
000 
014 
124 
014 
186 
124 
549 
013 
015 


237 
127 
124 
015 
124 
264 
121 
121 
014 
014 
124 
228 


542 
124 
121 
121 
121 
121 
088 
120 
301 
121 
301 
121 
121 
301 
121 
121 
121 
025 
025 
025 
025 
025 
026 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
025 
020 
549 
549 
086 
132 
128 
128 
128 
128 
128 
543 


543 
017 
025 
025 
023 
025 
017 
016 
016 
016 
017 
017 
021 
023 
023 
023 


22961 
04323 
02841 
10137 
06541 
31324 
04471 
37682 
26472 
43972 
01651 
20912 


52411 
50041 
26461 
03571 
26444 
00401 
26231 
20061 
05211 
09221 
00181 
84651 


90113 
25551 
26131 
60041 
62501 
62201 
00271 
10151 
22081 
24581 
22081 
24786 
24581 
22081 
08951 
09041 
00122 
16269 
16375 
16374 
16383 
12482 
04742 
04853 
15503 
10646 
15849 
17209 
11244 
17042 
04854 
12481 
15848 
16937 
00725 
44518 
40807 
10869 
07444 
02742 
02742 
02742 
02742 
02742 
01203 


00842 
34730 
51090 
24710 
21040 
31010 
02230 
02290 
02290 
02290 
03310 
03310 
90020 
21040 
21040 
21040 


part. 


2205 
2208 
2209 
2210 
2211 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2219 
2220 
2221 
2241 
2242 
2243 
2244 


2245 
2247 
2248 
2249 
2250 
2252 
2253 
2254 
2401 
2402 
2404 
2405 
2441 
2443 
2444 
2450 
2451 
2452 
2455 
2456 


2458 
2459 
2460 
2463 
2464 


2465 
2467 
2468 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2480 
2481 
2482 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2491 
2500 
2501 
2502 
2503 
2505 
2507 
2508 
2515 
2520 
2521 
2522 
2523 
2525 
2527 
2528 
2540 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2567 
2580 
2581 
2601 
2602 
2606 
2607 
2608 


Cap, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


ter. 


Сар, 
Сар, 
сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Res, 
Cap, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 
Сар, 


opylene. 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


pylene 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 


220n, +80/-20%, 
100n, -80/-20$, 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
470n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. 

22n, 10%, 50v, Ceramic. А 
1000u, 20%, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. . 
220n, +80/-20%, 25v, Ceramic. 
470n, 10%, 50v, Polyester 
22n, +80/-20%, 50v, Ceramic 
1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

100n, 10$, 63v, 


25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 


220n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1000u, 205, 16v, Electrolytic 
22n, 10$, 50v, Ceramic. 

22n, 10$, 50v, Ceramic. 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

2u2, 20$, 50v, Electrolytic 
470p, 10$, 500v, Ceramic. 
47u, 20$, 50v, Electrolytic 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47n, -80/-20$, 50v, Ceramic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
47u, 20$, 160v, Electrolytic. 
15n, 10$, 50v, Polyester. 
180p, 5$, 50v, Ceramic. 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 
560n, 5$, 250v, 
100v, Electrolytic. 
500v, Ceramic. 
50v, Ceramic. 
2000v, Ceramic 


2u2, 20$, 
680p, 10$, 
100p, 5%, 

390p, 10%, 

242, 5%, 

5%, 1600v, 
10%, 400v, 
10%, 400v, 
10%, 50v, 
10%, 63v, 
10%, 63v, 
10%, 50v, 
10%, 50v, 
10%, 50у, Ceramic. 

20%, 25у, Electrolytic 
10%, 500у, Ceramic. 
10%, 250v, Polyester 

20$, 250v, Electrolytic. 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 

47u, 20$, 50v, Electrolytic 
1000, 20%, 16v, Electrolytic 

470u, 20$, 16v, Electrolytic. 
1n, 10$, 500v, Ceramic. 

470n, 20$, 275v, 

2n2, 10$, 1000v, 

2n2, 10$, 1000v, 

470u, 20$, 200v, 

2n2, 10$, 1000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

470p, 10$, 1000v, Ceramic 
1n5, 20$, v, Ceramic. 

100n, 10$, 16v, Ceramic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, 10$, 16v, Ceramic 

1n5, 10$, 2000v, Ceramic. 

470p, 10$, 50v, Ceramic 

2n2, 10$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

10n, 10$, 50v, Ceramic. 

680p, 10$, 1000v, Ceramic 
100u, 20$, 160v, Electrolytic 
1n, 10$, 50v, Ceramic 

100n, 10$, 50v, Polyester 

2u2, 20$, 25v, Electrolytic 

47u, 20$, 25v, Electrolytic 

47u, 20$, 16v, Electrolytic 

22u, 20$, 50v, Electrolytic . 

220n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 10$, 50v, Ceramic 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 


Lon, 
15n, 
15n; 
100n, 
150n, 
100n, 
2n2, 
227 
4n7, 
47u, 
470p, 
68n, 
4u7, 


Polypropylene 
Polyester А 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 

Ceramic. 

Ceramic. 


Ceramic. 
Ceramic. 
Electrolytic 


Metalized Polyes 


Metalized Polypr 


160v, Metalized Polypro 


Polypropylene. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2222 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 


2222 
2020 
3198 
3198 
2020 


2222 
2020 
2222 
2222 
3198 
2222 
2222 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2222 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
3198 
2222 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


023 
023 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
026 
017 
023 
014 
017 
017 
017 
017 


370 
017 
026 
017 
017 
025 
016 
016 
021 
021 
019 
025 
025 
025 
017 
025 
021 
014 
016 
025 


479 
021 
019 
016 
558 


479 
301 
347 
347 
014 
365 
365 
017 
017 
017 
021 
019 
347 
021 
021 
021 
021 
021 
019 
336 
019 
019 
024 
019 
017 
019 
554 
017 
025 
017 
558 
017 
017 
017 
017 
019 
021 
019 
014 
021 
025 
028 
025 
023 
016 
017 
016 
017 


22240 
21040 
51090 
21050 
24740 
02230 
02230 
02230 
21020 
02230 
22240 
04740 
22230 
01520 
21050 
02220 


75104 
42240 
21020 
02230 
02230 
52280 
01020 
01020 
90020 
90552 
44710 
54790 
32210 
51080 
24730 
51080 
91139 
01530 
01810 
34790 


90025 
91331 
46810 
01010 
90482 


90042 
90255 
90219 
90219 
01040 
75154 
75104 
02220 
02220 
04720 
90586 
44710 
90234 
90856 
91577 
90854 
91049 
91577 
41020 
29148 
52220 
52220 
90626 
52220 
04710 
64710 
90128 
01040 
52290 
01040 
90489 
04710 
02220 
01020 
01030 
66810 
91654 
11020 
01040 
91353 
34790 
24790 
52290 
22240 
01010 
01020 
03390 
21050 


SC3136C327 (continued) 


2609 
2611 
2612 
2613 
2615 
2616 
2618 
2619 
2691 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2860 
2894 
2895 
2897 
2898 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2910 
2911 
2950 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3136 
3138 
3151 


3152 


21/33 


3181 
3182 
3183 
3184 
3185 
3186 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3206 
3207 
3208 


3209 


3212 


3213 
3214 


3215 


3216 


S = 


Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Cap, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
ss. 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 


Safety Part 


33p, 5%, 
lu, 

68p, 
68p, 5%, 
1n, 10%, 


5%, 


+80/- 


50v, 
20%, 
50v, 
50v, 
50v, 


Ceramic 
16v, 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic 


Ceramic. 


470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
lu, +80/-20%, 16v, Ceramic. 
220u, 20$, 25v, Electrolytic. 
22u, 20$, 50v, Electrolytic 
220n, 480/-20%, 16v, Ceramic. 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
2u2, -80/-20$, 10v, Ceramic 
242, +80/-20$, 10v, Ceramic 
1р, 25$, 50v, Ceramic 

1р, 25$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

470p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

1n5, 10$, 50v, Ceramic. 

4u7, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
10u, 20$, 50v, Electrolytic 
100n, -80/-20$, 25v, Ceramic. 
100u, 20$, 25v, Electrolytic. 
In, 5$, 50v, Ceramic. 

1n, 5$, 50v, Ceramic. I 
4u7, +80/-20%, 10v, Ceramic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. š 
4u7, +80/-20%, 10у, Ceramic 
1n, 5$, 50v, Ceramic. 

33p, 5$, 50v, Ceramic 

47p, 5$, 50v, Ceramic 

150p, 5$, 50v, Ceramic. 

180p, 5$, 50v, Ceramic. 

220p, 5$, 50v, Ceramic. 

560p, 5$, 50v, Ceramic. 

390p, 5$, 50v, Ceramic. 

10n, 10$, 50v, Ceramic. . . . 
1000u, 20$, 16v, Electrolytic 
lu, 20$, 50v, Electrolytic. 
470n, -80/-20$, 16v, Ceramic. 
1n, 10$, 50v, Ceramic 
470n, 480/-20%, 16v, 
1n, 10$, 50v, Ceramic 4 
101, 20%, 50у, Electrolytic 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
3n3, 10%, 50у, Ceramic. 
330р, 5%, 50у, Ceramic. 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
Zero ohm, "Chip" Jumper 
1K5, 5$, 1/16W, Metalized 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized 


Ceramic. 


Film. 
Film. 
Glass 
Glass 


100 ohm, 
100 ohm, 
100 ohm, 


1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 
1/6W, Carbon 


Film. 
Film. 
Film. 


470 


680 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
680 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
680 ohm, 1/16W, Metalized Gl 
75 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
100 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
390 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
22K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/8W, Metalized Glass 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 

220 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 


$ 


68 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gla 
ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
$, 1/6W, Carbon Film. 

%, 1/10W, Metalized Gl 


ohm, 
ohm, 


560 
100 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
470 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


Be sure 


Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2020 
3198 
2020 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


3198 


3198 
3198 


to use exact replacement 


016 
017 
016 
016 
017 
017 
017 
017 
025 
025 
017 
017 
017 
017 
017 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
025 
023 
025 
023 
025 
025 
023 
025 
016 
016 
552 
016 
552 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
016 
017 
026 
025 
017 
017 
017 
017 
025 
017 
017 
016 
011 
011 
021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 


021 
011 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
730 
011 


021 


021 


021 
011 


021 


021 
011 


03390 
21050 
06890 
06890 
01020 
24740 
21050 
21050 
32210 
52290 
42240 
22250 
22250 
22250 
22250 
01080 
01080 
04790 
04710 
02210 
01520 
54780 
21040 
51090 
21040 
51090 
51090 
21040 
31010 
01020 
01020 
96305 
01020 
96305 
01020 
03390 
04790 
01510 
01810 
02210 
05610 
03910 
01030 
21020 
51080 
24740 
01020 
24740 
01020 
51090 
03320 
03320 
03310 
01010 
01010 
90020 
31520 
38220 
01010 
01010 
01010 


36810 


36810 


36810 
07590 
01010 
01510 
34730 
01510 
34730 
03910 
01010 
01010 
01010 
02230 
61274 
01020 


32210 


36890 


34710 
05610 


51010 


35610 
04710 


part. 


о о о о 0 о 09 


3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 


3226 


3235 
3241 
3242 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3256 
3257 
3258 
3259 
3400 
3401 
3403 
3404 
3405 
3406 
3408 
3410 
3411 
3441 


3442 
3443 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 
3459 
3460 
3463 
3465 
3468 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3504 
3506 
3507 
3508 
3510 
3519 
3520 
3521 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


ass. 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
PTC, 
Res, 


Surge Protector. 


Res, 
NTC, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
82K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
560 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 1/6W, Carbon Film. 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
560 ohm, 1/16W, Metalized Gl 
Film. 
Glass 
Glass 
Film. 


100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon 
22K, %, 1/16W, Metalized 
12K, 5$, 1/10W, Metalized 
820 ohm, 5%, 1/6W, Carbon 
39K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
680К, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
10M, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
100K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
470K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
330 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
33K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
100K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
10K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

4R7, 5$, 1/3W, Metal Film : 
100 onm, %, 1/10W, Metalized Gl 
Zero ohm, "Chip" Jumper боз 
ІМ, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 
15K, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

5K6, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
820 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
68 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
8R2, 5$, 1/3W, Metal Film 

5K6, 1$, 3/5W, Metal Film 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

2K, 1$, 3/5W, Metal Film. 

6R8, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

Zero ohm, "Chip" Jumper 

1K, 5$, 1/6W, Carbon Film 

15K, 5$, 1 1/3W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 
27K, 1$, 3/5W, Metal Film 

180 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
3K3, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
270K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

3R3, 1$, 3/5W, Metal Film 

5R6, 1$, 3/5W, Metal Film 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film . 

2K2, 1$, 3/5W, Metal Film... 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
150 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 
1/10W, Metalized Glass 
1/4W, Carbon Film. 
3/5W, Metal Film 

3/5W, Metal Film 

3K9, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

33 ohm, 5$, 2 1/2W, Metal Film. 
4R7, 5$, 1/2W, Metal Film 

8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 

1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 
6R8, 5$, 1/3W, Metal Film 

1/2W, Metal Film 

1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
$, 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
%, 1/2W, Metalized Glass. 
120V,P3020 B. d^ € wes 
5$, 1/2W, Metalized Glass. 


3M3, 
DC, 
1М5, 


220 ohm, 20%, 1/2W, Carbon Film 
DC, В57237, 3W1, 4R7, 20% қ 
270 ohm, 5%, 1/6W, Carbon Film. 
1K2, 5$, 1/10W, Metalized Glass 
4R7, 5$, 1/6W, Carbon Film. 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2306 
2312 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
2312 
2312 
2312 
3198 
3198 
3198 
2120 
2312 
2312 
3198 
3198 
2306 
3198 
3198 
2306 
2306 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2322 
2322 
2120 
2322 
2422 
3198 
2122 
3198 
3198 
3198 


021 
021 
021 
011 
011 
011 


021 


021 
011 
021 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
204 
915 
011 
915 
012 
021 
021 
011 
012 
011 
011 
915 
011 
011 
108 
915 
915 
915 
915 
915 
011 
011 
021 
101 
915 
915 
011 
012 
207 
011 
021 
204 
207 
021 
021 
021 
021 
021 
242 
242 
661 
242 
549 
013 
612 
011 
021 
011 


33340 
38230 
32220 
01010 
05610 
01010 


51010 


35610 
01010 
32230 
51230 
08210 
53930 
51030 
56840 
53330 
08210 
08220 
01010 
51020 
51060 
51040 
54740 
03310 
03330 
01040 
01020 
04780 
04780 
01010 
01030 
03478 


51010 
90020 
51050 
01530 
05620 
01810 
08210 
06890 
03390 
03828 
15602 
01020 
12002 
26880 
90020 
90020 
01020 
21530 
03920 
03390 
12703 
01810 
03320 
91725 
13308 
13308 
15608 
12202 
12202 
01510 
01510 
52720 
74158 
11203 
11003 
03920 
33390 
03478 
08220 
51020 
03688 
03478 
52230 
51040 
51040 
51230 
51030 
13335 
13335 
00025 
13155 
43073 
02210 
00056 
02710 
51220 
04780 
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3522 
S 3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
3529 
3530 
3531 
S 3532 
3541 


3542 
3543 
3544 
3545 
3548 
3558 
3561 
3562 
3563 
3564 
3567 
3580 
3594 


3595 
3596 
3601 
3603 
3604 
3605 
3606 
3607 
3608 
3609 
3610 
3611 


3618 
3622 


3623 
3624 
3625 
3626 
3627 
3628 
3630 
3632 
3636 


3639 
3681 


3682 
3683 


3684 


3685 


3686 
3691 


3693 


3801 
3802 
3831 
3832 
3833 
3836 
3837 
3838 
3839 
3843 
3901 
3902 
3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
4001 
4002 
4181 
4209 
4216 
4217 
4401 


S = 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 


330K, 1%, 1/8W, Metalized Glass 2322 
100 ohm, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
56K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
1K, 5%, 1/10W, Metalized Glass. 3198 
OR1, 5%, 3/5W, Metal Film 3198 
OR33, 5%, 3/5W, Metal Film. 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
47K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
10K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5%, 1/3W, Metal Film 2306 
470 ohm, 5%, 1/10W, Metalized Gl 
"n 5а G5 ге Жос de twe jan ee ж. 214 2198 
ІК5, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
82K, 1%, 3/5W, Metal Film 2312 
4K7, 1$, 1/8W, Metalized Glass. 2322 
270K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 2120 
15K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, ІМ, Metal Film 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
12K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
5K6, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
OR1, 5$, 1 1/3W, Metal Film 3198 
1K8, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

š CNN an YÈ уш 3198 
220K, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 
220K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
8K2, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
oS oe SË. Uwe E сё UM жой Q ож QQ 3198 
6K8, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, %, 1/10W, Metalized Gl 
ыш ж.ш 2% TEN den а-в jan we 452 3198 
4K7, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
4K7, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
100 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 
5 5 5 Жой Q ш оё ж жобо Q ee tè 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 
390 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ux M... 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
390 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
& ж de Шә е de 0x» ж ж жоє ж e в 4 3198 
560 ohm, 5$, 1/16W, Metalized Gl 
ООО И КОО ы 50 5 есе Б. 4, зів 
560 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
ж 2-06 об 9 IW & 8 в jan coro & ww 3198 
1K5, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
330 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
dll... 
220 ohm, 5%, 1/16W, Metalized Gl 
-—71d)-.:- 
220 ohm, %, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
47K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
2K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
ІК, 5$, 1/16W, Metalized Glass. 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5%, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
3K3, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
10K, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
8K2, 5$, 1/16W, Metalized Glass 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 


Safety Part 


Be sure to use exact replacement 
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734 
204 
021 
021 
012 
012 
021 
021 
021 
021 
204 


021 
021 
915 
734 
108 
021 
012 
011 
021 
021 
012 
021 
021 


021 
021 
021 
011 
011 
011 
021 
011 
011 
011 
011 
011 


021 
011 


021 
021 
011 
011 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 


021 
021 


021 


021 


021 
021 


021 


021 
011 
011 
021 
011 
011 
021 
011 
021 
011 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


63304 
03101 
55630 
51020 
11070 
13370 
90020 
54730 
51030 
54720 
03222 


54710 
51520 
18203 
64702 
91725 
51530 
13310 
01010 
51230 
55620 
21070 
31820 
54730 


53310 
52240 
52240 
08220 
01010 
01010 
34720 
02220 
02220 
01010 
01020 
08220 


31010 
06820 


51010 
34720 
01010 
01010 
34720 
34720 
31030 
32220 
90020 


51010 
90020 


33910 
33320 


33910 


35610 


35610 
31520 


33310 


32210 
02210 
01020 
34730 
01010 
01010 
31020 
01010 
31020 
01010 
32220 
31020 
33320 
33320 
31030 
33320 
31030 
38220 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 


part. 


4402 
4430 
4500 
4604 
4613 
4614 
4615 
4617 
4619 
4622 
4623 
4691 
4692 
4693 
4696 
4804 
4811 
4831 
4833 
4835 
4901 
4903 
4982 
5001 
5002 
5201 
5202 
5204 
5205 
5206 
5241 
5242 
5401 
5445 
5451 
5452 
5457 
5461 


5463 
5471 
5472 
5480 
5501 
5520 
5521 
5560 
5561 
5562 
5564 
5602 
5603 
5604 
5831 
5832 
5833 
5835 
6001 
6201 
6202 
6206 
6400 
6401 
6445 
6447 
6448 
6449 
6453 
6460 
6461 
6462 
6465 
6466 
6467 
6468 
6469 
6470 
6476 
6481 
6482 
6483 
6485 
6486 
6487 
6488 
6500 
6520 
6523 
6524 
6525 
6526 
6540 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Coil, 
Coil, 820n 
Coil, 648. 
Wire Jumper, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Fixed, Inductor, 100MHz, 80 ohm. 
Wire Jumper, 0.58MM. 

Coil, 10u. 
Coil, 1m 
Transformer, 
Coil, 33u. е. sQ. ж ош йт. Fš 
Fixed, Inductor, 100МН2, 80 ohm. 
Coil, Linear, DC12 
Transformer, Signal Driver, 
0 B. 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Coil, 
Filter, 
Transformer, 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 27u. š 
Fixed, Inductor, 
Fixed, Inductor, 
Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 5u6. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 6u8. 

Coil, 1222... 2. 
Zener Diode, 33 volt 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Zener Diode, 6.8 volt. A 
Res, ІК, 1%, 3/5W, Metal Film. 
Zener Diode, 47 volt 

Zener Diode, 10 volt 

Diode, Signal, 1N4148. 

Zener Diode, 6.2 volt. 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 6.8 volt. 

Diode, Rect,  DG3-7005L. 

Diode, Rect,  RGP30J-L7004 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAV21 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Signal, BAS316. 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Signal, BAV99 

Zener Diode, 15 volt 

Zener Diode, 5.6 volt. 

Zener Diode, 9.1 volt. 

Zener Diode, 33 volt 

Diode, Rect,  BYD33J 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Rect,  BYD33D 

Diode, Rect,  EGP20DL-5100 
Diode, Bridge Rect,  GBUA4JL-7002 
Diode, Rect, BYD33D 

Diode, Signal, 1N4148. 

Diode, Rect, 1N5062 

Diode, Rect, 1N5062 

Zener Diode, 22 volt 

Zener Diode, 6.2 volt. 


Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
3K3, 5%, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
Zero ohm, 
27u. 


"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 
"Chip" Jumper 


" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" ch ір " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 
" Ch ip " 


Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 
Jumper 


0.58MM. "uu 
100MHz, 80 ohm. 


PSLOT 


Choke. 

4u7. 

3u3. 

39u. аа” 

Mains, 5mH, 2А к ж aktè 
Layer, SS39009-04 B 
100МН2,  50R. 
100MHz,  50R. 
50R. 
50R. 


100MHz, 
100MHz, 


1/10W, Metalized Glass 


SC10015-0 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3128 
3198 
3198 
3128 


2422 
3128 
3198 
3198 
2422 
2422 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2312 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
3198 
9336 
9338 
9331 
3198 
3198 
3198 
3198 
9337 
3198 
3198 
3198 
9331 
3198 
9337 
9322 
9337 
9322 
9322 
9337 
3198 
3198 
3198 
3198 
9331 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
018 
036 
018 
018 
138 
018 
018 
138 


531 
138 
018 
018 
535 
549 
531 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
010 
010 
010 
020 
915 
010 
020 
010 
668 
010 
020 
436 
617 
177 
010 
010 
010 
010 
234 
010 
010 
010 
177 
010 
234 
164 
234 
164 
132 
234 
010 
010 
010 
020 
668 


90020 
90020 
90020 
53320 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
90020 
22790 
18270 
16880 
90010 
90020 
90020 
90020 
90010 
11090 
71020 
21421 
73390 
90020 
55881 


02465 
37021 
74780 
23380 
97336 
43432 
02459 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
15680 
15680 
15680 
16880 
16880 
16880 
31290 
23390 
10630 
10630 
56880 
11002 
24790 
51090 
10010 
30133 
10620 
56880 
10682 
60682 
80133 
10070 
10070 
10630 
10630 
20133 
10620 
21590 
25680 
80133 
23390 
20133 
42682 
00133 
42682 
55667 
00133 
10010 
10120 
10120 
52290 
30133 


SC3136C327 (continued) 


6541 Zener Diode, 10 volt 

6560 Diode, Rect,  BYV29X-500 

6561 Diode, Rect,  SB340L-7010. 

6563 Diode, Signal, BAS316. 

6565 Diode, Signal, ВАУ70 

6580 Diode, Signal, BAS316. 

6681 Diode, Signal, BAT85 

6691 LED,  LTL-10224WHCR. 

6692 IR Receiver,  TSOP1836UH3V 

6831 Diode, Signal, 1N4148. 

6901 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 

7200 IC, TDA9563H/N1/4. 

7201 Transistor, NPN, BC847B. 

7204 Transistor, PNP, BC857B. 

7205 Transistor, PNP, BC857B. 

7208 Transistor, PNP, BC857B. 

7400 FET Power, 5ТРЗМС6ОЕР. 

7441 Transistor, PNP, BC857B. 

7443 Transistor, PNP, BC557B. . 

7450 Transistor, PNP, PDTA114ET 

7460 Transistor, NPN, BU4508DX. 

7461 Transistor, NPN, BC337-25. 

7462 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7463 Transistor, PNP, BC327-25. 

7471 IC, TDA8359J/N2. a. . . 

7480 Transistor, NPN, BD135 

7482 Transistor, NPN, BD135 . 
S 7515 Optic, Coupler, TCET1104(G). 

7520 ІС, TEA1507P/N1. : 

7521 FET Power, STP8NCB5OFP. 

7522 Transistor, NPN, BC847B. 

7540 Transistor, NPN, BC547B. 

7560 IC, L78L33ACZ. Sw. ee le 5 

7561 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7580 Transistor, PNP, BC857B. 

7602 ІС, M24C16-WBN6. . . . . . 

7606 Transistor, NPN, PDTC143Z2T 

7801 ІС, HEF4052BT. 

7831 IC, MSP3445G-PO-B8 

7901 IC, AN7522N . . . . 

9001 Wire Jumper, 0.58MM. 

9111 Wire Jumper, 0.58MM. 

9112 Wire Jumper, 0.58MM. 

9113 Wire Jumper, 0.58MM. 

9171 Wire Jumper, 0.58MM. 

9172 Wire Jumper, 0.58MM. 

9173 Wire Jumper, 0.58MM. 

9175 Wire Jumper, 0.58MM. 

9176 Wire Jumper, 0.58MM. 

9178 Wire Jumper, 0.58MM. 

9179 Wire Jumper, 0.58MM. 

9182 Wire Jumper, 0.58MM. 

9183 Wire Jumper, 0.58MM. 

9192 Wire Jumper, 0.58MM. 

2193 Wire Jumper, 0.58MM. 

9406 Wire Jumper, 0.58MM. 

9407 Wire Jumper, 0.58MM. 

9408 Wire Jumper, 0.58MM. 

9409 Wire Jumper, 0.58MM. 

9410 Wire Jumper, 0.58MM. 

9411 Wire Jumper, 0.58MM. 

9412 Wire Jumper, 0.58MM. 

9413 Wire Jumper, 0.58MM. 

9414 Wire Jumper, 0.58MM. 

9415 Wire Jumper, 0.58MM. 

9416 Wire Jumper, 0.58MM. 

9417 Wire Jumper, 0.58MM. 

9418 Wire Jumper, 0.58MM. 

9419 Wire Jumper, 0.58MM. 

9421 Wire Jumper, 0.58MM. 

9422 Wire Jumper, 0.58MM. 

9423 Wire Jumper, 0.58MM. 

9424 Wire Jumper, 0.58MM. 

9425 Wire Jumper, 0.58MM. 

9426 Wire Jumper, 0.58MM. 

9427 Wire Jumper, 0.58MM. 

9453 Wire Jumper, 0.58MM. 

9460 Wire Jumper, 0.58MM. 

9463 Wire Jumper, 0.58MM. 

9500 Wire Jumper, 0.58MM. 

9501 Wire Jumper, 0.58MM. 

9503 Wire Jumper, 0.58MM. 

9506 Wire Jumper, 0.58MM. 

9507 Wire Jumper, 0.58MM. 

9510 Wire Jumper, 0.58MM. 

9512 Wire Jumper, 0.58MM. 

9513 Wire Jumper, 0.58MM. 

9514 Wire Jumper, 0.58MM. 

9515 Wire Jumper, 0.58MM. 

9516 Wire Jumper, 0.58MM. 

9518 Wire Jumper, 0.58MM. 

9520 Wire Jumper, 0.58MM. 

S = Safety Part Be 


3198 
9340 
9322 
3198 
9331 
3198 
9336 
9322 
9322 
3198 
3198 
9352 
3198 
3198 
3198 
3198 
9322 
3198 
3198 
3198 
9340 
3198 
9340 
3198 
9352 
3198 
3198 
9322 
9352 
9322 
3198 
3198 
9322 
9340 
3198 
9322 
9340 
9333 
9322 
9322 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


sure to use exact replacement 
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020 
555 
128 
010 
849 
010 
247 
050 
127 
010 
021 
693 
010 
010 
010 
010 
157 
010 
020 
010 
550 
020 
547 
020 
701 
020 
020 
175 
673 
160 
010 
020 
134 
547 
010 
147 
547 
729 
160 
181 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 
036 


51090 
59127 
18682 
10630 
10215 
10630 
60133 
99682 
54667 
10010 
90020 
22227 
42030 
42150 
42150 
42150 
37687 
42150 
40110 
44010 
921217 
43530 
00215 
43430 
64112 
41010 
41010 
72667 
56112 
72687 
42030 
40030 
92676 
00215 
42150 
25682 
00215 
50653 
81682 
41682 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


part. 


9521 
9522 
9524 
9525 
9528 
9610 
9611 
9612 
9613 
9614 
9615 
9616 
9617 
9618 
9619 
9620 
9621 
9622 
9623 
9624 
9625 
9626 
9627 
9628 
9629 
9630 
9631 
9632 
9633 
9634 
9637 
9638 
9639 
9640 
9641 
9642 
9643 
9644 
9645 
9646 
9648 
9650 
9654 
9655 
9656 
9657 
9658 
9659 
9660 
9661 
9662 
9663 
9664 
9665 
9666 
9668 
9669 
9670 
9672 
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9699 
9821 
9822 
9823 
9824 
9825 
9827 
9828 
9829 
9830 
9831 
9832 
9833 
9834 
9835 


Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Coil 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 
Wire 


Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27м. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
27u. 

Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
Jumper, 
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3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
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90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
22790 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
95366 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 


SC3136C327 (continued) 


9836 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9837 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9838 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9839 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9840 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9841 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9842 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9843 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9844 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9845 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9846 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9847 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9849 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9851 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9901 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9902 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9903 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9904 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9905 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9911 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9912 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9913 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9914 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9915 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9916 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9918 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9919 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9920 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9921 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9991 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9993 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9994 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9996 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9997 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
9998 Wire Jumper, 0.58MM. . 3198 
CBA Main Chassis Assembly. 3139 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis) 
CRT Panel Parts (Part of Main Chassis 
S 0244 Connector, 5 Pin 2422 
S 0245 Connector, 6 Pin 2422 
S 0254 Socket, CRT, 10 Pin. ¿ € < < « « 2422 
2330 Сар, 100п, 10%, 250v, Metalized Polyp 
ropylene б“ а 49$ G9 ёз ж є эз 2222 
2340 Сар, 10u, 20%, 250v, Electrolytic. 2020 
2341 Cap, 3n3, 10%, 500v, Ceramic 3198 
2342 Cap, 560p, 5%, 50v, Ceramic. 3198 
2343 Cap, 3n3, 10%, 2000v, Ceramic. 2020 
2344 Cap, 100n, ?20$, 25v, Ceramic. 3198 
2345 Cap, lin, 10$, 500v, Ceramic. . . . 3198 
3331 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Fil 3198 
3332 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3333 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3334 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
3335 Res, 100 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film. 3198 
3336 Res, ІК, 20%, 1/2W, Carbon Film. 3198 
S 3340 Res, 10 ohm, 5$, 1/2W, Metal Film. 2306 
S 3341 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
S 3342 Res, 1 ohm, 5$, 1/3W, Metal Film 2306 
3343 Res, 1K5, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 
3344 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
S 3345 VDR, DC, 1mA, 50V, MAX, 115V 2322 
3346 Res, 22 ohm, 5$, 1/6W, Carbon Film 3198 
3347 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3350 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
3353 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper 3198 
5342 Coil, 22u. ze з 2422 
6331 Diode, Signal, BAV21 3198 
6332 Diode, Signal, BAS316. 3198 
6333 Diode, Signal, BAV21 3198 
6335 Diode, Signal, BAV21 3198 
7330 IC, TDA6107Q/N2. 9352 
9311 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9341 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9342 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
9343 Wire Jumper, 0.58MM. 3198 
Jack Panel Parts - 313912729721 
Jack Рапе1 Parts - 313912729721 
СВА Jack Рапе1 Assembly. 3139 
0152 Cable, 5 Pin, 400mm. 3135 
1002 Connector, 3 Pin . . 2422 
1003 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1004 Socket, Cinch, 1 Pin 2422 
1005 Connector, 6 Pin 2422 
1006 Connector, 9 Pin 2422 
1007 Connector, 5 Pin 2422 
1008 Connector, 5 Pin . . 2422 
1009 Socket, Click, 4 Pin E ж ou 2422 
1010 Switch, Slide, 2P/2Pos, 6A . . . 2422 
2001 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
2002 Cap, 2u2, 20$, 50v, Electrolytic 3198 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement 
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025 
025 
500 


368 
012 
019 
016 
558 
023 
01.9 
011 
013 
011 
013 
011 
013 
207 
204 
204 
013 
011 
593 
011 
021 
021 
021 
539 
010 
010 
010 
010 
576 
036 
036 
036 
036 


127 
121 
025 
026 
026 
025 
025 
025 
025 
015 
127 
028 
028 


90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
90010 
16621 


04853 
04854 
80079 


90177 
93495 
43320 
05610 
90529 
21040 
41020 
01010 
01020 
01010 
01020 
01010 
01020 
03109 
03108 
03108 
01520 
02290 
13507 
02290 
90020 
90020 
90020 
97333 
10070 
10630 
10070 
10070 
50112 
90010 
90010 
90010 
90010 


29721 
00031 
16601 
04374 
04912 
15776 
06354 
16759 
06353 
18711 
00482 
52280 
52280 


part. 


2003 
2004 
2005 
3001 


3002 
3003 


3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 


3017 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
7001 
7002 
7003 
7004 
9002 
9003 
9004 


Сар, 
Сар, 
Сар, 
Кез, 
ass. 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ss. 
Res, 
Zener 
Zener 
Zener 
Zener 
Diode, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 
Wire Jumper, 


330p, 5$ 
330p, 5$ 
100n, 10 
150 ohm, 


220K, 5$ 
150 ohm, 


220K, 5$ 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
100 onm, 
10K, 5$, 
10K, 5$, 
100 onm, 
10K, 5$, 
100K, 5% 
10K, 5$, 
ІК, 5%, 
47 ohm, 
100К, 5% 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Diode, 
Signal 


, 50v, Ceramic. 
, 50v, Ceramic. 
$ Lov, “Сетаптб w. se uu 
$, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
%, 1/10W, Metalized Gl 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
5$, 1/10W, Glass 
1/10W, Metalized 
1/10W, Metalized 
5$, 1/10W, Glass . . . 
1/10W, Metalized Glass 
‚ 1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass 
1/10W, Metalized Glass. 
$, 1/10W, Metalized Gla 


Glass 
Glass 


‚ 1/10W, Metalized Glass 
5.6 volt. 
5.6 volt. 
5.6 volt, 
5.6 volt. 
, LN4148. 


NPN, BC547B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 
NPN, BC847B. 


0.58MM. 
0.58MM. 
0.58MM. 


Comb Filter Panel Parts - 313912729671 


CBA 

0150 
0162 
1000 
1102 
1215 
1229 
1237 
1242 
1254 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2011 
2012 
2013 
2014 
2020 
2021 
2023 
2025 
2111 
2113 
2118 
2119 
2120 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
3012 


3013 


3020 
3026 
3027 
3110 
3111 
3116 
2117 
3120 
3121 
3122 
3123 


3124 


3125 


4001 


Comb Filter P 
Comb Filter P 
Cable, 3 Pin, 
Cable, 7 Pin, 
Connector, 4 


Crystal, Resonator, 


Connector, 3 

Connector, 7 

Connector, 4 

Connector, 3 

Connector, 3 

Cap, 100u, 20 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, 100n, +8 
Cap, lu, +80/ 
Сар, 100р, 5% 
Сар, 220n, +8 
Сар, 47р, 5%, 
Сар, 100п, 48 
Сар, 100п, 48 
Сар, 100п, 48 
Сар, 47u, 20$ 
Battery, 
Cap, 100p, 5$ 
Cap, 100p, 5$ 
Cap, 22u, 20$ 
Сар, 6p8, 7%, 
Сар, 100n, 10 
Cap, 470n, +8 
Cap, 470n, +8 
Cap, 470n, +8 
Res, 220 ohm, 
ass. 


Res, 220 ohm, 


Lithium, 


ass. 
Res, 


4К7, 5%, 


anel Parts - 31391272967 
апе1 Assembly 

400mm. 

220mm. 
Pin © ш ж % 
32KHz768 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin 
Pin . . 
%, 10у, 
0/-20%, 
0/-20%, 
0/-20%, 


Electrolytic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
25v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
0/-20$, 25v, Ceramic. 
-20%, 16v, Ceramic. 

, 50v, Ceramic. . 
0/-20%, 25у, Ceramic. 
50v, Ceramic 
0/-20%, 25у, 
0/-20%, 25v, Ceramic. 
0/-20%, 25v, Ceramic. 

‚ 25v, Electrolytic 

3V, 35mAH. 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 50v, Ceramic. 

‚ 16v, Electrolytic 

50v, Ceramic 

%, 16v, Ceramic 

0/-20$, 16v, Ceramic. 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
0/-20$, 16v, Ceramic. 
5$, 1/10W, Metalized Gl 


Ceramic. 


5$, 1/10W, Metalized Gl 
1/10W, Metalized Glass 


Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 
ass. 
Res, 


2M2, 
4К7, 
10K, 
2К7, 


LOOK, 
47K, 
1K5, 


% 
% 
% 


% 


100 ohm, 
100 ohm, 


5% 


% 


330 ohm, 
560 ohm, 


330 ohm, 


Glass 
Glass 
Glass 
Glass 


Metalized 
Metalized 
, 1/10W, Metalized 
, 1/10W, Metalized 
5%, 1/10W, Glass 
5%, 1/10W, Glass . . . 
%, 1/10W, Metalized Glass 
, 1/10W, Metalized Glass 

, 1/10W, Metalized Glass 

5%, 1/10W, Metalized Gl 


, 1/10W, 
y 1/10W, 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


5%, 1/10W, Metalized Gl 


Zero ohm, "Chip" Jumper 


3198 
3198 
3198 


3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


2129 
3135 
31.35 
2422 
2422 
2422 
2422 
2422 
2412 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
2422 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 
3198 


3198 


3198 


3198 
3198 


016 
016 
017 


021 
021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 
021 
010 
010 
010 
010 
010 
020 
010 
010 
010 
036 
036 
036 


127 
121 
121 
025 
543 
025 
025 
025 
020 
025 
025 
023 
023 
023 
023 
023 
017 
016 
023 
016 
023 
023 
023 
025 
526 
016 
016 
028 
016 
017 
017 
017 
017 


021 


021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 


021 


021 


021 
021 


03310 
03310 
01040 


51510 
52240 


51510 
52240 
51030 
51030 
51030 
51010 
51030 
51030 
51010 
51030 
51040 
51030 
51020 


54790 
51040 
25680 
25680 
25680 
25680 
10010 
40030 
42030 
42030 
42030 
90010 
90010 
90010 


29671 
00181 
00131 
12479 
00056 
16383 
17209 
15847 
00725 
16936 
11010 
21040 
21040 
21040 
21040 
21040 
21050 
01010 
22240 
04790 
21040 
21040 
21040 
34790 
01254 
01010 
01010 
22290 
06880 
01040 
24740 
24740 
24740 


52210 


52210 
54720 
52250 
54720 
51030 
52720 
51010 
21010 
51040 
54730 
51520 


53310 


55610 


53310 
90020 


SC3136C327 (continued) 


5000 Coa; TOUS < x = s «=» „зз 3198 018 31090 7708 Transistor, ЫРЫ, BC847B. w . w . . . 3198 010 42030 
5012 СВЕ, LIe s a ж а.в 4 2 SS 4 we ¿2422 939 94296 7715 Transistor, NEN, BC847B. & w . . . . 3198 010 42030 
5104 Сөзі, GU6i „ s w s e a æ o e < x x c. 3198 018 26880 7716 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
6110 Diode, Signal, BAS316. . . s . . . « 3198 010 10630 9001 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7000 ІС; SAA4961/7V3/81, a w o «ie a. wou 9352 609 51112 9002 Wire Jumper, O.58MM. a . . . s . +. + 3198 036 90010 
7110 IC, MK41T56N-00. 5 . . w . +. + + + = 9322 078 54682 9003 Wire Jumper, 0.58MM. w. w w w w . +. + 3198 036 90010 
7111 IC; HEF4052BT; у. sb < e Se Wow œ 9333 729 50653 9004 Wire Jumper, 0.58MM. . w ww s € wou 3198 036 90010 
7112 Transistor, NPN; BC847B. . w s w . . 3198 010 42030 9005 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 
7113 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 9007 Wire Jumper, 0.58MM. . . . w . . +. w 3198 036 90010 
9001 Wire Jumper, 0.58MM. wé . . ais . + + 3198 036 90010 9008 Wire Jumper, O.58MM. a wo . . ex a 3198 036 90010 
9002 Wire Jumper, 0.58MM. w w . ws . +. + 3198 036 90010 9009 Wire Jumper, 0.58MM. w. а . . v . » 4 3198 036 90010 
9003 Wire Jumper, O.58MM. . « s s . +. + 3198 036 90010 9010 Wire Jumper, 0.58MM. w. w ww . € +. + 3198 036 90010 

9021 Wire Jumper, 0.58ММ......... 3198 036 90010 


Interface Panel (ITV) Parts - 313913721461 
Interface Panel (ITV) Parts - 3139137 


21461 
CBA Interface Panel (ITV) Assembly . . . 3139 137 21461 
0149 Cable, 9 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00071 
0151 Cable, 3 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00011 
0162 Cable, 7 Pin, 220mm. . . . . . . . + 3135 121 00051 
0163 Cable, 10 Pin, 280mm . . . . . . . . 3135 121 00061 
0164 Cable, 3 Pin, 400mm. . . . . . . . . 3135 121 00161 
0167 Cable, 4 Pin, 180mm. . . . . . . . . 3135 121 00081 
0168 Cable, 6 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00041 
0173 Cable, 5 Pin, 400mm. . . . . . . . . 3135 121 00031 
0179 Cable, 4 Pin, 280mm. . . . . . . . . 3135 121 00201 
0217 Connector, 4 Pin . . . . . . . . . . 2422 025 16385 
0227 Connector, 6 Pin . . . . . . . + +s . 2422 025 15849 
0228 Connector, 3 Pin . . x< . . < a <| . a 2422 025 16407 
0237 Connector, 4 Pin . . . . . . . + + . 2422 025 15847 
0240 Connector, 7 Pin . . x < < » . < . . 2422 025 11244 
0242 Connector, 10 Pin. . . . . . . . + . 2422 025 12484 
0259 Connector, 5 Pin s < x s < w w . . . 2422 025 15848 
1002 Connector, 3 Pin . . x< . . < a <| . . 2422 025 16382 
1259 Connetor, 9 Pin. . . . . . < . . . . 2422 025 11243 
1800 Connector, 32 Pin. . . . . . . . . . 3135 010 03531 
2703 Cap, 100u, 20$, 10v, Electrolytic. . 3198 025 11010 
2705 Cap, 22p, 5$, 50v, Ceramic . . . . . 3198 016 02290 
2706 Cap, 4n7, 10$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2707 Сар, 4n7, 10%, 50v, Ceramic. . . . . 3198 017 04720 
2709 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2710 Cap, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
2711 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2712 Cap, 100p, 5$, 50v, Ceramic. . . . . 3198 016 01010 
2713 Сар, 100n, 10$, 16v, Ceramic . . . . 3198 017 01040 
3703 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gl 

SSe do 4 жш ow 4 van MWN Ж 40% de x s uec ж 21108 021 57590 
3707 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3708 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3710 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3715 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
3716 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3717 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3718 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3719 Res, 4К7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3720 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3721 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3722 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3723 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53330 
3724 Res, 33K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 53330 
3725 Res, 68K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 56830 
3726 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3727 Res, 4K7, 5%, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3728 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3729 Res, 10K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51030 
3731 Res, 1K8, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 51820 
3733 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3734 Res, 47K, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54730 
3735 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

ӨЗ: : 2 2 9: SA оф a 5 5 4% S198:021.57590 
3736 Res, 75 ohm, 5$, 1/10W, Metalized Gla 

SSe : d ж ere ж X 4 Boe € € € e a ж € -3198 021 57590 
3740 Res, 220 ohm, 20$, 1/2W, Carbon Film 3198 013 02210 
3741 Res, 1K, 5$, 1/10W, Metalized Glass. 3198 021 51020 
3742 Res, 4К7, 5$, 1/10W, Metalized Glass 3198 021 54720 
3743 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
3744 Res, 100 ohm, 5$, 1/10W, Glass . . . 3198 021 51010 
4004 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4005 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4006 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4008 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4009 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
4010 Res, Zero ohm, "Chip" Jumper . . . . 3198 021 90020 
6703 Zener Diode, 5.1 volt. . . . . . . . 3198 010 25180 
6704 Zener Diode, 8.2 volt. . . . . . . . 3198 020 58280 
6706 Zener Diode, 8.2 volt. . . . . . . . 3198 020 58280 
7100 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
7701 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3196 010 42030 
7704 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
7705 Transistor, PNP, BC857B. . . . . . . 3198 010 42150 
7706 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
7707 Transistor, NPN, BC847B. . . . . . . 3198 010 42030 
S = Safety Part Be sure to use exact replacement part. 
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